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CORRESPONDANCE 


DE 

NAPOLÉON  PREMIER. 


3365. 

PROCLAMATION  A L’ARMÉE. 

Quartier  général,  au  Caire,  i"  vendémiaire  an  vu  (sa  septembre  1798). 

Soldats  ! 

Nous  célébrons  le  premier  jour  de  l'an  vu  de  la  République. 

11  y a cinq  ans,  l’indépendance  du  peuple  français  était  menacée;  mais 
vous  prîtes  Toulon  : ce  fut  le  présage  de  la  ruine  de  nos  ennemis. 

Un  an  après,  vous  battiez  les  Autrichiens  à Dego. 

L'année  suivante,  vous  étiez  sur  le  sommet  des  Alpes. 

Vous  luttiez  contre  Mantoue,  il  y a deux  ans,  et  vous  remportiez  la 
célèbre  victoire  de  Saint-Georges. 

L'an  passé,  vous  étiez  aux  sources  de  la  Drave  et  de  l'Isonzo,  de  retour 
de  l’Allemagne. 

Qui  eût  dit  alors  que  vous  seriez  aujourd'hui  sur  les  bords  du  Nil,  au 
centre  de  l'ancien  continent? 

Depuis  l'Anglais,  célèbre  dans  les  arts  et  le  commerce,  jusqu’au  hideux 
et  féroce  Bédouin,  vous  fixez  les  regards  du  monde. 

Soldats!  votre  destinée  est  belle,  parce  que  vous  êtes  dignes  de  ce  que 
vous  avez  fait  et  de  l'opinion  que  l’on  a de  vous.  Vous  mourrez  avec  hon- 
neur, comme  les  braves  dont  les  noms  sont  inscrits  sur  cette  pyramide, 
ou  vous  retournerez  dans  votre  patrie  couverts  de  lauriers  et  de  l'admi- 
ration de  tous  les  peuples. 
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Depuis  cinq  mois  que  nous  sommes  éloignés  de  l'Europe,  nous  avons 
été  l'objet  perpétuel  des  sollicitudes  de  nos  compatriotes.  Dans  ce  jour, 
quarante  millions  de  citoyens  célèbrent  l'èrc  des  gouvernements  repré- 
sentatifs, quarante  millions  de  citoyens  pensent  à vous.  Tous  disent  : 
C’est  à leurs  travaux,  à leur  sang  que  nous  devrons  la  paix  générale,  le 
repos,  la  prospérité  du  commerce  et  les  bienfaits  de  la  liberté  civile. 

Bonaparte. 

!)i:fuVt  d*  La  gii«rr«. 

3366. 

AU  GÉNÉRAL  DUGUA. 

Quartier  général , au  Caire,  9 vendémiaire  an  111  (s3  appterohiv  1798). 

Je  fais  partir.  Citoyen  Général,  le  1"  bataillon  de  la  70'  avec  une 
chaloupe  canonnière.  Mon  aide  de  camp  Duroc,  sur  l’aviso  le  Pluvier,  et 
le  3*  bataillon  de  la  3'  d'infanterie  légère,  qui  sont  partis  avant-hier, 
doivent  être  arrivés. 

J’attends  à chaque  instant  des  nouvelles  de  l'opération  du  général 
Damas;  s'il  n'a  que  3oo  nu  Aoo  hommes,  il  est  un  peu  faible. 

A Myt-el-Khaouly,  le  lundi  i,r  complémentaire,  à neuf  heures  du  matin, 
on  a égorgé  1 5 Français  qui  étaient  sur  un  bateau  qui  venait  de  Damiette. 
Les  cinq  villages  qui  sont  immédiatement  après  Myt-el-Khaoulv  se  sont 
réunis  pour  cette  opération.  Les  habitants  de  Myl-cl-Khaouly  ont  trois 
ou  quatre  mauvaises  pièces  de  canon  ; ils  ont  fait  quelques  retranche- 
ments. La  première  chose  que  vous  aurez  faite  sans  doute  aura  été  de 
vous  emparer  de  ces  canons,  de  détruire  ces  retranchements  et  désarmer 
ces  villages;  celui  de  Myt-el-Khaouly  a plus  de  quatre-vingts  fusils. 

J’imagine  qu’à  l'heure  qu’il  est  vous  êtes  arrivé  à Damiette.  Il  faut 
demander  des  otages  dans  tous  les  villages  qui  se  sont  mal  comportés, 
et  avoir  sur  le  lac  Menzaleh  des  djermes  armées  avec  des  pièces  de  5 
ou  3 que  j’ai  envoyées  à Damiette.  Si  une  chaloupe  canonnière  pouvait 
y naviguer,  il  faudrait  l'y  faire  entrer.  Il  faut  s’emparer  de  toutes  les  iles 
du  lac,  avoir  des  otages,  et  en  être  enfin  parfaitement  maître.  Mellez- 
vous  en  correspondance  avec  le  général  Lagrange,  qui  commande  à Sâl- 
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heyeh.  Il  faut  ne  point  se  disséminer  et  faire  une  proclamation;  vous 
ne  manquerez  point  de  copistes  à Damiette.  Vous  leur  ferez  sentir  qu’ils 
sont  la  dupe  des  propos  imbéciles  d'Ibrabim-Bey,  qui  les  expose  à être 
massacrés,  tandis  que  lui  reste  très-tranquille  à Gaza.  Il  faut  tâcher  d'avoir 
les  chefs  dans  vos  mains,  en  faisant  semblant  de  ne  pas  les  connaître. 
Mais  surtout  désarmez  le  plus  possible.  Envoyez  au  Caire  tous  les  otages 
que  vous  prendrez;  j’ai  le  logement  préparé  dans  la  citadelle.  Il  faut  avoir 
soin  surtout  que  les  villages  qui  sont  près  de  la  mer  et  qui  peuvent  avoir 
une  influence  sur  l'embouchure  du  Nil  soient  entièrement  désarmés,  et 
que  vous  ayez  en  otage  les  principaux  chefs  de  ces  villages.  Enfin,  il 
faut  tout  mettre  en  usage  pour  s’assurer  des  deux  provinces  de  Man- 
sourah  et  de  Damiette;  il  paraît  que  l’on  n’a  encore  rien  fait  pour  cela. 

Tout  ici  va  fort  bien. 

BoNAPABTg. 

Dépôt  de  la  guerre. 

3367. 

Ali  GÉNÉRAL  MARMONT 


Quartier  général,  au  Caire,  a vendémiaire  an  *n  (s3  septembre  1798). 

J’ai  lu,  non  sans  beaucoup  blâmer  le  général  Menou  et  vous,  votre 
dernière  lettre.  Quand  on  veut  marcher  tout  seul,  il  11e  faut  pas  avoir 
avec  soi  une  escorte. 

Je  compte  que  vous  êtes  arrivé  à El-Kahmânyeh,  que  les  eaux  sont 
bien  près  d’Alexandrie,  et  que  vous  y aurez  déjà  fait  passer  du  blé  et 
activer  les  objets  les  plus  nécessaires. 

Il  faut  cependant  mettre  en  ligne  de  compte,  comme  objet  le  plus 
essentiel,  5oo  ou  600,000  cartouches.  On  en  a fait  de  si  mauvaises  au 
parc  d’artillerie  que,  sur  dix  coups,  huit  manquaient.  J'ai  ordonné  aux 
divisions  qui  en  avaient  reçu  de  les  mettre  de  cèté;  mais  par  là  nous  nous 
trouvons  presque  au  dépourvu. 

Bonaparte. 

Collection  Napoléon. 


‘ Commandant  mu?  colonne  mobile  Hans  la  province  de  Bohyreb. 
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3368. 

AU  GÉNÉRAL  RAMPO.V. 

Quartier  général,  au  Caire,  a vendémiaire  an  ni  (iî  aeptembre  «798). 

Je  vous  prie,  Général,  d’activer  le  plus  qu'il  vous  sera  possible  la 
rentrée  des  chevaux  dans  voire  province,  et  de  les  envoyer,  à mesure  que 
vous  en  recevrez,  à Boulâq. 

Votre  province  devait  fournir  5o  chevaux;  faites-moi  connaître  com- 
bien il  vous  en  reste  à recevoir. 

J’ai  reçu  votre  dernière  lettre  avec  les  renseignements  que  vous  me 
donnez  sur  les  Mameluks.  A l'heure  qu’il  est,  le  général  Desaix  doit  être 
dans  le  Fnyoum,  à la  poursuite  île  Mourad-Bey. 

Bosxpahtb. 

CoHoiiion  Napoléon. 

3369. 

AU  CITOYEN  POUSSIKLGUE. 

Quartier  général,  au  Caire,  * vendémiaire  an  «11  (a3  septembre  >798). 

Je  vous  préviens,  Citoyen,  que  tous  ceux  qui  voudront  voir  les  Pyra- 
mides aillent  coucher  ce  soir  à Gyzeh,  d’où  l'on  partira  demain  3,  à 
six  heures  précises  du  matin. 

L'adjudant  général  Grezicu  est  chargé  d'escorter  ceux  qui  voudront  s’y 
rendre. 

Par  ordre  du  général  en  chef. 

Comm.  par  M**  «b*  U Moomèiv. 

3370. 

AU  GÉNÉRAL  MENOU, 

A ROSETTE . 

Quartier  général,  au  Caire,  3 vendémiaire  an  vu  repteinbre  1798). 

J'ai  reçu.  Citoyen  Général,  vos  différentes  lettres  des  jours  complé- 


< commandant  la  province  d'Alfyek. 
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raenlaires;  j’ai  vu  avec  la  plus  grande  peine  les  dangers  que  vous  avez 
courus.  Vous  avez  tous,  tant  que  vous  êtes,  été  un  peu  imprudents;  il 
est  vrai  qu’il  est  bien  dur  de  ne  pas  supposer  quelquefois  que  l’on  est 
au  milieu  de  bonnes  gens. 

Je  vous  envoie  un  cheval  pour  vous;  il  est  très-diflicilc  d’en  trouver 
de  passables;  il  vous  sera  au  moins  une  preuve  de  bonne  volonté  et  du 
désir  que  j’ai  de  vous  donner  une  marque  d’estime. 

Attelez  vos  pièces  de  ta;  c’est  le  seul  moyen  de  pouvoir  foudroyer  les 
villages  en  épargnant  le  sang. 

Envoyez- nous  le  plus  de  cartouches  que  vous  pourrez;  nous  nous 
étions  fiés  sur  la  poudre  du  pays,  mais  elle  est  très-mauvaise. 

Il  me  larde  d’apprendre  que  votre  batterie  est  armée. 

Bosupabte. 

Dépit  dr  la  flurrrr 


337!. 

AU  GÉNÉRAL  MENOU. 

Quartier  general , au  Cairr,  3 an  tu  wj4«-mlnv  1798). 

Vous  voudrez  bien,  Citoyen  Général,  envoyer  un  fort  détachement 
avec  un  officier  d’état-major,  pour  reconnaître,  le  long  de  la  mer,  le  lac 
liourlos  et  le  port  de  ce  nom.  Vous  y joindrez  un  officier  du  génie  ou  un 
ingénieur  géographe. 

Bomm. 

Dépôt  ilt*  U giuwrr. 


337*2. 

AU  GÉNÉRAL  MARMONT. 

Quartier  général,  au  Cairr,  3 tendémiairr  an  tu  (aA  «tpleinbre  1798  j. 

Si  vous  ne  pouvez  vous  procurer  dans  votre  province  que  des  juments, 
il  vaut  mieux  cela  que  rien.  Ainsi,  complétez  le  plus  promptement  pos- 
sible la  levée  des  chevaux  de  votre  province. 

J’avais  déjà  reçu  du  général  Desaix,  il  y a longtemps,  les  nouvelles 
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que  vous  m'envoyez;  mais  j’en  attends  de  plus  fraîches  avec  quelque 

impatience. 

J’ai  lu  les  détails  de  votre  fête  : je  l’ai  trouvée  fort  belle. 

Bonapabtk. 

Cfillwliim  Napoléon. 

3373. 

AU 

Quartier  général , au  Caire,  3 vendémiaire  au  vu  (ai  vptenjbrr  1798). 

Il  est  arrivé  de  Damiette  deux  bâtiments  venant  de  Chypre.  Je  vous 
prie  de  vous  rendre  vous-même  à bord,  d’interroger  les  patrons  pour 
avoir  des  nouvelles  de  Chypre  et  de  Constantinople,  et  savoir  d’une  ma- 
nière positive  si  quelques  vaisseaux  de  guerre  anglais  se  sont  présentés 
dans  les  ports  de  cette  île. 

J’ai  écrit  fort  au  long, au  général  Andréossy,  au  général  Dugua  et  au 
général  Viol. 

Mon  intention  n’est  point  que  vous  alliez  avec  le  général  Andréossy 
jusqu'à  Peluse. 

Reconnaissez  les  diiïércnles  batteries  et  forts  qui  doivent  défendre 
l’entrée  du  Nil,  les  différents  points  de  la  rade,  l'a i tes  une  course  à deux 
ou  trois  lieues  dans  le  lac  en  le  sondant  plusieurs  fois. 

Prenez  tous  les  renseignements  possibles  sur  la  route,  par  terre  et  par 
canaux,  de  Damiette  à Rosette,  sur  celle  de  Damiette  à Sélheveh,  et  re- 
venez sur-le-champ  me  rejoindre,  ayant  soin  de  partir  par  une  diligence 
où  il  y ait  une  pièce  de  canon  et  une  bonne  escorte.  Mon  intention  n’est 
pas  que  vous  séjourniez  plus  de  quatre  à cinq  jours  à Damiette. 

Boimmbti. 

Collection  Napoléon. 

3374. 

AU  GÉNÉRAL  DUGUA, 

Quartier  général,  au  Caire,  3 vendémiaire  au  vu  («4  •qilcmbtr  179b). 

Je  reçois.  Citoyen  Général,  votre  lettre  du  1"  vendémiaire:  je  suis 
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fâché  que  vous  n’y  ayez  pas  joint  le  rapport  du  général  Damas.  Dam 
des  circonstances  comme  celles-ci,  le  moindre  retard  peut  être  très-pré- 
judiciable. Je  suis  peu  satisfait  de  ce  que  le  général  Damas  ne  soit  point 
allé  à El-Menzaleh;  il  devait  sentir  combien  cela  était  essentiel.  Toute 
cette  attaque  de  Damiette  n'eût  point  eu  lieu,  si  vous  eussiez,  conformé- 
ment à mon  ordre  du  17  et  du  ao  fructidor,  fait  reconnaître  les  canaux 
et  pris  des  mesures  pour  soumettre  la  province. 

Vous  aurez  vu  par  ma  lettre  d’hier  différentes  mesures  que  je  vous  ai 
prescrites  concernant  le  désarmement  et  pour  prendre  des  otages  dans 
les  différents  villages  révoltés. 

Faites  passer  dans  le  lac  Menzaleh  quatre  ou  cinq  djermes  armées  de 
canons  que  vous  avez  à Damiette,  et,  si  vous  pouvez,  une  chaloupe 
canonnière;  enfin,  armez  le  plus  de  bateaux  que  vous  pourrez,  pour  être 
entièrement  maître  du  lac. 

Tâchez  d’avoir  Hassan-Toubâr  dans  vos  mains,  et,  pour  cela  faire, 
employez  la  ruse,  s'il  le  faut. 

Sur-le-champ,  faites  partir  une  forte  colonne  pour  s’emparer  d’El-Men- 
zaleh;  failes-en  partir  une  autre  pour  accompagner  le  général  Andréossy 
et  s’emparer  de  toutes  les  îles  du  lac.  J'imagine  que  vous  aurez  donné  une 
leçon  sévère  au  gros  village  de  Myt-cl-khaouly.  Mon  intention  est  qu’on 
fasse  tout  ce  qui  est  nécessaire  pour  être  souverainement  maître  du  lac 
Menzaleh,  et,  dussiez-vous  y faire  marcher  toute  votre  division,  il  laut  que 
le  général  Andréossy  arrive  à Peluse. 

Je  vous  ai  écrit,  dans  une  de  mes  lettres,  de  faire  une  proclamation; 
faites-la  répandre  avec  profusion  dans  le  pays. 

Il  faut  faire  des  exemples  sévères;  et,  comme  votre  division  ne  peut  pas 
être  destinée  à rester  dans  les  provinces  de  Damiette  et  de  Mansourah, 
il  faut  profiler  du  moment  pour  les  soumettre  entièrement;  pour  cela,  il 
faut  le  désarmement,  des  têtes  coupées  et  des  otages. 

Bosapahte. 

Collection  Napoléon. 
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3375. 

AU  GÉNÉRAL  ANDRÉOSSY. 

Quartier  général,  au  Taire,  3 tmKmiiira  an  »n  (»i  «rptembr*  1798). 

J'ai  appris,  Citoyen  Général,  avec  plaisir  votre  arrivée  à Damiette.  11 
parait  que  vous  y êtes  arrivé  à temps  pour  aider  le  général  Vial  de  vos 
conseils  et  rendre  un  nouveau  service  à l'armée. 

Vous  devez,  è l'heure  qu'il  est,  avoir  beaucoup  de  troupes  à Damiette, 
où  le  général  Dligua  doit  se  trouver.  Je  lui  donne  l’ordre  de  s'emparer 
d’El-Menzaleh , de  taire  entrer  le  plus  de  djermes  possible,  armées,  dans 
le  lac,  et  des  bateaux  armés  avec  de  petites  pièces  de  canon.  Je  lui  ai 
ordonné  de  visiter  les  différentes  îles  du  lac  Menzaleh,  de  prendre  des 
otages  de  tous  les  villages  qui  se  seraient  mal  comportés,  enfin  de  faire 
tout  ce  qui  est  nécessaire  : 

i°  Pour  être  souverain  maître  du  lac  Menzaleh; 

a*  Pour  que  vous  arriviez  à Peluse;  mes  propres  mots  sont  ceux-ci  : 
'•Dussiez-vous  y faire  marcher  toute  votre  division,  il  faut  que  le  général 
-Andréossy  arrive  à Peluse.-' 

Je  crois  que  l'Egypte  ne  peut  être  attaquée  que  par  le  lac  Menzaleh. 
que  nous  ne  pouvons  attaquer  In  Syrie  que  par  le  lac  Menzaleh.  Ainsi, 
pour  l'offensive  comme  pour  la  défensive,  c’est  de  votre  reconnaissance 
que  tout  dépend;  il  faut  donc  la  faire  lentement  cl  n'avancer  que  des 
choses  bien  sûres;  car  une  fausse  donnée  pourrait  lue  faire  faire  de  faux 
calculs. 

t ° Combien  de  barques  y a-t-il  dans  le  Inc  Menzaleh? 

a“  Combien  chacune  peut-elle  contenir  de  monde? 

3°  Quel  est  le  fond  du  lac? 

U°  Un  aviso,  une  chaloupe  canonnière,  une  dierme  comme  la  Carniole, 
peut-il  y naviguer? 

f>°  Quelle  est  la  profondeur  des  trois  bouches  ? 

fi*  Une  chaloupe  canonnière,  une  tartane  peut-elle  y entrer? 

7”  Quelle  est  la  population,  l’étendue  des  îles  du  lac? 

8°  Comment  communique-t-on  de  Damiette  au  lac? 
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90  Les  troupes  qui  longeraient  entre  la  mer  et  le  lac,  comment  feraient- 
elles  pour  passer  les  bouches? 

io°  L'eau  du  lac  est-elle  saumâtre  ou  salée? 

N'allez  à Peluse  qu'avec  de  grandes  forces;  ayez  au  moins  six  bateaux 
armés  chacun  d'une  pièce  de  canon. 

S’il  n’y  a point  d’autre  moyen,  ne  serait-il  pas  possible  de  faire  passer 
des  djermes  dans  le  lac  Menzaleh  en  franchissant  les  1,200  toises? 

Enfin,  ne  partez  point  de  Damiette  que  vous  n’ayez  4 ou  fioo  hommes 
et  six  bateaux  armés  de  pièces  de  canon. 

Emportez  de  l’eau  et  des  vivres  pour  pouvoir  rester  à Peluse  cinq  ou 
six  jours,  et  môme  jusqu'à  dix,  s’il  est  nécessaire  (ayez  avec  vous  une 
pièce  de  canon  de  3)  : 

i°  Pour  en  bien  connaître  les  ruines  ; 

a°  Pour  pouvoir  tracer  un  fort  capable  de  contenir  7 à 800  hommes 
et  servir  de  dépôt  à l’armée  (de  quoi  pourra-t-on  en  faire  le  revêtement?); 

3°  Faire  des  essais  pour  reconnaître  si,  en  creusant,  on  ne  trouve  pas 
d’eau  douce;  en  général,  nous  avons  reconnu  que,  dans  le  désert,  on  a 
toujours  de  l’eau  douce  en  creusant. 

Envovez-moi  aussi  des  notes  sur  tout  ce  que  vous  pourrez  recueillir 
de  la  reconnaissance  de  Damiette  à El-Menzalch  et  d’El-Mcnzaleh  à Sâl- 
heyeh,  ainsi  que  tout  ce  qui  est  relatif  à Damiette,  au  Nil  et  à la  défense 
de  la  rade. 

Boamiro. 

Collection  Napoléon. 

3376. 

Ali  GÉNÉRAL  VIAL. 

Quartier  général,  au  Caire,  3 vendémiaire  an  tu  (ai  «eplembre  «79*1). 

L’attaque  que  vous  avez  faite,  Citoyen  Général,  du  village  d’El-Choa’rah , 
fait  autant  d’honneur  à vous  qu’aux  troupes. 

Toute  la  division  du  général  Dugua  doit  se  trouver  dans  ce  moment- 
ci  à Damiette.  Pour  le  mettre  à même  d'envoyer  des  forces  partout  où  il 
en  serait  besoin,  je  lui  ai  donné  le  commandement  des  deux  provinces 1 ; 

1 De  Damiette  et  de  Manaourab. 


10 


CORRESPONDANCE  DE  NAPOLÉON  I".—  AN  VII  (1798). 
vous  conserverez  cependant  le  détail  de  radmiuislration  de  celle  de 
Damiette. 

Il  me  tarde  d’apprendre  que  nous  occupons  le  village  d'El-Menzaleh, 
que  nous  avons  cinq  ou  six  djermes  armées  sur  le  lac  et  que  nous  avons 
pris  ou  tué  Hassan-Toubâr.  J'écris  fort  en  détail  là-dessus  au  général 
Dugua. 

Faites  pousser  vigoureusement  les  fortifications  et  les  batteries  du 
Boghâz,  et  protégez  de  tous  vos  moyens  le  départ  du  général  Andréossy. 
Il  faudrait  avoir  sur  le  lac  Menzaleh  deux  ou  trois  petites  pièces  de  canon, 
et,  à côté,  ramasser  le  plus  grand  nombre  de  bateaux  possible. 

Bonaparte. 

Comm.  par  M.  LavcrdeC 

3377. 

AU  GÉNÉRAL  BERTHIER. 

Quartier  génère!,  ta  Caire,  3 vendémiaire  an  vn  (a4  aqttcmbre  1798). 

Vous  donnerez  l’ordre  au  général  Lanusse  de  partir  aujourd'hui  avec 
le  3'  bataillon  de  la  a5'  demi-brigade;  de  se  rendre  à Menouf;  de  faire 
évacuer  ses  malades  sur  le  Caire,  en  gardant  seulement  à Menouf  une 
ambulance  et  ceux  qui  seraient  peu  indisposés;  de  faire  évacuer  sur 
Damiette  tous  les  hommes  de  la  7b*  qui  se  trouvent  dans  la  province  de 
Menouf,  sur  le  Caire  tous  les  chevaux  de  cavalerie  qu’il  a,  avec  les 
hommes  du  1 8*  qui  ont  des  chevaux.  A mesure  qu’il  aura  1 o hommes 
montés,  il  devra  les  faire  passer  au  Caire. 

Bonaparte. 

Dépôt  du  la  guerre. 


3378. 

ORDRE. 

Quartier  général,  au  Caire,  3 vendémiaire  an  tu  (ai  septmtlire  179B). 

Article  1*.  Le  citoyen  Champy  est  nommé  directeur  des  fabriques  de 
poudre  en  Egypte. 
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Art.  2.  Il  fera  tous  les  règlements  nécessaires  pour  l’extraction  du 
salpêtre  et  pour  l’établissement  des  magasins  de  charbon,  de  soufre  et 
autres  objets  nécessaires  à la  fabrication  de  la  poudre. 

Abt.  3.  La  maison  de  campagne  d’ibrahim -Bey  sera  uniquement 
destinée  à l'établissement  d’une  fabrique  de  poudre. 

Art.  k.  Le  citoyen  Norry,  architecte,  sera  chargé  de  la  direction  de  tous 
les  travaux  et  de  toutes  les  dispositions  pour  le  local  ; le  citoyen  Conté 
le  sera  de  la  confection  de  toutes  les  machines.  L’un  et  l’autre  correspon- 
dront avec  le  citoyen  Chain py,  et  recevront  de  lui  les  fonds  qui  leur  seront 
nécessaires. 

Art.  5.  Le  citoyen  Chnmpy  me  fera,  dans  le  plus  court  délai,  un 
rapport,  et  me  proposera  les  mesures  à prendre  pour  pouvoir  réunir  dans 
les  magasins  de  la  République  tout  le  soufre  existant  en  Egypte.  I)  me 
proposera  un  règlement  sur  la  Salpétrière  et  sur  la  fabrique  actuellement 
existantes. 

Bonaparte. 

Dépôt  de  la  guerre. 

.3379. 

AU  CITOYEN  POUSS1ELGUE. 

Quartier  général,  au  Cajre,  3 vendémiaire  an  tii  (ai  septembre  1798). 

Je  reçois  les  notes  que  vous  m’envoyez  sur  l’Egypte,  de  concert  avec 
l'intendant  : elles  se  rapportent  toutes  à des  provinces  de  la  haute 
Égypte,  dont  effectivement  nous  n’avons  pas  encore  commencé  l’orga- 
nisation. 

Le  village  qui  a assassiné  les  intendants  coptes  le  payera  cher. 

Bonaparte. 

Comm.  par  M**  de  la  Monnièrc. 


3380. 

ORDRE  DU  JOUR. 

Quartier  général,  an  Caire,  3 vendémiaire  an  »ti  (a II  septembre  1798). 

Une  partie  des  Arabes  de  la  province  de  Charqyeh,  renforcés  par  les 
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Arabes  de  Dénié  et  de  tous  ceux  du  lac  Menzaleh,  sous  la  conduite  de 
Hassan-Toubâr,  ont  attaqué,  à minuit  de  la  nuit  du  99  nu  Bo  fructidor, 
la  garnison  de  Damiette.  On  a bientôt  été'  sous  les  armes  et  on  a re- 
poussé l'ennemi  de  tous  côtés. 

Le  3o,  le  village  d'El-Choa’rah , situé  à une  portée  de  canon  de  Da- 
miette, se  révolta,  et  tous  les  Arabes  s’y  réunirent  et  en  firent  leur 
quartier  général.  Les  i"  et  9'  complémentaires,  ils  reçurent  beaucoup 
de  renforts  par  le  lac  Menzaleh. 

La  garnison  de  Damiette  reçut  egalement  un  renfort  d'un  bataillon 
de  la  9 5'.  Le  général  Vial  se  décida,  le  A'  complémentaire,  à la  pointe  du 
jour,  d'attaquer  le  village  d’El-Choa’rah.  Le  général  Andréossy  prit  le 
commandement  de  la  flottille  et  vint  débarquer  au  delà  du  village  d’EI- 
Choa'rah.  L’ennemi  était  rangé  sur  un  seul  rang  et  occupait  tout  l'espace 
depuis  le  Nil  jusqu’au  lac  Menzaleh,  au  nombre  de  plus  de  10,000 
hommes.  Le  général  Vial  envoya  une  compagnie  de  grenadiers  de  la  sa* 
pour  attaquer  la  droite  de  l'ennemi  cl  lui  couper  la  retraite  par  le  lac 
Menzaleh,  dans  le  temps  qu’il  attaquait  de  front,  au  pas  de  charge,  cette 
nuée  d'ennemis,  qui  fut  culbutée  dans  l inondation  du  Nil  et  dans  le  lac. 

Le  village  d’El-Choa’rah  fut  emporté  et  livré  aux  flammes.  11  y a plus 
de  i,5oo  Arabes  tués  ou  noyés.  On  leur  a pris  deux  très-belles  pièces 
de  canon  de  bronze  de  A,  et  trois  drapeaux,  qui  ont  été  pris  par  les 
citoyens  Jaussoux,  grenadier  dans  la  a'  compagnie  de  la  9 5*  demi-bri- 
gade de  bataille,  Pampeno,  dragon  de  la  A*  compagnie  du  1 8*  régiment, 
Leforl,  sergent  au  3'  bataillon  de  la  «3*  demi-brigade.  Nous  n’avons  eu 
qu’un  homme  de  tué  et  quatre  de  blessés. 

Ainsi,  10,000  ou  1 9,000  Arabes  ont  été  attaqués  et  battus  par  Aoo 
ou  5oo  Français. 

De  nombreuses  colonnes  mobiles  parcourent  tous  les  villages  des  pro- 
vinces de  Damiette  et  de  Mansourah,  pour  punir  sévèrement  les  chefs 
des  révoltés,  et  tirer  une  vengeance  exemplaire  de  ces  malheureux,  qui 
ont  été  égarés  par  les  écrits  et  les  fausses  promesses  d’Ibrabim-Bey. 

Par  ordre  du  général  en  chef. 

Dè|iAt  Je  b guerre. 
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3381. 

AU  GÉNÉRAL  MARMONT. 

Quartier  général,  bu  Caire,  3 vendémiaire  an  vu  (aA  septembre  1798). 

Le  payeur  avait  calculé,  Citoyen  Général,  que  voire  demi-brigade 
serait  payée  à Rosette;  puisque  cela  n’a  pas  été  fait,  je  donne  ordre  au 
payeur  d’envoyer  à El-Rahmànyeh  les  fonds  nécessaires  pour  la  payer: 
vous  les  aurez  incessamment. 

Disséminez-vous  le  moins  que  vous  pourrez.  Pourquoi  les  aoo  hommes 
que  vous  avez  destinés  à rester  à Damanhour  ne  resteraient-ils  pas  sur  le 
canal?  Cela  renforcerait  votre  surveillance  et  cela  n’exposcrait  pas  ce  poste, 
qui  me  paraît  un  peu  faible.  Ce  qui  vous  oblige  à tenir  ?»oo  hommes  à 
El-Rahmânveh,  c'est  sans  doute  le  dépôt  de  barques  qui  s’y  trouve.  Si 
une  centaine  de  Mameluks  venait  dans  le  Bahyreh  émeuter  les  Arabes  et 
les  habitants,  voyez  les  villages  et  les  positions  que  l’inondation  permet  de 
parcourir,  et,  dans  ce  cas-là,  donnez  l’ordre  à vos  différents  commandants 
afin  de  réunir  promptement  votre  troupe.  Avec  les  i,5oo  hommes  que 
vous  avez  et  quatre  pièces  de  canon,  vous  n’avez  rien  à craindre  de  la 
cavalerie. 

Vous  aurez  vu,  par  le  détail  que  vous  aura  envoyé  l’état-major,  que 
le  général  Vial  a battu  i5,ooo  Arabes  qui  s’étaient  réunis  dans  les  pro- 
vinces de  Charqycb,  de  Damiette  et  de  Mansourah.  Il  en  a fait  une  bou- 
cherie; il  a prrç  trois  drapeaux  et  deux  belles  pièces  de  bronze  de  !>.  Les 
Arabes  s’étaient  rangés  en  bataille  et  occupaient  une  lieue  et  demie  d'es- 
pace sur  une  seule  ligne  : ils  étaient  à pied. 

Boxapautz. 

Collection  Napoléon. 


3382. 

AU  GÉNÉRAL  DUPUY. 

Quartier  général,  au  Caire,  & vendémiaire  an  vu  (a5  septembre  1798  J. 

Bonaparte,  général  en  chef,  vu  les  intelligences  que  la  femme  d'Osman- 
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Bey  a continué  d’avoir  avec  le  camp  de  Mourad-Bey,  et  vu  aussi  l’argent 
qu’elle  y a fait  et  voulait  encore  y faire  passer,  ordonne  que  la  femme 
d’Osman-Bey  restera  en  prison  jusqu'à  ce  qu'elle  ait  versé  dans  la  caisse 
du  payeur  de  l'armée  10,000  talari. 

Bonapaute. 


Collection  Napoléon. 


3383. 

AU  CITOYEN  POUSSIELGUE. 

Quartier  général,  au  Caire,  & vendémiaire  an  ru  (ali  septembre  1798). 

Je  vous  prie  d’envoyer  chez  les  marchands  de  café,  les  Coptes  et  les 
marchands  de  Damas,  des  gardes,  si  dans  la  journée  de  demain  ils 
n’ont  pas  payé  ce  qu’ils  doivent  de  leurs  contributions. 

Si  la  femme  de  Mourad-Bey  n’a  pas  versé,  dans  la  journée  de  demain, 
les  8,000  talari  qu’elle  doit,  sa  contribution  sera  portée  à 1 0,000. 

Sur  les  1 5,ooo  talari  imposés  sur  le  sâghâ,  il  n'en  a encore  été  perçu 
que  i,o55  : il  en  reste  i3,gàn,  dont  3,ç)i5  seront  versés  dans  la  jour- 
née de  demain,  et  les  10,000  restants,  1,000  par  jour. 

Faites  verser  dans  la  caisse  du  payeur,  dans  la  journée  d’aujourd'hui, 
l'argent  que  vous  auriez  des  morts  sans  héritiers,  des  cotons  et  des  cafés, 
ou  de  tout  autre  objet,  la  caisse  se  trouvant  absolument  dépourvue  de 
fonds  et  l’armée  ayant  de  grands  besoins. 

Bonaparte. 

Cooun.  par  M“*  de  U Nonnièn. 


3384. 

AU  CONTRE-AMIRAL  PERRÉE. 

Quartier  général,  au  Caire,  4 vcodemiaire  an  »ii  ( a5  septembre  «798). 

Vous  avez,  Citoyen  Général,  cinq  canots  de  vaisseaux  à Rosette  : je 
vous  prie  d’en  faire  partir  trois  pour  le  Caire;  deux  resteront  pour  la  sur- 
veillance du  Boghàz  de  Rosette. 
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Écrivez  à Alexandrie  pour  que  l'on  vous  fasse  passer,  s'il  est  possible, 
quatre  ou  cinq  canots  de  vaisseaux. 

Bonaparte. 

Collection  Napoléon. 


3385. 

AU  GÉNÉRAL  DIGIA, 

À DAMIETTE. 

Quartier  général,  au  Caire,  5 vendémiaire  an  ?n  {a6  septembre  1798). 

Soit  par  terre,  soit  par  le  canal,  il  faut  absolument,  Citoyen  Général, 
parvenir  à El-Menzaleb.  Faites-y  marcher  votre  avant-garde  en  la  renfor- 
çant de  ce  que  vous  jugerez  nécessaire. 

Je  désire  qu’elle  prenne  position  à El-Menzaleh,  en  réunissant  la  quan- 
tité de  bateaux  nécessaires  pour  pouvoir  se  porter  rapidement  soit  à Da- 
miette, soit  à Sâlbeyeb,  soit  à Mansourah.  Essayez  de  prendre  par  la  ruse 
Hassan-Toubér,  et,  si  jamais  vous  le  tenez,  envoyez-le-moi  au  Caire. 
Désarmez  le  plus  que  vous  pourrez;  n'écoutez  point  ce  qu’ils  pourraient 
vous  dire,  que,  par  le  désarmement,  vous  les  exposez  aux  incursions  des 
Arabes;  tous  ces  gens- là  s'entendent.  Surtout,  il  faut  que  le  village  de 
Myt-el-Kliaouly  vous  fournisse  nu  moins  1 oo  armes  et  des  pièces  de 
canon.  Ils  les  ont  cachées,  mais  je  suis  sûr  qu'ils  en  ont.  Concertez- 
vous  avec  le  général  Via!  pour  faire  désarmer  Damiette,  el  faites  arrêter 
tous  les  hommes  suspects. 

Prenez  des  otages;  exigez  que  les  villages  vous  remettent  leurs  fusils; 
tâchez  d'avoir  leurs  canons,  et  faites  entrer  dans  le  lac  Menzaleh  des 
djermes  armées,  ou  armez  leurs  bateaux. 

Envoyez  un  officier  du  génie  à El-Menzaleh,  afin  de  bien  établir  sa  posi- 
tion par  rapport  è Damiette,  à Mansourah  el  surtout  à Sâlheyeh. 

Faites  faire  des  reconnaissances  le  long  de  la  mer,  à droite  et  à gauche, 
jusqu'au  cap  Bourlos,  d'un  côté,  et  aussi  loin  que  vous  pourrez,  de 
l’autre. 

Ordonnez  aussi  que  la  troupe  soit  casernée. 


16 


CORRESPONDANCE  DE  NAPOLÉON  I".  — AN  Vil  (1798). 

Je  vous  ai  envoyé  une  djernie  armée,  la  Camiolc;  vous  devez  en  avoir 
deux  à Damiette;  je  vous  ai  envoyé  deux  avisos;  il  y avait  une  chaloupe 
canonnière:  cela  vous  fait  six  bâtiments  armés. 

Bonaparte. 

Dépôt  <ie  la  guerre. 


3386. 

AU  GÉNÉRAL  VIAL. 

Quartier  général,  au  Caire,  5 vendémiaire  au  ni  (16  septembre  >798). 

Profitez,  Citoyen  Général,  des  jours  où  la  division  du  général  Dugua 
peut  rester  à Damiette  pour  désarmer  la  ville,  arrêter  les  hommes 
suspects  et  les  envoyer  au  Caire,  désarmer  les  villages,  prendre  des 
otages  et  vous  emparer  absolument  du  lac  Menzaleh.  Tant  que  vous 
ne  serez  pas  maître  de  ce  lac,  vous  ne  pourrez  pas  être  sûr  dans  Da- 
miette. 

J'écris  au  général  Dugua  pour  qu'il  fasse  reconnaître  les  bords  de  la 
mer,  jusqu’au  cap  Bourlos  d’un  côté,  de  l’autre  jusqu'à  Peluse. 

Envoyez  au  Caire  tous  les  otages  que  vous  aurez;  joignez-v  des  notes 
sur  chacun  d'eux. 

Tâchez  de  savoir  le  nom  de  la  frégate  anglaise,  et  si  vous  appre- 
niez qu’ils  débarquent  quelque  part  pour  faire  des  provisions,  laissez-les 
débarquer  pendant  quelques  jours,  afin  d'avoir  le  temps  de  leur  tendre 
une  embuscade. 

La  province  de  Damiette  devrait  déjà  avoir  fourni  les  chevaux  qu'elle 
doit  fournir. 

Bonaparte. 

Contra.  par  M-  LavtrdcL 

3387. 

AU  GÉNÉRAL  BERTHIER. 

Quartier  général,  au  Caire,  S vendémiaire  an  vu  (96  aeptembre  1798). 

Je  vous  prie  de  faire  connaître  au  général  Dugua  et  au  général  Yial 
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que  mon  intention  est  que  toute  la  troupe  qui  est  à Damiette  soit  caser- 
née,  les  nuits  étant  trop  fraîches  pour  bivouaquer. 

Vous  donnerez  l'ordre  au  général  Murat  de  s’embarquer  ce  soir  avec 
le  3'  bataillon  de  la  88',  une  pièce  de  3 et  les  trois  compagnies  de 
grenadiers  de  la  »q'.  11  se  rendra  vis-à-vis  Menouf,  où  il  attendra  le 
général  Lanusse,  auquel  vous  donnerez  l'ordre  de  s'embarquer  avec 
toutes  ses  forces  et  de  rejoindre  le  général  Murat,  pour  lui  porter  secours 
dans  l’attaque  qu'il  va  faire  des  Arabes  de  Derne.  Le  général  Murat  emmè- 
nera la  djerme  la  Slyrie.  Si  le  pont  que  j'avais  demandé  au  général  Dom- 
martin  est  fait,  vous  lui  donnerez  l'ordre  de  le  faire  embarquer  ce  soir,  à 
la  suite  de  la  division  du  général  Murat.  Vous  donnerez  l’ordre  aux  grena- 
diers et  au  bataillon  de  la  88'  de  se  procurer  6o  cartouches  par  homme; 
et,  indépendamment  de  cela,  le  général  Murat  en  emmènera  10.000 
avec  lui. 

Le  général  Murat  attaquera  les  Arabes  de  Derne  partout  où  il  les  trou- 
vera. 11  leur  fera  tout  le  mal  possible;  mon  intention  est  de  les  détruire. 
S’il  avait  besoin  de  secours,  il  en  demanderait  au  général  commandant 
à Mansourah au  général  Fugière,  commandant  à Meballet-el-Kebyra. 
Mon  intention  est  qu’il  mette  le  moins  de  délai  possible  à finir  celte  aiïaire. 
Si,  après  avoir  détruit  une  partie  des  Arabes  de  Derne,  l’autre  partie  de- 
mande à traiter,  il  exigera  pour  conditions  aoo  chevaux,  çjoo  fusils  et 
3o  otages  des  principaux.  Il  aura,  du  reste,  bien  soin  d'étudier  le  pays 
et  de  connaître  où  il  s'engage.  Il  aura,  à la  suite  de  sa  colonne,  des 
hommes  portant  des  poutrelles , pour  pouvoir  jeter  un  pont  sur  les  canaux , 
au  moins  pour  le  passage  des  hommes  à pied. 

Faites  partir  de  suite  l’ordre  pour  le  général  Lanusse,  par  un  oflicicr 
d'étal-major.  Cet  officier  accompagnera  le  général  Murat  dans  son  expé- 
dition de  Myt-Ghamar,  et  viendra  m'en  rendre  compte  lorsqu'elle  sera 
finie. 

ItoXAPAnTE. 

Dépôt  de  la  guerre. 


Dugua. 


* Province  de  G bar by eh. 
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3388. 

AU  GÉNÉRAL  BERTHJER. 

(rocn  NiTTKB  \ L’ODRRR  DR  L’ARMER.) 

Quartier  génér®!,  au  Caire,  5 vendémiaire  an  vu  (*6  aeplembre  1798). 

Le  général  en  chef  a ordonné  plusieurs  fois  que  les  sous-officiers 
fussent  armés  de  fusils.  Il  voit  avec  peine  que,  dans  plusieurs  compagnies, 
les  sous-officiers  négligent  l'exécution  dudit  ordre.  En  conséquence,  il 
recommande  aux  généraux  et  chefs  de  corps  de  tenir  la  main  à ce  que 
les  sous-officiers  soient  armés  de  fusils;  rien  n'est  plus  préjudiciable  au 
service  que  d'avoir  le  cinquième,  quelquefois  le  quart,  et  l’élite  des  corps 
sans  armes.  Effectivement,  un  petit  briquet  ne  vaut  pas  un  bâton  de 
paysan. 

Boiupartk. 

Dépôt  d«  U gurrrr, 

3389. 

ORDRE  DU  JOUR. 

Quartier  général,  au  Caire,  ô vendémiaire  an  tu  (16  septembre  1798). 

L’armée  est  prévenue  qu'à  compter  du  1"  vendémiaire  pour  les  places 
du  Caire  et  arrondissement,  et  à compter  du  i5  pour  les  autres  places 
de  l’Egypte,  il  a été  passé  par  l’ordounateur  en  chef  avec  l'agent  des 
subsistances  un  abonnement  pour  la  manutention  du  pain,  à raison  de 
s sous  8 deniers  par  ration1. 

Il  a également  été  passé  des  marchés  pour  assurer,  à compter  des 
mômes  époques,  les  services  de  la  viande,  du  bois  de  chauffage  et  de 
l’huile  ou  beurre  fondu  pour  assaisonner  les  riz  et  les  légumes  en  rem- 
placement de  viande. 

La  ration  de  viande  sera  délivrée  de  trois  jours  l’un;  elle  sera  de 
demi-livre,  poids  de  marc,  dont  trois  quarts  buffle  et  un  quart  mouton. 

La  ration  de  viande,  pour  les  hôpitaux,  sera  de  trois  quarts  de  livre, 
poids  de  marc,  et  composée  de  deux  tiers  buflle  et  un  tiers  mouton. 

1 Voir  pièce  u * 3Ào8. 
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Les  rations  de  légumes,  en  remplacement  de  la  viande,  seront  déli- 
vrées dans  les  proportions  déterminées  par  l’ordre  du  jour  du  3'  jour 
complémentaire. 

La  ration  de  pain  de  munition  sera  composée  de  a4  onces,  poids  de 
marc,  fabriquée  avec  de  la  farine  de  pur  froment,  blutée  avec  distraction 
de  ao  livres  de  son  par  quintal. 

La  ration  de  pain  d’hôpital  sera  de  a 4 onces,  poids  de  marc,  blutée 
avec  distraction  de  a 5 livres  de  son  par  quintal. 

D’après  ces  mesures,  les  intendants  des  provinces  n’auront  à faire 
fournir  par  réquisition  que  les  grains,  les  légumes,  les  fourrages  et  la 
grenaille  pour  les  chevaux. 

A la  fin  de  chaque  mois,  il  sera  fait  aux  différents  corps  ou  parties 
prenantes  de  l’armée  des  décomptes  de  fournitures,  et,  en  cas  qu’ils 
aient  pris  au  delà  de  ce  que  la  loi  leur  accorde,  la  retenue  en  sera  exer- 
cée sur  la  solde  et  dans  les  proportions  suivantes,  par  ration  : 

La  ration  de  pain,  à à sous; 

La  ration  de  viande,  à 3 sous  6 deniers  pour  la  troupe,  4 pour  les 
hôpitaux; 

La  ration  de  fourrage,  à î 5 sous; 

La  ration  de  riz,  de  deux  onces,  à 8 deniers; 

La  ration  de  légumes,  à 4 deniers; 

Le  beurre  fondu  ou  l’huile,  à î livre  4 sous  la  livre: 

La  ration  de  bois,  demi-livre,  à 3 deniers. 

Il  a été  passé  par  l’ordonnateur  en  chef  un  abonnement  avec  l’agent 
des  hôpitaux  pour  la  fourniture  des  aliments  légers,  médicaments,  linges 
à pansement,  entretien  de  fournitures  et  gages  des  sous-employés,  à 
raison  de  16  sous  la  journée  de  malade,  à compter  du  4 vendémiaire. 

Le  général  en  chef  recommande  aux  généraux  commandant  les  pro- 
vinces de  tenir  la  main  à ce  que  les  intendants  copies  ne  mettent  aucune 
contribution  en  argent.  Jusqu'à  cette  heure,  c’était  sous  le  prétexte  de  la 
fourniture  de  la  viande  à l'armée  que  les  intendants  coptes  convertissaient 
en  argent  les  réquisitions  en  nature. 

Les  payeurs  particuliers  auront  soin  d’envoyer  au  payeur  général  le 
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bordereau  de  toutes  les  sommes  qu'ils  payeront  aux  différents  agents  de 
l'administration. 

Le  payeur  général  donnera  en  payement,  aux  différents  entrepreneurs, 
ce  que  leurs  agents  auront  reçu  dans  les  provinces. 

Toutes  les  fois  que  le  service  des  divisions  manquera,  le  commissaire 
des  guerres  sera  autorisé  h le  faire  faire  au  compte  des  agents. 

Les  généraux  auront  soin  que  les  denrées  prises  à 1 ennemi  soient 
constatées  par  un  procès-verbal,  dont  copie  sera  envoyée  à l’état-major 
général  ; le  commissaire  des  guerres  l'enverra  à l’ordonnateur  en  chef. 

Dans  tous  les  étals  de  situation  qui  seront  envoyés  à l’état-major  géné- 
ral, l'adjudant  général  chef  de  l'état-major  mettra  en  observation  si  la 
division  a été  nourrie  par  les  entrepreneurs. 

Le  général  en  chef  a été  satisfait  de  la  tenue  des  troupes,  dans  la  jour- 
née du  î”  vendémiaire,  et  spécialement  de  celle  de  la  t 3'  demi-brigade, 
ce  qui  est  dil  aux  soins  du  chef  de  brigade  Delgorgues. 

Les  commandants  des  corps  auront  soin  de  faire  écrire  en  lettres  d’or, 
dans  le  plus  court  délai,  sur  les  drapeaux  de  leurs  corps,  ce  qui  leur  a 
été  donné  ou  envoyé  à la  fête  du  i"  vendémiaire. 

Par  ordre  du  général  en  chef. 

D'-jw’il  «U*  b jjucnre. 

3390. 

AU  GÉNÉRAL  REYNIER, 

À BELBKVS. 

Quartier  général,  au  taire,  6 vendémiaire  an  vu  («7  septembre  1798),  si  heurta  du  matin. 

J’ai  pris  cinq  ou  six  Arabes,  Citoyen  Général,  pour  pouvoir  corres- 
pondre promptement  avec  vous;  je  vous  en  expédie  un. 

Vous  aurez  su  l’attaque  de  Damiette  par  une  partie  des  Arabes  de  la 
province  de  Charqyeh  et  de  la  province  de  Damiette.  Ils  ont  été  repoussés 
par  une  poignée  de  nos  gens,  et  ont  perdu  une  grande  quantité  de  monde, 
ou  tués  ou  noyés. 

J'ai  ordonné  au  général  Dugua,  qui  s'est  rendu  à Damiette,  de  tenir 
son  avant-garde  à El-Menzalch.  afin  qu'il  pût  correspondre  avec  vous,  vous 
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faire  passer  une  grande  quantité  de  riz,  et  qu'à  tout  événement  une 
partie  de  sa  division  se  trouvât  à mi-chemin  pour  vous  soutenir. 

Le  général  Murat  est  parti  ce  matin  pour  se  rendre  à Myt-Ghaniar.  Il 
est  probable  que,  le  8 ou  le  9,  il  attaquera  les  Arabes  de  Derne  qui 
restent  à Doudeyl,  tillage  à une  lieue  de  Myt-Ghamar.  Si  l'inondation 
vous  permet  d’envoyer  un  bataillon  pour  leur  faire  du  mal  et  tomber  sur 
les  fuyards,  je  vous  prie  de  le  faire.  Myt-Ghamar  est,  je  crois,  le  point 
du  Nil  le  plus  près  de  Belbeys. 

Je  désirerais  que  ce  chemin  filt  bien  reconnu.  Il  doit  y avoir  des  canaux 
dans  lesquels  de  petites  barques  doivent  passer,  ou  quelque  digue  qui 
permette  à des  détachements  à pied  de  s’y  rendre.  Je  vous  engage  donc 
à bien  faire  reconnaître  toute  la  province  de  Charqyeh,  et  surtout  tout 
le  pays  qui  vous  sépare  de  Myt-Ghamar  et  d'El-Mcnzaleh. 

Il  faut  que  vos  quatre  pièces  de  campagne,  qui  forment  l’artillerie  de 
votre  division,  soient  indépendantes  de  l’organisation  de  Sâlheyeh.  Vous 
devez  les  avoir  avec  vous  à Belbeys.  Passez-en  la  revue  pour  vous  assurer 
qu’elles  sont  en  état,  approvisionnées  à îao  coups  chacune,  bien  at- 
telées; procurez-vous  les  attelages  qui  vous  manqueraient,  ainsi  que 
ceux  pour  un  obusier  et  une  pièce  de  8 qu’on  va  vous  envoyer  inces- 
samment. 

Vous  n’avez  pas  encore  monté  les  60  hommes  du  7'  de  hussards  et 
du  a a'  de  chasseurs.  Je  vous  recommande  d’achever  promptement  votre 
opération  et  d’avoir  les  3oo  chevaux  que  doit  fournir  votre  province. 

Vous  monterez  d’abord  les  hommes  à pied  des  deux  régiments,  et  vous 
enverrez  les  autres  chevaux,  à mesure  que  vous  vous  en  serez  procuré 
ao  ou  3o,  à Boulûq,  où  sont  les  selles.  Vous  sentez  combien  il  est  essen- 
tiel que  nous  ayons  un  peu  de  cavalerie. 

Faites-moi  connaître  si  Sélheych  est  suflisammenl  fortifié  et  approvi- 
sionné pour  pouvoir  se  maintenir  seul  une  quinzaine  de  jours.  S’il  arri- 
vait que  vous  eussiez  des  nouvelles  certaines  qu’une  armée  de  Syrie  marche 
sur  vous,  vous  devriez,  en  m’en  prévenant,  en  prévenir  aussi  le  général 
Dugua  à El-Menzaleh. 

Faites-moi  savoir  si  vous  nvez  des  nouvelles  de  Syrie;  on  dit  qu’Ihra- 
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him  a réuni  à lui  quelques  milices  du  pays  formant  ensemble  a à 
3,000  hommes. 

Tenez  note  de  l'heure  à laquelle  l'Arabe  vous  remettra  ma  lettre. 

Bonaparte. 

Il  est  parti  à onze  heures  du  matin,  aujourd'hui  6. 

Il  serait  bon  que  vous  prissiez  aussi  de  votre  côté  quelques  Arabes  à 
solde  pour  communiquer  plus  facilement  avec  Sâlheyeh  et  El-Menzaleh. 

Dépôt  de  la  guerre. 


339t. 

AU  GÉNÉRAL  BERTI1IER. 

Quartier  général,  au  Caire,  6 vendémiaire  au  ni  (*7  wplembce  «798). 

Je  vous  prie,  Citoyen  Général,  de  faire  faire  par  un  officier  de  l'état- 
major  la  visite  de  la  citadelle,  et  de  me  faire  connaître  combien  il  y a 
de  pièces  en  batterie,  quel  est  l’approvisionnement  des  pièces;  la  situa- 
tion des  magasins;  combien  il  y a d'otages,  comment  iis  sont  tenus;  si 
toutes  les  portes  sont  fermées;  combien  il  y a d'ouvriers  qui  travaillent 
à la  citadelle,  et  combien  le  commandant  de  la  place  a d'hommes  de 
service.  La  garnison  a-t-elle  de  l'eau  autant  quelle  en  a besoin?  Quels 
sont  les  dépôts  des  demi-brigades  qui  sont  à la  citadelle,  et  combien 
pourrait-on  en  placer? 

Je  vous  prie  de  vous  faire  donner  par  le  commandant  du  château  les 
noms  de  tous  les  Turcs  qui  restent  à la  citadelle. 

Bonaparte. 

Dépôt  de  U gtMrr*. 

3392. 

AU  GÉNÉRAL  DUPUY. 

Quartier  general,  au  Caire,  6 vendémiaire  an  ni  («7  septembre  1798). 

Faites  couper  la  tête  aux  deux  espions,  et  faites-la  promener  dans  la 
ville  avec  un  écriteau,  pour  faire  connaître  que  ce  sont  des  espions  du 


Digitized  by  Google 


CORRESPONDANCE  DR  NAPOLÉON  I".—  AN  VII  (1798).  23 

pays.  Faites  connaître  à l'aga  que  je  suis  très-rnécontent  des  propos  que 
l’on  tient  dans  la  ville  contre  les  cbre'tiens.  il  doit  y avoir  en  ce  moment 
des  otages  de  Menouf  à la  citadelle. 

Bojuparti. 

CoHeeiwo  Napoléon. 

3393. 

AU  CITOYEN  POUSSIELGUB. 


Quartier  général,  au  Cuire,  6 vendémiaire  an  vu  (17  septembre  1798). 

Nous  avons  chez  le  payeur  pour  3o,ooo  talari  de  diamants;  1 0,000 
ont  été  donnés  à l’agent  en  chef  de  l'habillement  : il  en  reste  30,000. 
Je  désirerais  en  faire  deux  loteries,  chacune  de  1 0,000  talari,  et  mettre  à 
chaque  loterie  des  maisons  du  Caire,  de  Bouliîq  et  du  Vieux-Caire,  petites 
et  jolies,  pour  la  même  somme.  La  seconde  loterie  se  formerait  un  mois 
après  la  première. 

La  loterie  serait  donc  formée  de  3,000  billets,  chacun  de  10  talari. 
Comme  c’est  un  trop  petit  objet  pour  que  le  Gouvernement  paraisse,  il 
faudrait  que  ce  fût  une  compagnie,  composée  de  Turcs  et  de  Francs,  qui 
se  chargeât  de  cette  loterie.  Voyez  de  me  remettre  un  projet  là- dessus. 

Beaucoup  de  personnes  se  présentent  à la  Monnaie  pour  faire  con- 
vertir leur  argenterie  ou  leurs  bijoux  en  monnaie  : ne  pourrions-nous  pas 
faire,  sur  la  caisse  de  la  Monnaie,  des  bons  de  5o  livres  remboursables 
dans  deux  mois?  Ces  billets  seraient  reçus  dans  la  caisse  du  payeur 
comme  argent  comptant.  Ils  seraient  conçus  en  ces  termes  : 

«Moi,  directeur  de  la  Monnaie,  reconnais  avoir  reçu  la  somme  de. . . 

« que,  vu  les  travaux  de  la  Monnaie,  je  ne  pourrai 

«rembourser  qu’à  telle  époque. « 

H serait  possible,  par  là,  d’introduire  pour  3 à 3oo,ooo  livres  de 
billets  et  d'augmenter  de  beaucoup  notre  gain  sur  la  Monnaie. 

Bonaparte. 

Cotntn.  par  de  la  Morinière. 
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3394. 

AL  GÉNÉRAL  CAFFARELLI. 

Quartier  géoM,  au  Caire,  7 vendémiaire  an  tu  (a8  aeplcmbrc  1798). 

Je  duunc  ordre.  Citoyen  Général,  au  commandant  de  la  place  de 
fournir,  tous  les  jours,  Boo  hommes  du  pays  pour  les  travaux  de  la  cita- 
delle. Ces  Boo  hommes  seront  à votre  disposition. 

L'adjudant  général  chargé  du  la  visite  de  la  citadelle  m'instruit  qu’il 
n’y  a trouvé  hier  que  aoo  ouvriers,  parmi  lesquels  il  y avait  des  femmes 
et  des  enfants. 

Je  désirerais,  le  11  vendémiaire,  pouvoir  faire  une  tournée  à la  cita- 
delle : laites-moi  connaître  si  vous  croyez  que  j’y  trouverai  un  change- 
ment considérable  depuis  ma  dernière  visite. 

Le  rapport  que  j’ai  sur  Gyzeh  est  que  les  portes  et  les  brèches  ne  sont 
pas  murées. 

Quand  commencera- t-on  à faire  une  muraille  pour  fermer  les  brèches 
de  la  citadelle?  Il  ne  manque  pas  de  maçons  ici. 

Bonaparti. 

[)épA4  H*  la  guerre. 


3395. 

Al)  GÉNÉRAL  DO  Al  MARTIN. 

Quartier  général,  au  Caire,  7 «endémiairr  au  vil  (118  aeplembrc  17g#  j. 

Le  rapport  que  vous  m'avez  envoyé,  Citoyen  Général,  sur  les  alfùts 
de  Mameluks,  ne  m'a  pas  paru  satisfaisant.  Je  vous  prie  de  donner  l'ordre 
pour  qu'on  envoie,  dans  la  journée,  à la  place  Ezbekyeh  le  meilleur 
affût  de  Mameluks,  avec  la  meilleure  pièce  de  & ou  de  B qui  se  trouve 
à Gyzeh,  les  deux  plus  forts  chameaux  que  vous  avez  au  parc,  les  harnais 
nécessaires,  i5o  coups  à tirer,  soit  à mitraille,  soit  à boulets,  et  les 
canonniers  nécessaires  pour  servir  cette  pièce,  mon  intention  étant  de 
me  servir  de  cette  pièce,  demain , dans  le  désert. 

Je  crois  que  l'essai  que  l’on  fait  au  parc,  pour  faire  traîner  un  cuisson 
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au  chameau,  est  sans  utilité  : la  nature  de  cet  animal  est  de  porter  et 
non  de  (rainer,  et  on  ne  doit  le  faire  traîner  que  lorsqu’on  ne  peut  faire 
autrement;  et  puis,  l’embarras  et  les  frais  de  fabrication  de  ces  nouveaux 
caissons  seraient  absolument  en  pure  perte. 

Bonaparte. 

do  la  gtterr»'. 


3396. 

AU  GÉNÉRAL  DOMMARTIN. 

Quartier  général,  an  Caire,  7 vendémiaire  tut  vit  (»fi  seplcmlirt*  «798). 

Le  directeur  du  parc  fait  une  mauvaise  plaisanterie  en  renvoyant  les 
chevaux  que  le  chef  de  brigade  des  guides  lui  a envoyés.  Je  viens  de  voir 
les  trois  mulets  qu’il  a renvoyés  : ils  sont  très-beaux  et  bien  constitués.  On 
a choisi  ces  animaux  en  en  refusant  trois  fois  autant.  Quant  aux  chevaux, 
ce  sont  ceux  que  montaient  lus  guides.  Si  je  pouvais  avoir  900  ou  3oo 
mules  comme  celles  que  l’on  a renvoyées,  je  les  payerais  un  tiers  de  plus 
que  ne  porte  l’estimation  du  chpf  de  brigade  Bessières. 

Bonaparte. 

ï)*pôl  de  la  guerre. 


3397. 

AU  CHEF  DE  BRIGADE  BESSIÈRES. 

Quartier  général,  au  Cuire , 7 vendémiaire  an  vu  {*8  M'ptcmbrc  >798). 

Je  vous  prie,  Citoyen,  de  vous  procurer  les  chameaux  nécessaires  pour 
que,  dans  la  journée  de  demain,  vos  six  pièces  d'artillerie  et  leurs  muni- 
tions, à 100  coups  par  pièce,  soient  prèles  à partir.  Vous  passerez  de- 
main, à huit  heures  après  midi,  la  revue  du  général  d’artillerie.  Faites 
la  demande  de  tous  les  objets  de  rechange  dont  vous  auriez  besoin. 

Bonaparte. 


Comm.  par  N.  U*  dur  d’Ivlrir. 
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3398. 

ORDRE  DU  JOUR. 

( EXTRAIT.  ) 

Quartier  général,  au  Claire,  7 vendémiaire  an  «1  («8  «eplctnlin:  1798). 

Hier,  quelques  solfiais  se  sont  permis  d’insulter  publiquement  des 
femmes  du  pays,  dans  le  quartier  dit  El-Mouskj,  où  leur  violence  a ré- 
pandu  l’effroi.  En  attendant  qu’on  puisse  reconnaître  et  punir  les  cou- 
pables, et  afin  d’éviter  à l’avenir  que  de  pareilles  choses  se  renouvellent,  il 
est  ordonné  aux  chefs  des  corps  en  garnison  au  Caire  de  désigner,  chaque 
jour,  deux  sous-olliciers  qui  se  porteront  alternativement  dans  les  quartiers 
les  plus  fréquentés  de  la  ville;  ils  veilleront  à ce  qu’il  ne  se  commette 
rien  contre  l’ordre  public,  et  ils  feront  arrêter,  s’il  est  possible,  ceux  qui 
le  troubleront,  ou  du  moins  ils  tâcheront  de  les  connaître,  afin  de  les 
faire  punir. 

Par  ordre  du  général  en  chef. 

Goilcdion  Napoléon. 


3399. 

ARRÊTÉ. 

Quartier  général,  au  Caire,  8 vendémiaire  an  vu  (39  septembre  1798). 

Abticlk  I".  Il  y aura  un  bureau  desanlé  et  de  salubrité  pour  la  ville 
du  Caire,  qui  correspondra  directement  avec  le  commandant  de  la  place. 

Abt.  2.  11  sera  composé  des  citoyens  Blanc,  ordonnateur  des  lazarets. 
François  Rosetti,  Louis  Frank,  médecin,  Pierre  Clapier. 

Abt,  3.  Ce  bureau  sera  spécialement  chargé  de  commander  toutes  les 
mesures,  et  d’en  surveiller  l’exécution,  pour  la  salubrité  de  la  ville  du 
Caire,  afin  de  prévenir  la  peste  et  autres  maladies  épidémiques. 

Abt.  h.  Le  commandant  de  la  place  désignera  un  local  pour  ce  bureau 
de  santé;  les  membres  se  réuniront  dans  la  journée  de  demain. 

IbmpvBTE. 

Dépét  <1*  la  goenpt 
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3400. 

AU  GÉNÉRAL  DUGL'A. 

Quartier  général,  au  Caire,  8 vendémiaire  an  vil  («9  «eplembre  1798). 

Je  suis  extrêmement  mécontent,  Citoyen  Général,  du  commandant 
dn  1"  bataillon  de  ta  75”,  qui  a laissé  en  arrière  une  djerme  avec 
3 o hommes1  qui,  à ce  qu’on  m’assure,  ont  été  assassinés  par  les  Arabes. 
C'est  un  degré  de  négligence  bien  graud  et  bien  coupable  de  la  part  d’un 
chef  de  corps  et  d’un  commandant  de  convoi.  Au  reste,  je  n’ai  pas  encore 
le  rapport  officiel  de  cet  événement. 

Je  vous  ai  écrit,  par  un  officier  de  mes  guides,  pour  vous  faire  con- 
naître l'absolue  nécessité  de  s'emparer  du  lac  Menzaleh  et  de  favoriser 
la  reconnaissance  sur  Peluse. 

Ce  général  Murat  est,  dans  ce  moment-ci,  avec  le  général  Canusse,  à 
Myt-Ghamar.  J’espère  qu’ils  nous  délivreront  une  bonne  fois  de  ces  Arabes 
de  Derne.  J’attends  avec  impatience  de  vous  savoir  à El-Menzaleh  et  à 
Mataryeh.  et  d’être  instruit  de  l'arrivée  du  général  Andréossy  à Peluse. 
J’apprends  que  ce  général  est  parti  pour  Peluse  en  longeant  les  bords  de 
la  mer;  dès  l’instant  que  vous  aurez  quelques  bateaux  dans  le  lac,  il  sera 
nécessaire  de  le  faire  soutenir. 

Bonaparte. 

r>op,Vt  «le  la  guerre. 

3401. 

AU  GÉNÉRAL  DUGUA. 

Quartier  général,  au  Caire,  H vendémiaire  an  tu  (*9  Mtpicinbn?  1798). 

Lorsque  vos  troupes,  Citoyen  Général,  seront  arrivées  à El-Menzaleh, 
vous  m’enverrez  l’état  de  situation  exact  des  forces  que  vous  aurez  à Man- 
sourah,  à Damiette  et  à El-Menzaleh,  et  alors  je  vous  enverrai  des  ordres 
ultérieurs  sur  la  position  que  doit  prendre  votre  division. 

Votre  division  est  composée  dans  ce  moment-ci  et  doit  rester  composée 


* Voir  pièce  n*  3 4*4. 
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de  Irois  bataillons  de  la  a'  d'infanterie  légère,  de  deux  bataillons  de 
la  a.1)1  et  de  deux  bataillons  de  la  75*.  Les  îao  hommes  du  1"  bataillon 
de  la  70*  sont,  dans  ce  moment-ci,  à Myl-Ghamar,  avec  le  général  ta- 
nusse;  ils  vont  rejoindre  leur  bataillon  à Damiette. 

Bonaparte. 

Collerfion  Napoléon. 


3402. 

AL  GÉNÉRAL  ANDRÉOSSÏ. 

Quartier  général,  no  Caire,  8 vendémiaire  an  tu  (19  «eptemhre  179*). 

Je  reçois.  Citoyen  General,  votre  lettre  du  3 vendémiaire.  Je  crains 
<|ue  vous  ne  puissiez  pas  parvenir  à Peluse  en  suivant  la  plage  de  la  mer. 
S’il  est  possible  de  faire  entrer  des  bateaux  par  le  passage  de  Dybeti,  il 
faudra  faire  passer  deux  djermes,  sur  des  rouleaux,  du  Nil  dans  le  lac. 
C'est  le  seul  moyen  qui  puisse  nous  mettre  h même  de  nous  emparer  du 
lac  et  de  faire  la  reconnaissance  à Peluse;  celle  que  vous  faites  le  long 
de  la  mer  servira  toujours  d'autant. 

Bonaparte. 

Colleriion  NajMitwMt. 


3403. 

AU  GÉNÉRAL  VIAL, 

4 DAVIRTTE. 

Quartier  jjeit.-ral . au  Caire . 8 vendémiaire  a»  tu  (99  acptaabr*  1798  K 

Je  crains,  Citoyen  Général,  que  le  général  Andréossy  ne  puisse  par- 
venir à Peluse  par  le  chemin  qu'il  a pris;  en  tout  cas,  dès  l'instant  que 
vous  serez  maître  du  lac  Mcnzaleh,  il  faut  envoyer  des  bateaux  par  le  lac 
pour  le  suivre  et  le  soutenir,  s'il  en  avait  besoin. 

Bonaparte. 

Faites  reconnaître  les  bords  de  la  mer  jusqu'au  lac  Bourlos. 


Cornu),  {mr  M.  Ltitnle'. 
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3A04. 

AU  GÉNÉRAL  BEI-LIARD. 

À GTZEH. 

Quartier  général,  au  Caire,  9 vemiiîmiainr  an  vu  (3o  »c|*lrmbrr  1798). 

Le  service  de  l’artillerie  me  parait  un  peu  fort,  parce  qu’il  faut  qu'il 
fournisse  aux  travaux.  Réduisez  à i3  hommes,  officiers  et  sous-officiers 
compris,  le  poste  de  la  porte  de  Gyzeh;  à 7,  celui  de  la  mosquée;  à 5,  celui 
de  la  porte  du  Nil.  Diminuez  également,  autant  que  cela  sera  possible, 
les  autres  petits  postes.  Envoyez  demain  un  espion  aux  pyramides  de  Saq- 
qârah  et  un  aux  grandes  pyramides. 

Bonapartr. 

Le  général  Desaix  a dû  arriver  hier  à El-Làhoun. 


Dép4t  de  h guerre. 


3405. 

AU  GÉNÉRAL  BERTHIF.R. 


Quartier  giW-ral . nu  Caire,  9 vrnriwniiiire  an  vu  (3o  septembre  1798). 

Le  1 1,  à midi,  vous  ferez  partir  de  Boulàq  le  convoi  d’artillerie  et  de 
vivres  avec  un  officier  du  génie,  pour  se  rendre  à Sâlheyeh,  sous  l’escorte 
de  deux  petites  djermes  armées,  la  Coreyre  et  F Albanie. 

Vous  nommerez  un  officier  supérieur  pour  commander  ledit  convoi. 
Le  général  du  génie  donnera  l’itinéraire  de  la  roule  qu’il  faut  suivre.  Vous 
lui  donnerez  pour  escorte  tous  les  hommes  de  la  division  du  général 
Reynier  qui  se  trouvent  au  dépôt. 

Le  convoi  ira  jusqu'à  l’endroit  où  il  doit  quitter  le  Nil  pour  entrer 
daus  le  canal  qui  conduit  à Sàn,  et  vous  donnerez  l'ordre  nu  général 
Murat  de  l'escorter  avec  toutes  ses  forces  jusqu'à  Sàn. 

Il  sera  recommandé  aux  djermes  composant  le  convoi  de  marcher 
réunies,  en  ordonnant  à celles  qui  sont  le  plus  en  avant  d’attendre  les 
autres. 

Bonaparte. 

Dtyôl  d»?  la  guerre. 
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3406. 

ORDRE  DU  JOUI. 

Oiiartier  gên»r*i , mi  Caire,  9 teod^nuaire  an  vu  (3o  replcmbre  1798). 

Les  nommés  Jean-Baptiste  Lenati,  Benedile  et  François  Sala,  accusés 
et  convaincus  d'avoir  coupé  des  grappes  de  dattes  dans  un  jardin  turc, 
ont  été  condamnés,  d'après  le  titre  VI  de  la  loi  du  at  brumaire1,  à être 
promenés,  deux  fois  dans  un  jour,  dans  le  camp,  la  garde  assemblée,  au 
milieu  d'un  détachement,  portant  ostensiblement  les  grappes  de  dattes, 
leur  babil  retourné  et  portant  sur  la  poitrine  un  écriteau  sur  lequel  étaii 
écrit  : Maraudeur. 

Par  ordre  du  général  en  chef. 

Collection  Napoléon. 


3407. 

AU  CITOYEN  LE  ROY. 

Quartier  général,  au  Caire,  10  vendémiaire  an  vil  ( i*'  octobre  17^8). 

Je  suis  extrêmement  satisfait,  Citoyen  Ordonnateur,  du  compte  que 
vous  me  rendez  de  la  frégate  la  Juuon.  Réunissez  vos  efforts  pour  l’armer 
le  plus  promptement  possible. 

Il  ne  faut  pas  désarmer  les  liâtes,  mais  il  faut  prendre  dessus  l'artille- 
rie et  les  agrès  qui  pourraient  vous  être  nécessaires  pour  armer  les  bâti- 
ments de  guerre. 

Puisque  vous  pensez  que  la  Courageuse,  notre  meilleure  marcheuse,  à 
ce  que  je  crois,  est  en  état  de  faire  une  traversée  dans  la  Méditerranée, 
vous  trouverez  ci-joint  l'ordre  de  l’armer  avec  seize  pièces  de  8.  et,  si 
vous  le  jugez  à propos,  deux  de  ta. 

Placez  sur  les  bâtiments  armés  en  guerre  les  meilleurs  officiers. 

Quand  je  vous  ai  écrit  que  le  quart  seul  des  fonds  mis  è votre  dispo- 
sition serait  pour  le  personnel,  je  ne  comprenais  pas  les  hôpitaux  ni  les 
vivres  comme  personnel. 


* Ao  ». 
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Les  7,a&o  livres  que  vous  avez  données  à l'ordonnateur  Blanc  poul- 
ies lazarets  doivent  être  défalquées  de  ce  que  vous  avez  à lui  remettre. 
Désormais,  on  lui  fera  des  fonds  séparés. 

Si,  d'ici  à quelques  mois,  vous  êtes  content  des  services  du  citoyen 
Boyer,  garde-magasin,  on  lui  donnera  l'avancement  qu’il  demande. 

Le  citoyen  Goraubon  est  mailre  de  s’en  retourner  en  France. 

Vous  trouverez  ci-joint  l’ordre  par  lequel  le  citoyen  Tropez-Cauvin 
est  nommé  capitaine  du  port  marchand  de  Malte.  Il  jouira  des  appointe- 
ments d’enseigne  de  vaisseau  depuis  le  moment  de  sa  sortie  de  Malte 
jusqu  a ce  qu’il  entre  en  exercice  de  sa  place. 

Bonaparte. 

CoIJocDo»  Napoléon. 

3408. 

ORDRE  Dl  JOIR. 

Quartier  général , an  Caire,  10  vendémiaire  an  vu  (tw  octobre  1798). 

11  s’est  glissé  une  erreur  dans  l’ordre  du  jour  du  5 vendémiaire  concer- 
nant la  manutention  du  pain,  dont  le  prix  est  annoncé  être  fixé  à a sous 
8 deniers,  au  lieu  qu’il  est  réellement  fixé  à s 8 deniers  ou  a sous 
4 deniers. 

Les  corps  sont  prévenus  que  le  général  en  chef  a décidé  qu’on  suppri- 
merait le  sous-pied  du  pantalon-guêtre  de  l’infanterie.  En  conséquence, 
on  recommande  aux  soins  du  capitaine  chargé  de  l'habillement  l'écono- 
mie d’étoffe  qui  résultera  de  ce  changement,  qui  peut  suppléer  en  partie 
à la  demi-guêtre. 

Les  employés  d’administration  étant  sous  les  ordres  immédiats  de  leur 
agent  en  chef,  les  commissaires  des  guerres  ne  doivent  point  s'opposer  à 
l’exécution  des  ordres  donnés  aux  préposés  qui  sont  sous  leur  police,  soit 
pour  changement  de  résidence,  soit  pour  tout  autre  besoin  du  service. 

Le  général  en  chef  est  prévenu  que  la  plupart  des  soldats  que  les  corps 
ont  fournis  pour  infirmiers  dans  les  hôpitaux  servent  comme  domestiques 
d’un  côté  et  d’autre;  il  sait  également  qu'on  engage  des  soldats  sortant 
des  hôpitaux  à servir  de  même. 
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En  conséquence,  le  général  en  chef  ordonne  que  tout  soldat,  hussard, 
dragon  ou  chasseur,  qui  serait  employé  auprès  de  quelque  individu,  ait 
à rejoindre  son  corps  ou  autre  destination  où  il  est  provisoirement  em- 
ployé, soit  comine  infirmier  ou  boulanger;  que  tout  individu  qui,  à dater 
du  to  du  présent  mois,  conserverait  auprès  de  lui  un  soldat,  dragon, 
hussard  ou  chasseur  pour  le  servir  ou  lui  être  attaché  de  quelque  manière 
que  ce  soit,  éprouvera,  sur  ses  appointements,  une  retenue  d'un  louis 
pour  autant  de  jours  qu'il  aura  gardé  ledit  militaire,  pour  être  aiïectée 
à la  masse  d'entretien.  Le  militaire,  rentré  à son  corps,  y éprouvera  une 
peine  correctionnelle,  et,  suivant  qu’il  y aurait  lieu,  serait  jugé  comme 
déserteur,  et  celui  qui  l'aurait  retenu  ou  caché,  comme  cmbaucheur. 

Aucune  permission  donnée  à un  soldat  pour  être  employé  provisoire- 
ment comme  infirmier,  boulanger,  etc.  ne  sera  valable  que  lorsqu'elle 
sera  donnée  par  le  général  en  chef,  signée  du  général  chef  de  l'état- 
major  général,  ou  portée  à l'ordre  du  jour. 

Les  chefs  de  corps  sont  spécialement  chargés,  ainsi  que  les  officiers  et 
sous-officiers,  de  suivre  les  dispositions  du  présent  ordre,  pour  en  donner 
connaissance  à l’état-major  général,  chargé  de  l’exécution. 

Les  nuits  étant  très-humides  et  la  saison  étant  celle  des  brouillards, 
le  général  d’artillerie  donnera  des  ordres  pour  que  les  caissons  renfer- 
mant des  munitions  soient  rouverts  de  prélarts  toute  la  nuit. 

Par  ordre  du  gdn#r»l  >11  clu-l 

Collection  Napoléon. 


3409. 

AL  GÉNÉRAL  MARMONT. 

Quartier  général,  au  Caire,  tu  vendémiaire  an  tu  (i*r  octobre  179H). 

Je  reçois,  Citoyen  Général,  vos  lettres  des  4 et  5 et  la  note  du  6 ven- 
démiaire. Je  vous  prie  de  m'envoyer  un  plan  du  canal  d'El-Rahniânveh  à 
Alexandrie,  en  y marquant  toutes  les  positions  que  vous  occupez,  tous  tes 
villages  qui  peuvent  s’y  trouver.  11  serait  nécessaire,  pour  l'intelligence 
des  dispositions  que  vous  avez  faites,  que  l'on  eût  le  plan  de  deux  lieues 
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en  avant  du  canal;  cela  pourra  servir  pour  une  autre  fois.  Ayez  soin  sur- 
tout de  marquer  exactement  les  distances  et  l'inondation. 

Tenez-moi  instruit  de  toutes  les  nouvelles  d’Alexandrie. 

Le  moyen  que  vous  me  proposez  pour  retenir  l’eau  du  canal  à son 
plus  grand  niveau  me  paraît  devoir  être  utile. 

Quel  est  l’éloignement  du  camp  de  Lelohâ  d’Alexandrie? 

Bonaparte. 

Collection  Napoléon. 

3410. 

AU  GÉNÉRAL  BERTIIIKR. 

Quartier  gênerai , au  Caire,  1 1 vendémiaire  an  vu  (a  octobre  1798). 

Vous  voudrez  bien,  Citoyen  Général,  donner  l'ordre  au  commandant 
à Alexandrie  1 de  profiter  du  moment  où  le  canal  est  navigable  pour  faire 
passer  à El-Rahmânyeh  le  plus  de  cartouches  et  d’objets  d’artillerie  qu’il 
sera  possible,  et  surtout  les  selles  et  objets  de  cavalerie. 

Vous  écrirez  au  général  Manscourl  qu’il  ne  fasse  partir  la  légion  nau- 
tique que  lorsque  les  citernes  seront  remplies,  et  que  la  plus  grande 
partie  des  effets  que  nous  attendons  sera  expédiée. 

Hecommandez-lui  de  décomhrer  la  ville  d’Alexandrie  de  tous  les  indi- 
vidus inutiles,  soit  en  faisant  rejoindre  l’armée  ù ceux  qui  doivent  y être, 
soit  en  faisant  purtir  de  nuit,  sur  des  bâtiments  neutres,  les  blessés  ou 
autres  individus  qui  sont  intéressés  à partir,  soit  en  faisant  enrôler  dans 
la  légion  maltaise  les  Napolitains,  les  Grecs  et  les  Liguriens,  et  autres 
Italiens  qui  voudraient  s’y  engager. 

Bonaparte. 

Dépbt  de  U guerre. 


1 li«  général  Manacourt,  par  intérim. 
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3411. 

AU  GÉNÉRAL  DUGUA. 

Qmirtiw , an  Caira,  1 1 tendémiair*  ail  an  (a  «dnbrc  1798). 

J'ai  reçu  votre  lettre  du  6 vendémiaire.  J'attends,  Citoyen  Général, 
avec  impatience  la  nouvelle  que  vous  êtes  maitre  du  lac  Menzaleh,  que 
vous  avez  un  grand  nombre  de  barques  à votre  disposition,  que  vous  vous 
êtes  emparé  des  villages  d’El-Menzaleh,  de  Mataryeh,  et  que  le  général 
Andréossy  est  parti. 

Le  général  Mural  doit,  dans  ce  moment-ci,  être  aux  trousses  des  Arabes 
de  Derne. 

Bovapabte. 

Collection  Napoléon. 

3412. 

AU  GÉNÉRAL  MARMONT. 

(Juarlier  général,  au  Caire.  1 1 vendémiaire  an  m («  octobre  179#). 

Je  reçois,  Citoyen  Général,  votre  lettre  du  7 vendémiaire,  dans  laquelle 
vous  m’apprenez  que  l’eau  est  arrivée  à la  colonne  de  Pompée,  et  que  le 
convoi  de  60  barques  est  près  d’y  arriver.  Profitez  du  moment  pour  faire 
entrer  à Alexandrie  le  plus  de  blé  qu’il  vous  sera  possible,  en  le  prenant 
dans  les  villages  les  plus  voisins  du  canal,  et  leur  disant  qu'on  le  leur 
rendra  de  celui  qui  vient  du  Caire,  fi, 000  quintaux  sont  partis  pour  El- 
Kahmànyeh.  Vous  sentez  de  quelle  importance  il  est  de  forcer  le  plus 
possible  l’approvisionnement  d’Alexandrie. 

Envoyez-moi  la  note  de  tous  les  effets  d’artillerie  qui  nous  viendront 
par  le  canal;  nous  sommes  absolument  dépourvus.  Nous  commençons 
cependant  à avoir  des  mules,  et  il  est  essentiel  que  presque  tout  notre 
équipage  de  campagne  nous  arrive. 

Bovapaiitk. 

Collection  .Napoléon. 
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3413. 

Al  GÉNÉRAL  BERTHIER. 

Quartier  générai,  au  Caire,  11  vendémiaire  an  ru  (3  octobre  1798). 

Je  vous  prie.  Citoyen  Général,  de  donner  l'ordre  à 3o  hommes  du 
7'  de  hussards  et  à 1 ô hommes  du  a 9'  de  chasseurs  à pied,  à 3o  hommes 
du  90e  de  dragons,  tous  à pied,  sous  les  ordres  d'un  officier  supérieur  de 
cavalerie,  de  se  rendre  à Beny-Soueyf  pour  y prendre  tous  les  chevaux 
que  le  général  Desaix  va  y envoyer,  et  de  les  faire  filer  au  Caire  dès  qu’il 
y en  aura  dix  de  montés. 

Vous  préviendrez  le  général  Desaix  qu’il  faut  faire  filer  tous  les  chevaux 
qui  doivent  monter  la  cavalerie,  sur  Boulâq,  où  sont  tous  les  dépôts  de 
cavalerie  de  l’armée. 

Vous  ferez  connaître  au  général  Desaix  que  je  désire  qu’il  se  tienne 
dans  une  position  à pouvoir  éloigner  Mourad-Bey  du  Caire,  jusqu'à  ce  que 
nous  ayons  des  nouvelles  de  son  arrivée  à El-Ldboun,  et  du  parti  qu'aura 
pris  Mourad-Bey.  Je  désire,  si  le  général  Desaix  se  trouve  encore  dans 
le  Fayoum,  qu’il  y reste,  en  établissant  ses  communications  avec  nous 
par  terre  et  par  eau.  Si  le  général  Desaix  a déjà  remonté  jusqu’à  Dâroul- 
el-Cherif,  je  désire  qu’il  établisse  son  quartier  général  à Minyeh1,  et  que 
de  là  il  organise  les  provinces  et  nous  fasse  passer  du  blé  et  des  chevaux; 
car  le  Nil  commence  à baisser,  et  notre  cavalerie  n'est  point  encore  mon- 
tée. Pendant  ce  temps-là,  nous  aurons  les  détails  de  ce  qui  peut  lui  arriver 
à El-Làhoun,  de  ce  qu'a  fait  Mourad-Bey,  et  je  lui  ferai  passer  de  nou- 
veaux ordres. 

Recommandez-lui  de  faire  rétrograder  sur  le  Caire  quelques  bâtiments 
de  guerre. 

Bosapakte. 

D*pét  de  la  guerre. 


‘ Minyet-lbn  Khasym. 
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3414. 

AL  CITOYEN  POLSSIELGLE. 

Quartier  général,  tu  Caire,  i a vendémiaire  an  vu  (3  octobre  1798). 

Je  vous  envoie  ci-joint,  Citoyen,  copie  d’un  ordre  du  général  en  chef 
relatif  à l'assemblée  des  notables,  et  à l'exécution  duquel  vous  voudrez 
bien  veiller  en  ce  qui  vous  concerne. 

Le  général  en  chef  désire  qu'il  soit  fourni  du  café  aux  membres  de 
cette  assemblée.  Vous  voudrez  bien  donner  vos  ordres  en  conséquence, 
et  recommander  que  le  café  soit  bon  et  bien  préparé. 

Par  ordre  du  général  en  chef. 

Comm.  par  de  la  Moriuiére. 

3415. 

ARRÊTÉ. 

Quartier  gémirai,  au  Caire,  1 a vendémiaire  an  vu  (3  octobre  1798), 

Article  1".  L'assemblée  des  notables  d'Lgyptc  prendra  le  nom  de 
divan  général. 

Art.  2.  Les  citoyens  Monge  cl  Berthollet  sont  nommés  commissaires 
pour  assister  aux  séances  du  divan  général. 

Art.  3.  Le  divan  général  tiendra  sa  première  séance  le  t A de  ce  mois, 
dans  la  maison  de 

Art.  4.  L'administrateur  des  linances  subviendra  à toutes  les  dépenses 
que  pourrait  occasionner  l’arrangement  de  la  salle  d'assemblée,  et  nom- 
mera un  intendant  chargé  du  détail. 

Bo.vxpartb. 

Dépdt  de  in  gu«T»*. 

3416. 

ARRÊTÉ. 

Quartier  général,  nu  Caire,  it  vendémiaire  an  vu  (3  octobre  1798). 

Article  1".  il  sera  créé,  au  Caire,  dix  compagnies  de  gardes  na- 
tionales. 
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Art.  2.  Ces  compagnies  seront  forme'es  de  tous  les  employas  et  in- 
dividus quelconques  à la  suite  de  l'armée,  et  en  général  de  tous  les 
Européens  qui  se  trouvent  au  Caire,  qui  sont  tenus  de  se  faire  inscrire, 
quarante-huit  heures  après  la  publication  du  présent  ordre,  chex  le 
commandant  de  leur  quartier. 

Art.  3.  Le  commandant  de  la  place  donnera  les  ordres  aux  com- 
mandants des  quartiers  pour  l'organisation  de  ces  compagnies,  confor- 
mément à la  loi  sur  la  garde  nationale. 

Art.  A.  Il  sera  distribué  aux  individus  composant  la  garde  nationale 
des  fusils  provenant  du  désarmement,  et  chacun  sera  tenu  d’avoir  tou- 
jours 5o  cartouches  du  calibre  du  fusil. 

Art.  5.  Les  compagnies  de  garde  nationale  ne  feront  pas  de  service; 
il  leur  sera  désigné  le  poste  qu’elles  doivent  occuper  en  cas  de  générale. 

Bonaparte. 

Dépôt  de  U guerre. 

3417. 

ARRÊTÉ. 

Quartier  général,  au  Caire,  il  vendémiaire  an  vu  (3  octobre  1798). 

Article  1".  Le  directeur  de  la  Monnaie  fera  des  reçus,  en  bons 
remboursables  sur  la  Monnaie  dans  un  mois,  jusqu'à  la  somme  de 
60,000  francs,  conformément  au  bordereau  qui  lui  sera  remis  par  l’ad- 
ministrateur des  finances. 

Art.  2.  Le  directeur  de  la  Monnaie  fera  des  reçus  pour  une  somme 
égale  de  60,000  francs,  payables  dans  deux  mois. 

Art.  3.  Tous  ces  reçus  seront  remis  dans  la  caisse  du  payeur. 

Art.  4.  Le  payeur  mettra  ces  reçus  dans  une  caisse  séparée,  dont  lui 
seul  aura  la  clef.  Il  aura  soin  que  personne  ne  prenne  connaissance  de 
la  quantité  de  billets  qu’il  a en  caisse.  Il  parafera  tous  les  billets  avant 
de  les  donner. 

Art.  5.  Ils  seront  reçus  dans  sa  caisse,  comme  argent  comptant,  en 
acquit  des  contributions  ordinaires  et  extraordinaires. 

Art.  6.  L’administrateur  des  finances,  le  directeur  de  la  Monnaie,  le 
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payeur  général,  garderont  le  plus  grand  secret  sur  le  contenu  du  présent 
ordre. 

Bosapabte. 


i>xnni.  par  M'“*  du  U Monnrtr»*. 


3418. 

Al  GÉNÉRAL  KLEBER, 

À ALF.UNDR1K. 


Quartier  générai,  au  Caire.  i3  vetulémiairt-  an  ni  (h  octobre  1798). 

Le  général  Caflarelli,  Citoyen  Général,  m’a  fait  connaître  votre  désir. 

Je  suis  extrêmement  fâche  de  votre  indisposition.  J’espère  que  l'air  du 
Nil  vous  fera  du  bien,  et,  sortant  des  sables  d’Alexandrie,  vous  trouverez 
peut-être  notre  Egypte  moins  mauvaise  qu’on  peut  le  croire  d'abord. 

Nous  avons  eu  différentes  petites  affaires  avec  les  Arabes  de  la  province 
de  Charqych  et  du  lac  Menzalcb;  ils  ont  été  battus  à Damiette  et  avant- 
hier  à Myl-Ghamar. 

Desaix  a été  jusqu'à  Svout.  II  a poussé  les  Mameluks  dans  le  désert: 
une  partie  d’entre  eux  a gagné  les  oasis. 

ibrahira-Bev  est  à Gaza;  il  nous  menace  d’une  invasion  : il  n’en  sera 
rien;  mais  nous  qui  ne  menaçons  pas.  nous  pourrions  bien  le  déloger 
de  là. 

Croyez  au  désir  que  j’ai  de  vous  voir  promptement  rétabli  et  au  prix 
que  j'attache  à votre  estime  et  à votre  amitié.  Je  crains  que  nous  ne 
soyons  un  peu  brouillés;  vous  seriez  injuste  si  vous  doutiez  de  la  peine 
que  j’en  éprouverais.  Sur  le  sol  d’Égypte,  les.  nuages,  lorsqu’il  y en  a. 
passent  dans  six  heures;  de  mon  côté,  s’il  y en  avait  eu,  ils  seraient 
passés  dans  trois.  L’estime  que  j’ai  pour  vous  est  égale  au  moins  à celle 
que  vous  m’avez  quelquefois  témoignée. 

J’espère  vous  voir  sous  peu  de  jours  au  Caire,  comme  vous  le  mande 
le  général  Caflarelli. 

Je  vous  salue  et  vous  aime. 

Boxapabte. 

Depot  il r U guerre. 
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3419. 

Al!  GÉNÉRAL  BERTHIER. 

Quartier  général,  au  Caire,  1 3 vemV-miatre  an  vu  ( h octobre  1798). 

Je  vous  prie.  Citoyen  Général,  d'ordonner  qu'on  envoie  à Mvl-Gha- 
inar,  pour  être  à la  disposition  du  géuéral  Murat,  600  paires  de  souliers 
et  3oo  culottes;  et,  s'il  n’y  a pas  de  ces  dernières  en  magasin,  d'ordon- 
ner aux  dépôts  des  88*  et  a5*  de  faire  passer  de  suite  à Myt-Ghamar 
chacun  iôo  pantalons  à leur  bataillon  respectif. 

Vous  donnerez  l'ordre  au  général  Murat  d'employer  tous  ses  moyens 
et  toutes  ses  forces;  de  tâcher  d'atteindre  encore  une  fois  les  Arabes  de 
Derne  et  de  les  détruire;  et  si,  comme  je  le  pense,  la  présence  du  géné- 
ral Lanusse,  avec  le  bataillon  de  la  a5',  n’est  plus  nécessaire  à Myt-Gha- 
inar,  vous  lui  donnerez  l’ordre  de  s’en  retourner  à Menouf,  en  laissant 
sous  les  ordres  du  général  Murat  les  îao  hommes  de  la  75e.  Vous  l’au- 
toriserez cependant  à rester  encore  quelques  jours  à Myt-Ghamar,  si, 
pendant  ce  peu  de  jours,  le  général  Mural  pense  pouvoir  entreprendre 
une  nouvelle  expédition  contre  les  Arabes. 

Boxararte. 

Dépit  de  la  guerre. 

3420. 

AL'  GÉNÉRAL  MURAT. 

Quartier  général , un  Caire,  t3  vendémiaire  an  tu  (ü  octobre  179H), 

J ai  reçu,  Citoyen  Général,  la  relation  de  l’expédition  que  vous  avez 
faite  contre  les  Arabes  de  Derne.  Il  parait  que  vous  leur  avez  fait  beau- 
coup de  mal,  mais  pas  encore  autant  que  ces  coquins  le  méritaient.  Ces 
Arabes  avaient  dix  djerrnes,  sur  lesquelles  ils  ont  été  brûler  le  village  de 
Hanoud;  je  regarde  qu’il  serait  très -essentiel  de  leur  enlever  ces  dix 
djerrnes. 

Faites  passer  à Gyzeh  les  deux  pièces  de  canon  que  vous  avez  prises. 
S’il  vous  est  possible  de  pouvoir  encore  tomber  sur  ces  Arabes,  faites-le: 
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mais,  s’ils  étaient  passés  de  l’autre  côté  de  la  rivière  pour  se  réunir  une 
seconde  fois  aux  débris  des  Arabes  de  Sonbât,  écrivez-en  au  général 
Fugièrc,  en  lui  annonçant  que  vous  lui  donnerez  tous  les  secours  dont 
il  pourrait  avoir  besoin  pour  attaquer,  affaiblir  et  détruire,  autant  qu’on 
pourra,  ces  gens-là.  S’ils  demandent  à faire  la  paix,  qu'ils  donnent  des 
otages,  des  chevaux  et  des  armes. 

L'état-major  donne  l'ordre  au  général  Lanusse  de  rejoindre  la  pro- 
vince et  de  vous  laisser  les  îao  hommes  de  la  73e.  Si  cependant  vous 
aviez  en  vue  quelque  expédition  et  que  vous  ayez  besoin  de  lui,  il  peut 
encore  rester  quelques  jours.  Je  vous  envoie  600  paires  de  souliers. 

Bo.vaparte. 

Gdleclion  Napulrân. 


3421. 

Ail  GÉNÉRAL  BERTH1ER. 

Quartier  général , au  Caire,  i3  vendémiaire  an  tu  (4  octobre  1798). 

Je  vous  prie.  Citoyen  Général,  de  faire  partir,  avec  les  hommes  de  cava- 
lerie qui  vont  à Benv-Soueyf,  le  général  Zajonchek , pour  prendre  le  com- 
mandement de  cette  province;  vous  en  préviendrez  le  général  Desaix.  Le 
général  Zajonchek  continuera  d'être  sous  les  ordres  du  général  Desaix; 
ce  qui  ne  l'empêchera  pas  de  correspondre  directement  avec  moi  pour  me 
mettre  au  fait  de  tous  les  événements  de  la  province. 

Bosaparte. 

DepAt  de  la  gurerr. 


3422. 

AU  GÉNÉRAL  DESAIX. 

Quartier  général,  au  Caire,  i3  vendémiaire  an  v 11  (fc  or  Libre  1798). 

Je  reçois,  Citoyen  Général,  votre  lettre  du  1"  vendémiaire.  Voilà  treize 
jours  que  vous  êtes  entré  dans  le  canal  de  Joseph;  ainsi,  vous  ne  devez 
pas  être  loin  d’El-Lâhoun.  J’attends  avec  intérêt  de  vos  nouvelles. 
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L’état-major  vous  écrit 1 pour  que  vous  restiez  à El-Làhoun  ou  dans 
tout  autre  point  du  Fayoum,  si  vous  y êtes  encore,  ou  bicu  d’établir 
votre  quartier  générai  à Minyeh,  si  vous  êtes  déjà  remonté. 

Envoyez-nous  du  blé  et  des  chevaux. 

J'envoie  le  général  Zajonchek  pour  commander  la  province  de  Beny- 
Soueyf. 

Vous  avez  la  plus  grande  partie  de  notre  flottille  sous  vos  ordres;  laites 
descendre  un  bâtiment  ou  deux,  afin  de  pouvoir  correspondre  plus  sûre- 
ment avec  nous. 

Aucune  nouvelle  d’Europe. 

Toujours  de  petits  combats  dans  les  provinces  de  Gharbych  et  de  Man- 
sourah.  Les  Arabes  perdent  toujours  du  monde  et  des  troupeaux;  nous 
en  viendrons  à bout. 

Beaucoup  de  dégoût  à Gaza;  Ibrahim  est  peu  à peu  abandonné  par 
son  monde;  ce  qui  ne  l'empêche  pas  de  répandre  une  grande  quantité 
de  lettres  et  de  nous  menacer  d’une  prochaine  invasion. 

Je  vous  salue  et  vous  aime. 

Bokaparte. 

Cocnm.  par  M.  Pinlbicr. 


3423. 

AUX  COMMISSAIRES  FRANÇAIS’  PRÈS  LE  DIVAN  GÉNÉRAL. 

Quartier  général,  au  Caire,  i ■'{  vendémiaire  an  vu  ( & octobre  17^8). 

Le  but  de  la  convocation  du  divan  général.  Citoyens,  est  un  essai  pour 
accoutumer  les  notables  d’Egypte  à des  idées  d’assemblée  et  de  gouver- 
nement. 

Vous  devez  leur  dire  que  je  les  ai  appelés  pour  prendre  leurs  conseils 
et  pour  savoir  ce  qu'il  faut  faire  pour  le  bonheur  du  peuple,  et  ce  qu'ils 
feraient  eux-mêmes,  s'ils  avaient  le  droit  que  nous  a donné  la  conquête. 

Le  divan  général  vous  fera  connaître  : 


‘ Pièce  n*  34 1 3. 


* Monge  et  Bertbollet. 
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i“  Quelle  serait  la  meilleure  organisation  à donner  aux  divans  des 
provinces,  et  quels  appointements  il  faudrait  définitivement  fixer; 

a”  Quelle  organisation  il  faul  établir  pour  la  justice  civile  et  crimi- 
nelle; 

3°  Quelles  lois  il  trouverait  à propos  de  faire  pour  assurer  l’hérédité  et 
faire  disparaître  tout  l'arbitraire  qui  existe  dans  ce  moment-ci; 

(i°  Quelles  idées  d'amélioration  il  peut  vous  donner,  soit  pour  l'éta- 
blissement des  propriétés,  soil  pour  la  levée  des  impositions. 

Vous  lui  ferez  connaître  que  nous  désirons  faire  tout  ce  qui  peut 
contribuer  au  bonheur  du  pays,  qui  est  beaucoup  plus  chargé  et  vexé 
par  le  mauvais  système  des  impositions  que  par  ce  qu'il  paye  vérita- 
blement. 

Vous  ferez  organiser  l'assemblée  ainsi  qu'il  suit  : un  président,  un 
vice-président,  deux  secrétaires  interprètes,  trois  scrutateurs;  le  tout  au 
scrutin  et  avec  la  plus  grande  cérémonie.  Dans  toutes  les  discussions, 
vous  prendrez  note  de  ceux  qui  se  distingueront,  soit  par  l’influence 
qu'ils  auront,  soit  parles  talents  qu'ils  montreront. 

Hoxapabte. 

Cnllcrlioo  Napoléon. 

3434. 

AU  GÉNÉRAL  BERTHIER. 

(POCB  M E TT  B B X L’OflBBE  DE  l*Afl  H éB.) 

Quartier  général,  au  Caire,  t h vendémiaire  an  vu  (5  ocioiwv  1798). 

Le  général  en  chef  est  mécontent  de  la  conduite  du  chef  de  bataillon 
Lamut,  de  la  75*  demi-brigade,  qui  est  parti  le  9 vendémiaire  de  iioolàq 
avec  son  bataillon,  embarqué  surdixdjermes,  pour  se  rendre  à Damiette; 
il  en  a laissé  une  en  route  sur  laquelle  étaient  dix  hommes  de  son  ba- 
taillon; cette  djerme,  seule  en  arrière,  a été  attaquée,  et  les  dix  hommes 
égorgés  par  les  Arabes. 

Le  général  en  chef  prévient  les  officiers  qui  commanderaient  des  déta- 
chements qu'il  fera  traduire  au  conseil  de  guerre  ceux  dont  la  sollicitude 
ne  se  porterait  pas  sur  tous  les  hommes  qui  sont  sous  leurs  ordres.  On 


Digitized  by  Google 


CORRESPONDANCE  DE  NAPOLÉON  AN  VII  (1798).  A3 

doit  attendre  les  traîneurs,  et  le  soin  d'un  chef  est  de  marcher  avec  tout 
son  inonde  réuni. 

Bonaparte. 

Dépôt  «li*  la  giirm*. 


3425. 

AU  GÉNÉRAL  BERTH1ER. 

Quartier  général,  au  Caire,  1 5 vendémiaire  an  tu  (6  octobre  1798). 

Vous  donnerez  l’ordre.  Citoyen  Général,  au  général  Manscourt  de  faire 
partir  pour  le  Caire  les  marchands  des  Mameluks  arrivés  à Alexandrie: 
on  vérifiera  si  ces  marchands  ont  reçu  des  avances,  ou  non,  pour  les 
Mameluks. 

Vous  lui  donnerez  l’ordre  de  faire  saisir  les  biens  de  Hassan-Allah, 
pour  se  faire  payer  des  Ao,ooo  médins  qu’il  doit  à Koraïm;  quant  au 
frère  de  Koraïm , scs  biens  ne  doivent  pas  être  confisqués , puisqu'il  n’est 
encore  accusé  de  rien. 

Bonaparte. 

Dépôt  d*  la  guerre. 


3426. 

AU  GÉNÉRAL  REYNIER, 

À BRLDEYS. 

Quartier  général,  ou  Caire,  i5  vendémiaire  on  *11  (l>  octobre  1798). 

Le  général  Dugua  doit  être  ce  soir  à El-Menzaleh.  J’ai  nouvelle  que , 
le  1 a , le  général  Andréossy,  avec  3oo  hommes  embarqués  sur  douze 
bateaux,  était  au  milieu  du  lac  Menzaleh. 

L’on  m'assure  qu’lbrahira-Bey  a fait  embarquer  un  corps  de  troupes 
pour  l’envoyer,  par  le  lac  Menzaleh,  au  secours  des  Arabes,  et  qu'en  même 
temps  il  menace  d’un  mouvement  sur  Sàlbeyeh.  Envoyez  des  Arabes  au 
général  Lagrange,  pour  avoir  promptement  des  nouvelles,  avec  ordre  de 
pousser  deux  journées  en  avant  et  d'envoyer  des  espions.  Répondez-moi 
promptement  k celle  lettre,  en  me  faisant  connaître  la  date  de  vos  der- 

#. 
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nicres  nouvelles  de  Sélbeych  et  tous  les  renseignements  que  vous  avez 
de  Gaza,  etc. 

Desaix  a vigoureusement  battu  Mourad-Bey;  on  assure  qu'il  a tué 
quatre  beys. 

L’eau  est  arrivée  à Alexandrie.  Le  canal  d'El-Rahmânyeh  est  couvert 
de  a oo  bateaux  qui  portent  des  ble’s  à Alexandrie  et  ramènent  des  outils, 
notre  artillerie  et  nos  bagages. 

Bonaparte. 

de  U guerre. 

3427. 

AU  GÉNÉRAL  BERTHIER. 

Quartier  général , au  Caire,  i5  vendémiaire  an  vu  (6  octobre  1798  J. 

tous  voudrez  bien,  Citoyen  Général,  donner  l’ordre  à l’adjudant  gé- 
néral Sornet  de  se  rendre  k Alexandrie,  pour  y remplir  les  fonctions  de 
chef  de  l’état-major. 

Vous  donnerez  l’ordre  au  3'  bataillon  de  la  69' de  se  rendre  à Rosette, 
et  au  3'  bataillon  de  la  8!>'  de  se  rendre  à Alexandrie. 

Pour  ne  dégarnir  aucune  des  deux  places  trop  à la  fois,  le  général 
Menou  commencera  par  envoyer  quatre  compagnies  du  3'  bataillon  de 
la  8à'  à Alexandrie,  et,  le  même  jour,  quatre  compagnies  du  a'  ba- 
taillon de  la  69'  se  rendront  à Rosette;  le  jour  suivant,  le  reste  du  mou- 
vement s’effectuera.  Vous  donnerez  l’ordre  au  général  Manscourt  et  au 
général  Menou  de  caserncr  leurs  troupes,  les  nuits  étant  trop  fraîches 
pour  camper.  Vous  autoriserez  le  général  Manscourt  k prendre,  s’il  n’en 
a pas  d’autre,  l’emplacement  de  la  grande  mosquée  qui  est  auprès  du 
fort  Triangulaire.  11  ne  doit  pas  manquer  de  maisons  à Alexandrie,  puis- 
que la  maison  du  consul  de  France  seule  pouvait  contenir  i ,900  hommes. 

Bonaparte. 

de  La  guerre. 
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3428. 

ORDRE. 

QtiaHiçr  g^fiénl . nu  Caipf . 1 5 wmlûfnMÏr,  »n  ,,i  ( lï  urli>l»ro  171)8). 

Article  1".  Il  sera  établi  sur  la  pointe  de  Dybeh,  sur  la  cdte  de  Da- 
miette, une  tour  en  briques,  pierres,  ou  terre  sèche,  capable  de  conte- 
nir quinze  hommes.  Il  y aura  un  mât  pour  l'établissement  des  signaux.  11 
sera  établi,  pour  la  défense  de  cette  tour  et  celle  du  passage  de  Dybeh. 
une  pièce  de  8 et  deux  pièces  de  3. 

Art.  2.  Il  sera  établi,  à deux  points  intermédiaires  il  la  tour  qui  dé- 
fend le  hoghàz  de  Damiette,  deux  autres  tours  plus  petites,  où  il  n’v  aura 
pas  de  canons,  capables  de  contenir  chacune  huit  hommes,  et  un  mât 
pour  les  signaux. 

Art.  3.  Il  sera  attaché  à chacun  de  ces  signaux  deux  marins,  et  chacun 
de  ces  petits  postes  sera  approvisionné  en  eau  et  toute  espèce  de  vivres 
pour  huit  jours. 

Art.  4.  La  surveillance  et  la  direction  de  ces  signaux  dépendra  du 
directeur  du  génie,  qui  se  concertera,  à cet  effet,  avec  le  commandant 
des  armes  à Damiette. 

Art.  5.  Le  général  du  génie  donnera  les  ordres  en  conséquence. 

BoxmnTE. 

D*!p6t  de  1s  guerre. 


3A29. 

AU  GÉNÉRAI,  DOMMART1N. 

Quartier  général,  au  Caire,  il»  vendémiaire  an  tu  (G  octobre  1798). 

Vous  aurez  sans  doute  reçu  les  bonnes  nouvelles  d'Alexandrie  et  d’EI- 
Rahmânyeh. 

Recommandez  au  citoyen  Faullrier  qu’on  nous  fasse  passer  de  suite, 
immédiatement  après  notre  équipage  de  campagne,  3,ooo  fusils,  six 
pièces  de  où,  tous  les  petits  mortiers  de  5 pouces,  six  mortiers  de  8 pouces, 
quatre  mortiers  de  1 *>  pouces  à grande  portée. 
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Faites  ramasser  de  suite,  au  Vieux-Caire,  à Gyzeh,  à Boulât),  toutes 
les  demi-djermes;  mettez-y  un  officier  d’artillerie  intelligent,  et  envoyez- 
lcs  à El-Rahmânyeh.  Si  cela  pouvait  partir  demain,  cela  nous  rendrait 
un  grand  service  et  nous  mettrait  à notre  aise. 

Bonaparte. 

P.  S.  A mesure  qu’il  vous  arrive  de  l’artillerie  ici,  failes-m'cn  passer 
une  note. 


Dépôt  de  U guern*. 


3430. 

AO  GÉNÉRAL  D0G0A. 

Quartier  général f aa  Caire,  iô  vendémiaire  an  vu  (6  octobre  1798). 

J’espère,  Citoyen  Général,  qu'à  l’heure  qu'il  est  vous  êtes  à El-Mcnza- 
leh;  vous  y aurez  marché  avec  la  plus  grande  partie  de  votre  division; 
vous  aurez  épargné  du  pillage  ce  beau  village,  en  le  désarmant  et  punis- 
sant seulement  les  chefs. 

Faites  bien  reconnaître  la  route  d’El-Menzaleh  à Sân,  et  mettez-vous,  le 
plus  promptement  possible,  en  correspondance  avec  le  général  Lagrange, 
qui  est  à Sàlheyeh. 

J'attends  avec  quelque  impatience  de  vos  nouvelles  et  si  le  général 
Andréossy  s'est  emparé  de  tout  le  lac. 

Bonaparte. 

Dépôt  d«  la  guerre. 


343!. 

AU  GÉNÉRAL  DUGUA. 

Quartier  général , an  Cain*,  i5  vendémiaire  an  vu  (6  octobre  >798). 

S'il  arrivait.  Citoyen  Général,  que  le  général  Damas  éprouvât  des 
obstacles  à El-Menzaleh,  ou  qu’arrivé  dans  cette  place,  lui  ou  le  général 
Andréossy  eussent  besoin  de  renfort,  à raison  des  secours  que  l’on  dit 
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que  les  Arabes  attendent  par  mer,  vous  donneriez  l'ordre  au  général 
Fugièrc  de  partir  avec  tout  son  monde  et  de  se  rendre  à Mansourah;  et, 
si  les  renforts  qu'auraient  reçus  les  ennemis  étaient  nombreux,  en  m’en 
prévenant,  vous  en  préviendriez  le  général  Murat,  qui  est  à Myt-Gha- 
mar  et  à qui  je  donne  ordre  de  partir  dans  ce  cas.  Vous  préviendrez  éga- 
lement le  général  Lanusse,  qui  est  à Menouf,  pour  qu'il  se  tienne  prêt  à 
partir,  parce  qu'il  devrait  recevoir  de  moi  l’ordre  de  marcher. 

J'ai  fait  partir  aujourd’hui  pour  Damiette  la  cange  F Albanie  et  le 
canot  le  HMne.  qui  ne  tirent  que  deux  pieds  d'eau. 

BoKAPAHTE. 

DôpAt  <]<■  In  guerr*. 


3432. 

Ali  GÉNÉRAL  DUGUA. 

Quartier  Réitérai,  au  Caire,  1 5 veodrmiatre  an  tu  (fl  octobre  >798). 

Je  suis  fâché,  Citoyen  Général,  de  ce  que  l'on  n’a  pas  encore  désarmé 
les  cinq  villages  qui  se  sont  si  mal  conduits,  et  dont  le  principal  est  Myt- 
el-Khaouly.  Veuillez  bien  faire  investir  ce  village,  et  exigez  qu’il  vous 
remette  80  fusils,  les  canons  et  dix  otages  des  principaux.  Vous  en  ferez 
autant  des  cinq  villages  dont  je  vous  ai  envoyé  les  noms. 

Bonaparte. 

Dépàt  de  la  guerre. 


3433. 

AU  GÉNÉRAL  DUGUA. 

Quartier  général,  au  Caire,  ï5  vendémiaire  on  tu  (6  octobre  1798). 

J'approuve  fort,  Citoyen  Général,  ce  que  vous  me  dites,  de  ne  pas 
brûler  les  villages,  mais  seulement  punir  les  chefs,  qui  effectivemenl 
sont  les  seuls  coupables. 

J'approuve  le  projet  que  vous  avez  de  correspondre  avec  moi  par  des 
Arabes;  c'est  ainsi  que  je  communique  depuis  longtemps  avec  Sâlheyeh 
et  le  général  Reynier  : celle  manière  est  aussi  sûre  qu’expéditive. 
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Vous  pouvez  recevoir  les  juments  que  vous  croirez  propres  à l'artillerie, 
sur  le  nombre  de  chevaux  que  doit  fournir  la  province.  Faites-moi  con- 
naître quand  vous  en  aurez  suffisamment  pour  alleler  trois  autres  pièces, 
car  une  division  comme  la  vôtre  est  bien  faible  avec  trois. 

Boxapartk. 

Ifc’  pôt  de  U guerre. 


3434. 

AL’  GÉNÉRAL  MURAT. 

Quartier  général,  au  Caire.  i5  vendémiaire  un  vu  (6  octobre  1798). 

Je  reçois,  Citoyen  Général , la  nouvelle  de  voire  seconde  attaque.  Il 
est  malheureux  que  l'inondation  vous  empêche  de  les  joindre.  Tant  que 
vous  n’en  aurez  pas  tué  ou  fait  prisonniers  5 ou  600,  ces  gens-là  ne 
seront  pas  soumis. 

Négociez  avec  eux,  délivrez  ces  malheureux  officiers,  mais  ne  leur 
accordez  rien  qu'ils  ne  vous  délivrent  une  partie  de  leurs  armes,  dix-huit 
otages  et  une  partie  de  leurs  chevaux. 

Restez  à Mvt-Ghamar  jusqu'à  nouvel  ordre,  à moins  que  le  général 
Dugua  ne  vous  prévienne  qu'il  a besoin  de  vous;  dans  ce  cas,  vous  m'en 
donnerez  avis,  et  vous  partirez  de  suite  pour  Mansourah.  Vous  auriez  soin 
de  ne  laisser  aucun  Français  à Myt-Ghamar. 

Boxapartb. 

Collection  Napoléon. 


3435. 

AU  GÉNÉRAL  VIAL. 

Quartier  général,  au  Caire,  i5  vendémiaire  an  fil  (6  octobre  1798). 

Je  reçois  votre  lettre.  Citoyen  Général,  par  laquelle  vous  m'annoncez 
que  vous  tenez  en  prison  les  chefs  des  cinq  villages  qui  ont  assassiné  un 
bateau  français;  j’espère  que  vous  les  ferez  passer  sous  bonne  et  sûre 
escorte  au  Caire,  pour  rester  en  otage.  Il  est  temps  de  mettre  de  la  sévé- 
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rité  daDS  voire  province.  Prenez  des  otages  comme  je  vous  l'ai  ordonné, 
et  envoyez-Ies  au  Caire. 

Je  n’approuve  pas  les  barrières  que  vous  proposez  ni  aucune  fortifi- 
cation dans  la  ville  de  Damiette,  mon  projet  étant  de  concentrer  toute  la 
défense  de  la  ville  et  le  refuge  de  lu  garnison  à l’embouchure  du  Nil. 

Bonaparte. 

Connu,  par  M.  Lâvprdel. 

3436. 

Al)  GÉNÉRAL  VIAL. 

Quartier  général,  au  Caire,  1 5 vendémiaire  an  vu  (6  octobre  1798). 

Tâchez  de  faire  retourner  la  masse  des  habitants  d’El-Choa'rah  et  de 
Lesbé1,  en  leur  accordant  un  pardon  général. 

J’imagine  qu’a  l’heure  qu'il  est  le  général  Dugua  est  enfin  arrivé  à 
El-Menzaleh  et  qu'Andréossy  sera  en  pleine  possession  du  lac. 

Je  vous  envoie  la  cange  FAIbanie  et  une  chaloupe  de  vaisseau,  que 
vous  pourrez  faire  entrer  dans  le  lac;  l’une  et  l'autre  sont  montées  par 
des  équipages  français,  armées  d’un  bon  pierrier,  et  ne  tirent  pas  plus  de 
deux  pieds  d'eau. 

Faites  sortir  le  Sans-Quartier,  qui  est  un  très-bon  aviso,  pour  savoir 
s’il  y a des  bâtiments  anglais  au  large  de  Damiette,  et  faites  en  sorte 
qu'il  pousse  jusque  sur  les  côtes  de  Syrie,  pour  s'informer  des  mouve- 
ments qu’il  pourrait  y avoir. 

Je  désire  que  vous  fassiez  interroger  tous  les  bâtiments  de  la  Cara- 
manie,  de  Chypre  et  du  pachalik  de  Tripoli,  pour  savoir  de  quelle  ma- 
nière y sont  traités  les  Français,  les  consuls,  etc.  et  enfin  pour  avoir  des 
nouvelles  de  Constantinople. 

A combien  de  toises  du  rivage  a mouillé  la  frégate  anglaise?  Vous  avez, 
en  ce  moment,  un  grand  nombre  de  bâtiments  armés,  et  vous  devez  être 
au  fait  de  tout  ce  qui  se  passe  à douze  ou  quinze  lieues  en  mer  de  Da- 
miette. 
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Les  deux  bâtiments  que  je  vous  envoie  entreront  très-facilement  dans 
toutes  les  passes  du  lac  Menzaleh  : ainsi,  il  leur  sera  facile  de  sortir  du 
lac  et  de  faire  une  pointe  dans  la  haute  mer,  pour  aller  interroger  les  bâti- 
ments qui  viendraient  de  Syrie.  Établissez  à la  pointe  de  Dvbeh  une  tour 
ou  corps  de  garde  retranché.  Établissez-y  des  signaux  et  mettez-v  deux 
petites  pièces  de  3 et  une  de  vos  pièces  turques  de  8.  Par  ce  moyen,  vos 
chaloupes  et  vos  petites  djermes  seront  protégées  contre  des  corsaires  et 
pourront  courir  toute  la  côte  et  vous  tenir  exactement  informé  de  tout  ce 
qui  se  passerait.  Kn  établissant  deux  postes  intermédiaires  pour  répéter 
les  signaux,  vous  serez  instruit  dans  un  quart  d'heure  de  tout  ce  qui  se 
pourrait  passer  bien  loin  de  vous.  Il  faut  choisir,  parmi  les  Français  que 
vous  avez  à Damiette,  six  marins  pour  faire  le  service  des  signaux.  Cinq 
canonniers  et  dix  hommes  d'infanterie  me  paraissent  sullire  à votre  poste 
de  Lcsbé,  surtout  en  ayant  soin  qu'il  y ait  toujours  près  de  lâ  une  ou 
deux  barques  armées.  Cinq  hommes  à chacun  des  postes  intermédiaires 
me  paraissent  également  suffire. 

Bon»  p*  rt  k. 

Comro.  par  SI.  Laverdet. 

3437. 

AU  CHEF  DE  BRIGADE  BESSIÈRES. 

Quartier  général , au  Caire,  t T»  vendémiaire  an  «Il  (6  octobre  1798). 

Je  n’adopte  pas.  Citoyen,  la  demande  que  vous  me  faites  de  vous  ôter 
le  commandement  des  guides  à pied.  Mon  intention  est  que  ces  deux 
corps  continuent  à n’en  faire  qu'un.  Ma  confiance  en  vous  est  propor- 
tionnée à la  connaissance  que  j’ai  de  vos  talents  militaires,  de  votre  bra- 
voure et  de  votre  amour  de  l’ordre  et  de  la  discipline. 

Bonaparte. 

Comm.  par  Vf.  le  duc  d'Utrir, 
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3A38. 

ORDRE. 


Quartier  général,  au  Caire,  »5  vendémiaire  an  vu  (6  octobre  1798). 


Les  compagnies  de  janissaires  seront  soldées  par  l'intendant  de  la  pro- 
vince, qui  en  fera  la  retenue,  conformément  à l'instruction  de  l'intendant 
général,  sur  l’imposition  du  mois: 


Le  capitaine  aura 
Le  lieutenant. . . , 


80  livres 
5o 


par  mois. 


Les  sergents 16  médintj 

Les  caporaux ta  > par  jour. 

Les  soldats 8 1 


Dans  les  provinces  où  il  n'v  a pas  assez  de  chevaux  propres  à monter 
la  cavalerie,  pour  remplir  le  nombre  de  ceux  que  chaque  province  doit 
fournir,  le  général  en  chef  autorise  les  commandants  à recevoir  des 
juments  fortes  et  propres  au  service  de  l’artillerie. 

Pour  Rosette,  ces  juments  seront  employées  à atteler  les  deux  pièces 
de  1 2 ; à Damiette,  pour  atteler  les  deux  pièces  de  8;  pour  la  province 
de  Gharbyeh,  il  en  sera  gardé  a 4 pour  atteler  deux  pièces  de  8;  le  sur- 
plus sera  envoyé  au  parc,  i Gyzeh. 

Pour  Mansourah,  il  en  sera  gardé  48  pour  atteler  trois  pièces,  une 
forge  de  campagne  et  une  prolonge;  et  le  surplus  sera  envoyé  au  parc, 
à Gyzeh. 

Pour  Menouf,  il  en  sera  gardé  ah  pour  atteler  deux  pièces,  et  le  sur- 
plus envoyé  au  parc,  à Gyzeh. 

Dans  la  province  de  Bahyreh,  il  en  sera  envoyé  48  à Alexandrie,  pour 
le  service  de  quatre  pièces  de  campagne  destinées  au  service  de  la  place 
et  des  places  environnantes. 

Celles  qui  proviendraient  de  la  province  de  Gyzeh  seront  envoyées  au 
parc,  à Gyzeh. 

L'intention  du  général  en  chef  est  que  les  sous-ofliciers  aient  des  fusils 
de  préférence  aux  soldats.  A dater  du  ao  vendémiaire,  tout  sous-oHieier 

7- 


Digitized  by  Google 


52 


CORRESPONDANCE  DE  NAPOLÉON  I".—  AN  VU  (1798). 

qui  montera  la  garde  sans  fusil,  ou  qui  se  présentera  sous  les  armes  sans 
fusil,  sera  cassé.  Les  tambours-majors  et  les  tambours-fourriers  porteront 
en  bandoulière  un  mousqueton. 

Les  lieutenants  et  sous- lieutenants  d'infanterie  légère  doivent  être 
armés  de  fusils;  les  maréchaux  des  logis  de  dragons  doivent  être  armés 
de  fusils;  les  maréchaux  des  logis  des  chasseurs  ou  hussards  doivent  être 
armés  de  carabines. 

Le  général  en  chef  désire  également  que  les  aides  de  camp,  les  adjoints 
à l'état-major  et  les  officiers  du  génie  soient  armés  d'une  carabine.  Ils 
doivent  sentir  combien  cela  est  essentiel,  et,  en  attendant  que  nos 
magasins  soient  arrivés,  ils  doivent  chercher  à s'en  procurer. 

BoXAPAaTE. 

D.  {mM  d*  U gnem*. 

3439. 

AU  DIRECTOIRE  EXÉCUTIF. 

Quartier  général,  au  Caire,  iG  vendémiaire  an  vu  (7  octobre  1798). 

Nous  avons  célébré  le  1"  vendémiaire;  notre  fête  civique  au  Caire  a 
été  fort  belle. 

Je  vous  expédie  mon  frère1,  avec  les  drapeaux  pris  aux  Turcs  et  aux 
Mameluks.  Vous  trouverez  ci-joint  : 

1°  La  copie  de  tout  ce  que  je  vous  ai  écrit  depuis  mon  départ; 

a”  lin  rapport  sur  les  événements  qui  se  sont  succédé; 

3°  Quelques  notes  propres  à vous  faire  connaître  la  situation  des 
finances  et  les  ressources  qu’offre  ce  pavs. 

Il  nous  arrive  des  caravanes  de  l'intérieur  de  l’Afrique;  une  vient 
d’arriver  avec  9,000  esclaves  noirs  à vendre. 

Les  mœurs  de  ce  pays  sont  si  loin  des  nôtres,  qu'il  faudra  bien  du 
temps  pour  que  ce  peuple  s’y  accoutume;  cependant  tous  les  jours  il 
nous  connaît  davantage. 

La  Porte  a nommé  Djezzar,  pacha  d'Acre,  général  en  chef  de  toute 
la  Syrie.  Il  n’a  répondu  à aucune  ouverture  que  je  lui  ai  fait  faire.  Nos 

1 liouis  Bonaparte. 
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consuls  sont  partout  en  arrestation,  et  tout  retentit  du  bruit  de  la  guerre 
dans  l'empire  ottoman.  La  Porte  ni  notre  ministre  à Constantinople  n'a 
répondu  à aucune  de  mes  lettres.  Vous  trouverez  ci -joint  copie  de  ce 
que  j’ai  écrit  à notre  envoyé 1 et  au  vizir5.  Je  ne  sais  si  Talleyrand  y est. 
Au  reste,  vous  devez  en  savoir  plus  que  moi  sur  les  intentions  de  la 
Porte;  il  est  impossible  que  les  lettres  de  la  Porte  ou  de  notre  ministre 
aient  été  interceptées  par  les  Anglais. 

Ce  pays-ci  est  circonvenu  d’Arabes  féroces,  nombreux  et  braves.  Toutes 
les  tribus  réunies  font  un  total  de  1 9,000  hommes  de  cavalerie  et  de 
5o,ooo  hommes  d'infanterie. 

La  populace  de  l’intérieur  est  composée  d’espèces  différentes,  toutes 
accoutumées  4 être  battues  ou  battant,  tyrans  ou  tyrannisées.  Le  sol  est 
le  plus  beau  de  la  terre,  sa  position  aussi  intéressante  que  décisive  pour 
l’Inde.  La  puissance  européenne  qui  est  maîtresse  de  l’Égypte  l’est  à la 
longue  de  l’Inde. 

Depuis  Lesimple3,  c'est-à-dire  depuis  le  18  messidor,  je  n’ai  plus  de 
nouvelles  d’Europe.  Si  la  paix  de  Rasladt  n’est  pas  faite,  il  peut  être 
avantageux  à la  République  de  faire  de  la  conquête  de  l’Égypte  un 
moyen  de  paix  glorieuse  avec  l’Angleterre.  Alors  il  faut  prendre  la  chose 
sur  le  temps  et  vivement. 

Si  l’empereur  de  Constantinople  nous  fait  la  guerre,  que  l’empereur 
d’Allemagne  et  celui  de  Russie  ne  se  décident  pas,  nous  pourrons  être 
attaqués  par  mer  par  lesAnglais  et  lesTurcs,  et  par  terre  dans  l’intérieur. 

L’Espagne  nous  trahit  donc,  puisqu’elle  laisse  les  Anglais  maîtres 
absolus  de  la  Méditerranée? 

Villeneuve,  qui  monte  le  Guillaume-Tell,  accompagné  du  Généreux  et 
des  frégates  la  Diane  et  la  Justice,  m’écrit  du  cap  Kclidonia,  le  90  ther- 
midor, qu’il  se  rendait  à Malte.  Il  n’y  était  pas  arrivé  le  8 fructidor  : 
peut-être  a-t-il  changé  d’avis  et  est-il  allé  à Corfou. 

Je  crois  qu’il  faudrait  que,  dans  l’hiver,  les  trois  vaisseaux  de  guerre 
vénitiens  que  vous  avez  à Toulon,  avec  les  trois  frégates  approvisionnées 
pour  quatre  ou  cinq  mois  en  vivres  et  pour  deux  mois  en  eau,  se  rendis- 

1 Pièce  n*  *777.  — * Pièce  n*  3076.  — * Courrier  du  général  Bonaparte. 
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sent  à Corfou;  que  les  trois  vaisseaux  que  nous  avons  à Ancône  s'y  ren- 
dissent de  leur  côté  : cela  nous  ferait,  avec  celui  qui  est  à Corfou  et  les 
deux  vaisseaux  el  les  deux  frégates  de  Villeneuve,  douze  vaisseaux  de 
guerre  et  six  frégates.  Ils  en  imposeraient  aux  Turcs  et  obligeraient  les 
Anglais  à avoir  une  grande  escadre  pour  nous  bloquer  à Alexandrie;  ce 
qu'ils  font  actuellement  avec  quatre  vaisseaux  et  deux  frégates.  Et  si  nos 
armements  de  Brest,  de  Cadix,  de  la  Hollande,  les  mettaient  hors  état 
de  tenir  à Alexandrie  une  aussi  forte  escadre,  ils  seraient  obligés  de  nous 
laisser  libres.  De  Corfou,  notre  escadre  pourrait  surveiller  la  marine  des 
Turcs  et  leur  en  imposer;  elle  pourrait  correspondre  avec  nous  par 
Damiette.  Il  serait  nécessaire  que  les  vaisseaux  qui  partiraient  de  Toulon 
et  d’Ancône  eussent  des  équipages  complets,  triple  garnison  et  de  l’ar- 
gent pour  pouvoir  vivre  à Corfou.  Ils  pourraient  également  porter  des 
canons,  des  affûts,  des  armes,  pour  armer  en  guerre  le  Dubois,  les  fré- 
gates la  Carrère,  la  Montenotte,  la  Leoben,  la  Mantoue  (qui  sont  désarmés 
dans  notre  port  d’Alexandrie,  faute  d'artillerie),  et  des  feuilles  de  cuivre 
pour  doubler  la  Carrère;  les  feuilles  que  l'on  avait  apportées  pour  cette 
frégate  ont  été  données  à la  Junon. 

Si  le  Turc,  comme  il  serait  très-possible,  se  fâche,  il  faut  que  vous 
fassiez  passer  Bernadotte  à Corfou  avec  quatre  demi-brigades,  deux  régi- 
ments de  hussards  avec  leurs  selles,  quelques  compagnies  d’artillerie,  de 
l’argent  et  des  vivres.  Là,  avec  l’escadre  ci-dessus,  il  en  imposera  au 
Turc,  et,  au  pis  aller,  lui  enlèvera  la  Morée.  Cette  diversion  nous  sera 
très-favorable  et  partagera  les  forces  de  la  Porte. 

Si  vous  ne  pouvez  rien  faire  en  Irlande,  peut-être  serait-il  convenable 
de  porter  dans  la  Méditerranée  toute  la  guerre  maritime.  Cette  guerre 
serait  plus  difficile  et  plus  coûteuse  pour  l’Angleterre;  il  faudrait  qu’elle 
nourrit  trente  vaisseaux  au  fond  de  l'Archipel,  tandis  que  l’Egypte, 
Corfou,  Malte,  l’Italie  nous  donnent  mille  moyens. 

Je  ne  crois  pas  qu’il  soit  politique  de  rester  dans  la  Méditerranée  avec 
si  peu  de  vaisseaux. 

Vous  trouverez  ci-joint  le  plan  des  sondes  d’Alexandrie.  L'escadre  aurait 
pu  y entrer;  que  de  regrets  cela  n’ajoule-t-il  pas  à nos  pertes! 


Digitized  by  Google 


CORRESPONDANCE  DE  NAPOLÉON  I".—  AN  Vil  (1798).  55 

Il  faut  communiquer  avec  nous  par  DamicUe,  en  expédiant  des  bâti- 
ments d'Ancène  et  de  Cività-Vecchia.  Les  avisos  qui  se  présenteront  de- 
vant Alexandrie  se  feront  prendre  par  les  corsaires  anglais,  qui  restent 
constamment  devant  ce  port. 

Faites  la  paix  avec  le  Portugal  : cela  fera  cinq  vaisseaux  de  guerre  que 
nous  aurons  de  moins  contre  nous. 

Quaut  au  convoi  de  Toulon,  il  serait  bien  essentiel  qu’il  nous  arrivât, 
lin  homme  habile  devrait  pouvoir  le  faire  parvenir  pendant  l’hiver.  Au 
reste,  cela  dépend  de  la  quantité  de  bâtiments  ennemis  qui  sont  dans  la 
Méditerranée. 

Vous  n’abandonnerez  pas  l’armée  que  vous  avez  en  Egypte;  vous  lui 
ferez  passer  des  secoure,  des  nouvelles,  et  vous  prendrez  toutes  les  me- 
sures que  je  sollicite  de  vous  pour  avoir  une  escadre  nombreuse  dans  ces 
mers. 

Vous  enverrez  par  Vienne  un  ambassadeur  à Constantinople;  cela  est 
très-essentiel;  Talleyrand  doit  s’y  rendre  et  tenir  sa  parole;  et,  si  la  Porte 
veut  la  guerre,  vous  aurez  un  armement  à Corfou  qui  tiendra  en  écbec  la 
Grèce,  l'Albanie  et  la  Morée,  et  envahira  même  la  Morée. 

Nous  avons  peu  de  malades;  ceux  qui  le  sont,  le  sont  des  yeux. 

Faites-nous  passer,  si  vous  le  pouvez,  i,5oo  hommes  de  hussards  ou 
de  chasseurs,  avec  leurs  selles  et  brides,  bien  armés;  10,000  fusils, 
a, 000  sabres,  3, 000  paires  de  pistolets,  a, 000  selles,  et  3, 000  carabines 
de  hussards. 

L’hiver,  et  sous  la  conduite  de  quelques  bons  marins,  tout  cela  arri- 
vera. Je  vous  le  répète,  si  les  Anglais  sont  devant  Alexandrie,  je  crois 
que  le  plus  sûr  est  d’aller  droit  à Damiette,  quoique  la  rade  soit  mau- 
vaise. Les  avisos  doivent  arriver  de  nuit  et,  s’ils  aperçoivent  des  bâti- 
ments de  guerre,  se  jeter  è la  cèle,  à l’embouchure  de  Damiette;  nous  v 
avons  des  vigies,  des  batteries  et  des  gardes. 

Si  la  Porte  négocie,  comme  elle  le  fera  une  portion  de  l'hiver,  faites- 
moi  passer  des  lettres  en  chiffres,  par  triplicata,  par  Constantinople,  en 
recommandant  qu’on  les  expédie  par  des  Tartarc  s. 

Faites-moi  passer  des  quadruplicata  et  des  gazettes  par  Tripoli;  notre' 
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consul  les  enverra  à Derne  par  mer,  et  de  là  par  terre,  par  des  Arabes. 
Ce  n'est  qu'en  employant  tous  ces  moyens  que  je  parviendrai  à avoir  de 
vos  nouvelles. 

Lorsque  je  saurai  le  parti  définitif  que  prendra  la  Porte , et  que  le  pays 
sera  plus  assis  et  nos  fortiGcalions  plus  avancées,  ce  qui  ne  tardera  pas, 
je  me  résoudrai  à passer  en  Europe;  surtout,  si  les  premières  nouvelles 
me  font  penser  que  le  continent  n’est  point  encore  pacifié,  je  me  résou- 
drai à passer. 

Nous  ne  manquons  de  rien  ici;  nous  fortifions  les  points  les  plus  essen- 
tiels, et  nous  sommes  pleins  de  force,  de  santé  et  de  gaieté. 

Faites  six  copies  de  chacune  de  vos  dépêches,  toutes  en  chiffres,  avec 
six  collections  de  gazettes  depuis  notre  départ  : 

Envoyez  la  première  par  Ancône,  d’où  un  petit  bâtiment  neutre  se 
portera  sur  Damiette; 

Par  Toulon  ou  Gênes,  la  seconde,  qui  viendra  droit  à Damiette: 

La  troisième,  à Naples,  par  terre  : le  ministre  expédiera  un  bâtiment 
à Tripoli,  d’où  on  expédiera  un  bâtiment  ù Derne,  d’où  on  expédiera  un 
Arabe  par  le  désert; 

La  quatrième,  pourConstantiuople,  par  terre,  d’où  on  l’expédiera  par 
un  Tartarc  à Alep,  et  de  là  à Latakieh,  et  de  là  par  un  bâtiment  à 
Damiette; 

La  cinquième,  par  une  corvette  légère,  pour  entrer  dans  Alexandrie 
par  un  temps  frais  et  ayant  des  pratiques  du  port; 

La  sixième,  une  frégate  dirigée  sur  Damiette  : apprend-elle  que  les 
ennemis  y sont,  elle  a soin  de  se  précautionner  d’un  grand  canot  ponté 
et  voilé,  ayant  un  obusier  et  quatre  pièces;  elle  se  présente,  à neuf 
heures  du  soir,  à quatre  lieues  de  Damiette,  jette  son  canot  à la  mer, 
lui  remet  sa  dépêche,  reprend  le  large,  disparait,  revient  plus  de  dix 
jours  après  sur  le  cap  Bourlos,  où,  l'attendant,  on  lui  remet  la  réponse. 

Bonaparte. 

Collection  Napoléon. 
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3AA0. 

AU  GÉNÉRAL  MENOU, 

À ROSETTE. 

Quartier  général,  au  Caire,  iG  vendémiaire  an  vu  {7  octobre  *798). 

En  mettant  des  pièces  de  ai  sur  des  porte-corps.  Citoyen  Général,  elles 
arriveront  à Rosette,  et,  en  cas  que  cela  ne  soit  pas  possible,  envoyez  des 
bœufs  pour  prendre  deux  mortiers. 

Nous  aurons  besoin  à Rosette  d'un  million  de  rations  de  biscuit. 

Le  citoyen  Martin1  a été  traduit  au  conseil  de  guerre.  Faites-moi 
passer  l'interrogatoire,  que  vous  recevrez,  sur  la  djerme  chargée  de 
biscuit  français. 

Je  voudrais,  non-seulement  que  les  familles  des  aoo  Grecs  qui  sont  à 
Rosette  arrivassent,  mais  encore  que  chacune  pût  emmener  avec  elle  une 
trentaine  de  familles.  Faites  là-dessus  ce  que  vous  pourrez. 

BONAPARTE. 

DéfxM  «le  la  guenv. 

3441. 

AU  GÉNÉRAL  V1AL, 

à DAMIETTE. 

IJuarlier  général,  au  Caire,  iiî  vendémiaire  an  vu  (7  octobre  *798). 

11  est  temps,  Citoyen  Général,  d'établir  à Damiette  une  administration 
comme  dans  le  reste  de  l’armée  : c’est  le  seul  endroit  où  l’on  ne  fasse  pas 
de  pain,  où  l’on  se  plaigne  de  ce  que  les  ordres  de  l’ordonnateur  en  cher 
et  de  l’administration  des  finances  ne  soient  pas  exécutés. 

Le  général  du  génie  écrit  à l officier  du  génie  sur  les  travaux  arrêtés 
et  à faire;  il  faut  s’y  conformer. 

Bonaparte. 

Collection  Napoléon. 

1 Ingénieur  rivil. 
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3462. 

AL'  GÉNÉRAL  MARMONT. 

» I.KLOIli. 

Quurtirr  général,  Mu  Caire,  16  vendémiaire  *u  vu  (7  udotuv  1796). 

Je  reçois,  Citoyen  Général,  vos  lettres  des  10  cl  la  vendémiaire.  Je 
vois  avec  plaisir  les  bonnes  nouvelles  que  vous  me  donnez.  Votre  pre- 
mière lettre  m'apprendra  sans  doute  que  les  citernes  d'Alexandrie  sont 
pleines;  que  les  i5,ooo  quintaux  de  blé,  partis  il  y a quatre  jours  d’ËI- 
RahmAnyeh,  sont  arrivés  à Alexandrie;  que  nos  soixante  pièces  de  cam- 
pagne, nos  fusils,  notre  poudre,  notre  bibliothèque,  nos  instruments 
de  physique  et  de  chimie,  sont  arrivés  è Kl-Raliuiènyeb , et  qu  enfin  ces 
fréquentes  caravanes  d'Alexandrie  à Rosette  et  à EI-RalmiAnveh,  qui 
fatiguent  tant  nos  troupes  et  occupent  tant  de  monde,  ne  seront  plus 
nécessaires. 

Le  général  Desaix  a eu  le  bonheur  de  joindre  Mourad-Bey.  Je  n'en  ai 
pas  encore  le  détail  circonstancié,  mais  il  parait  qu'il  a tué  trois  ou 
quatre  beys,  3 ou  Aoo  Mameluks,  et  que  les  soldats  ont  pris  beaucoup 
île  bagages. 

Renforcez  vos  attelages  de  vos  deux  pièces  d’artillerie;  procurez-vous 
des  attelages  pour  un  caisson  d’infanterie  qui  suivrait  votre  brigade. 

La  première  fois  que  vous  irez  à Alexandrie,  voyez  en  détail  toutes  les 
batteries  et  les  forts  de  terre,  et  faites-moi  connaître  en  détail  leur  situa- 
tion et  la  force  que  devrait  avoir  la  garnison  de  chacun. 

J’ai  demandé  à Alexandrie  des  pièces  de  a A et  de  gros  mortiers.  S’il 
arrivait  que  les  bateaux  qui  doivent  les  porter  ne  pussent  arriver  qu’à 
trois  ou  quatre  lieues  d’Alexandrie,  ce  ne  serait  pas  une  raison  pour 
déclarer  impassible  leur  transport  par  le  canal. 

Choisissez  dans  les  bateaux  les  pins  forts,  envoyez-les  à Faultrier,  et 
qu’il  nous  fasse  passer  les  pièces. 

Boxapabtk. 

CvJkrtHMi  X*|tol«iri. 
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3443. 

ORDRE. 

Quartier  f*éti«-ral,  bu  Caire,  17  viiwl^uiiain!  an  vu  (8  octobre  1798). 

Article  1".  Le  village  de  Lesbé  sera  retranché  de  manière  à pouvoir 
être  défendu  par  3 ou  Aoo  Français  et  en  contenir  le  double. 

Art.  2.  Il  y aura  une  batterie  de  canons  fermée  à l'extrémité  de  la 
barre,  de  manière  à pouvoir  protéger  le  mouillage  d'El-Boghâfeh. 

11  y aura  une  batterie  sur  le  lac,  diagonalement  en  arrière  de  Lesbé. 

Il  y aura  une  batterie  à la  tour  du  Boghâz,  de  manière  à pouvoir 
défendre  le  passage  du  Nil  et  protéger  le  mouillage. 

Art.  3.  Il  y aura  à Dybeh  une  tour  pour  les  signaux,  avec  des  tours 
intermédiaires  pour  les  répéter,  conformément  à l’ordre  que  j’ai  donné. 

Art.  U.  H y aura  à la  batterie  du  Boghâz  deux  pièces  de  gros  calibre, 
deux  pièces  de  petit  calibre,  un  gril  à rougir  les  boulets. 

Il  y aura  à la  batterie  de  la  barre  quatre  pièces  de  gros  calibre,  deux 
mortiers  à grande  portée,  trois  pièces  de  petit  calibre,  un  gril  à rougir 
les  boulets. 

11  y aura  à Lesbé,  pour  la  défense  du  Nil,  deux  pièces  de  gros  ca- 
libre, deux  mortiers  de  8 pouces;  pour  l'armement  du  village,  dix  pièces 
de  petit  calibre,  dont  rinq  d’un  calibre  supérieur  à 8,  et  cinq  pièces 
d’un  calibre  inférieur  à 8,  deux  petits  mortiers  de  8 pouces  ou  obu- 
siers. 

Art.  5.  Il  n'y  aura  a Damiette  ni  hôpital , ni  magasin  d'artillerie,  ni 
du  génie,  ni  d’aucune  espèce.  Tous  ces  établissements  seront  transportés 
à Lesbé.  Il  y aura  seulement  à Damiette  deux  fours  pour  nourrir  jour- 
nellement la  garnison  qui  restera  à Damiette. 

Art.  6.  Il  y aura  à Lesbé  un  hôpital  de  aoo  lits,  un  magasin  de  bis- 
cuit, de  farine,  de  bois  ou  de  racines  de  safranum,  de  riz,  etc.  capable 
de  nourrir  a,ooo  hommes  pendant  un  mois. 

Art.  7.  Aucun  Turc  ne  pourra  demeurer  à Lesbé.  Toutes  les  maisons 
sont  propriétés  nationales. 

s. 
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Art.  8.  Le  lazaret  sera  place?  entre  Lesbé  et  la  tour  Carrée,  à une 
position  désignée. 

Art.  9.  Tous  les  bois,  fers,  charbon,  chaux,  plâtre,  briques,  cor- 
dages et  matériaux,  de  quelque  nature  qu'ils  soient,  propres  à l’artillerie, 
au  génie  et  à la  marine,  et  appartenant  soit  aux  Mameluks,  soit  à des 
particuliers  seront  requis  et  réunis  dans  les  magasins  de  Lesbé. 

Il  sera  dressé  un  procès-verbal  de  tout  ce  qui  sera  remis  à chaque 
administration  par  le  commissaire  des  guerres  et  l'agent  français. 

Ces  deux  administrateurs  donneront  un  reçu  de  tous  les  matériaux 
qui  seraient  pris,  appartenant  à des  particuliers. 

Art.  1 0.  Le  commandant  de  la  province  fournira  les  ouvriers  qui 
seront  demandés  par  l’officier  du  génie,  en  les  requérant  dans  la  province 
de  Damiette. 

Art.  1 1 . Toutes  les  mesures  seront  prises  pour  qu’au  premier  coup 
de  tambour  tous  les  Français  puissent  se  transporter  à Lesbé  et  ne  rien 
laisser  d'intéressant  à Damiette. 

Bonaparte. 

Dépôt  de  la  guerre. 


Uàà. 

Aü  GÉNÉRAL  CAFFARELLI. 

Quartier  général,  au  Caire,  17  vendémiaire  an  vu  (8  octobre  1798). 

Je  vous  préviens,  Citoyen  Général,  que  j'ai  donné  l’ordre  que  l’on  mît 
à votre  disposition,  le  t"  brumaire,  l’okel  du  riz  à Boulâq;  cet  okel  est 
destiné  à caseruer  la  cavalerie.  Je  vous  prie  d'y  faire  faire  les  travaux 
nécessaires  pour  cet  objet.  D’après  la  reconnaissance  que  j'ai  faite  hier, 
il  m'a  paru  que  cet  okel  pouvait  tenir  5oo  chevaux.  Je  désirerais  que  l'on 
fit  des  logements  pour  les  hommes  et  même  pour  les  officiers,  en  prati- 
quant un  bon  corps  de  garde  à la  porte  et  quelques  petits  créneaux  pour 
la  défendre. 

Bonaparte. 

Dépd4  ii*>  U guerre. 
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3AA5. 

ORDRE. 

Quartier  général,  au  Caire,  18  vendémiaire  an  vu  (9  octobre  «798). 

Article  1".  11  sera  établi  une  batterie  de  deux  pièces  de  gros  calibre 
et  deux  mortiers  à la  pointe  du  Meqyâs.  Il  lui  sera  donné  un  comman- 
dement et  un  tracé  de  manière  qu'elle  puisse  : 

1“  Défendre  Gyzeh  et  battre  tout  le  quai  de  celte  ville; 

a“  Battre  le  Vieux-Caire  et  une  portion  considérable  du  canal. 

Art.  2.  11  sera  construit  une  batterie  de  deux  pièces  de  canon , à l’ex- 
trémité nord  de  l'ile  de  Roudab. 

Art.  3.  Il  sera  placé  deux  ou  trois  pièces  de  canon  sur  la  mosquée 
située  au  milieu  de  Plie  de  Roudah. 

Art.  A.  Il  sera  établi  un  pont  près  de  la  prise  d'eau  de  l'aqueduc.  11 
sera  construit  une  tète  de  pont  à laquelle  le  réservoir  de  l'aqueduc  ser- 
vira de  réduit.  11  sera  placé  deux  pièces  de  canon  d'un  calibre  supérieur 
à î a et  quatre  d'un  calibre  inférieur  et  deux  obusiers  audit  réservoir, 
et  quatre  pierriers  ou  fusils  de  rempart  à l’extrémité  de  la  partie  occupée 
de  l'aqueduc. 

Art.  5.  11  sera  établi  un  hôpital , avec  tous  les  magasins  et  la  prin- 
cipale pharmacie  de  l'armée,  à la  maison  de  campagne  d'Ibrahim-Bey. 

Art.  6.  Tous  les  ateliers  et  magasins  du  génie  et  du  citoyen  Conté 
seront  établis  è la  maison  des  Pèlerins,  et,  s’il  est  nécessaire,  on  affec- 
tera è cet  effet  les  bâtiments  les  plus  voisins  de  la  maison  d'ibrahim- 
Bey. 

Art.  7.  On  bouchera  toutes  les  portes  de  l’enceinte  de  la  maison 
d’Ibrahim-Bey,  hormis  une  devant  laquelle  on  construira  une  demi-lune 
revêtue  en  maçonnerie. 

Art.  8.  La  petite  maison  à côté  de  celle  d’Ihrahim-Bey,  donnant  sur 
le  grand  chemin , formera  un  saillant  environné  de  fossés,  destiné  à 
flanquer  les  deux  fronts. 

Art.  9.  On  établira,  sur  la  face  de  gauche  de  l’enceinte  de  la  maison 
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d’Ibrahim-Bey,  un  lerre-plein  pour  pouvoir  y placer  cinq  ou  six  pièces  de 
canon  el  flanquer  le  front  jusqu’à  la  rivière. 

Art.  10.  Toutes  les  maisons,  murailles,  etc.  situées  entre  la  maison 
d'Ibrahim-Bey  et  l’aqueduc,  et  à 3oo  toises  sur  la  gauche  le  long  de  la 
rivière,  seront  abattues.  On  laissera  cependant  exister  les  arbres,  excepté 
ceux  qui  seraient  trop  près  de  l'enceinte. 

Art.  11.  Il  sera  construit  sur  la  pins  grande  hauteur,  entre  le  Nil  el 
la  citadelle,  un  ouvrage  capable  de  contenir  8o  hommes  et  quelques 
pièces  de  canon.  On  écrêtera  toutes  les  hauteurs  voisines,  de  manière 
que  le  pont  situé  sur  le  Kbalyg,  entre  cette  hauteur  et  la  maison 
d'Ibrahim-Bey,  soit  parfaitement  découvert,  et  que  de  cette  hauteur  on 
puisse  battre  tous  les  revers  que  le  fort  de  l’aqueduc,  ou  l’enceinte  de  la 
maison  d’Ibraliim-Bey,  ou  le  fort  de  l’iuslilut  ne  pourraient  pas  battre. 
Ce  fort  s’appellera  le  fort  Mireur. 

Art.  1 2.  Il  sera  établi  sur  la  hauteur  de  l’Institut  un  ouvrage  capable 
de  contenir  too  hommes,  quatre  mortiers  et  quatre  pièces  de  canon.  On 
fera  tous  les  travaux  nécessaires  pour  que  tous  les  ponts  sur  le  Khalvg 
soient  bien  aperçus  de  celte  hauteur.  Ce  fort  s'appellera  fort  de  l'Institut. 

Art.  13.  Il  sera  établi  sur  la  première  hauteur,  en  sortant  du  Caire 
pour  aller  à Qelyoub,  un  ouvrage  capable  de  contenir  3o  hommes  et 
deux  pièces  de  canon.  Ce  fort  s’appellera  le  fort  Camin. 

Art.  IA.  Il  sera  établi  sur  le  minaret  de  la  mosquée  Dâher  Beybars1 
deux  pièces  de  canon,  et  une  sur  chaque  angle  de  ladite  mosquée.  Les 
portes  seront  bouchées,  à l'exception  d'une,  et  on  fera  à cet  ouvrage  tout 
ce  qui  peut  être  nécessaire  pour  pouvoir  le  défendre  facilement,  ün  cou- 
vrira les  bâtiments  de  la  mosquée  de  manière  qu’ils  puissent  servir 
d'écuries  pour  3oo  chevaux. 

Art.  15.  On  prendra  des  mesures  pour  que  les  chemins  qui  sortent 
du  Caire  par  les  deux  portes  les  plus  voisines  des  forts  Mireur.  Camin, 
de  l'Institut  et  de  la  mosquée  de  Dâher  Beybars,  passent  tout  près  à 
découvert,  au  plus  loin  à trente  toises  desdits  forts.  Il  v aura  un  grand 


1 (iâm«  el-DAher. 
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chemin  qui  conduira  en  droite  ligne  de  rhacuo  de  ces  forts  aux  deux 
portes  les  plus  voisines. 

Art.  16.  Il  y aura  au  fort  Mircurdeux  pièces  d’un  calibre  supérieur 
à ia,  deux  obusiers;  au  fort  de  l'Institut,  quatre  mortiers  de  19  pouces 
à la  Goraer,  deux  pièces  supérieures  à 1 3 , deux  pièces  inférieures-,  au 
fort  Camin,  deux  pièces  de  6;  sur  les  points  les  plus  essentiels  de  l'en- 
ceinte de  la  maison  d’Ibrahim-Bey,  quatre  pièces  de  canon;  à la  mosquée 
de  Délier  Beyhars,  quatre  ou  cinq  pièces  de  canon. 

Art.  17.  Il  y aura  dans  chacun  de  ces  forts  un  magasin  de  biscuit, 
d'eau,  etc.  capable  de  nourrir  le  nombre  d’hommes  nécessaire  à leur 
défense,  pendant  quinze  jours. 

Art.  18.  II  sera  fait  de  Boulâq  au  Caire,  du  fort  Mireur  à la  mos- 
quée, du  fort  Mireur  au  fort  de  l’Institut,  du  fort  de  l'Institut  à la  maison 
d’Ihrahim-Bey,  de  la  maison  d'Ibrahim-Bey  à l’aqueduc,  de  l'aqueduc  en 
droite  ligne  à une  porte  du  Caire,  la  plus  près  du  fort  Mireur,  deux 
chaussées  droites,  ombragées  d’arbres  à droite  et  à gauche,  de  manière 
que  la  cavalerie,  l'artillerie,  les  voitures  puissent  se  promener  sur  ces 
différentes  chaussées  sans  avoir  rien  à craindre  des  Arabes,  se  trouvant 
toujours  sous  la  protection  des  forts. 

Art.  19.  Le  général  du  génie,  le  général  d’artillerie,  l'ordonnateur 
en  chef,  prendront  les  mesures  pour  l'exécution  du  présent  ordre,  chacun 
en  ce  qui  le  concerne. 

fioXXPARTE. 

U-'jjùI  de  U guerre. 

3446. 

AU  CAPITAINE  LAVALLETTE1. 

Quartier  généra! . au  Caire,  18  vendémiaire  au  vu  (y  octobre  1798). 

Vous  partirez  aujourd'hui.  Citoyen,  sur  la  Pelile-Cimlpine ; vous  aurez 
avec  vous  la  cange  la  Corcyre  et  le  canot  le  llhâne. 

Vous  conduirez  le  convoi  destiné  pour  Sâlheyeh  jusqu'à  Myt-Ghamar, 

1 Aide  de  camp  du  général  en  chef. 
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où  il  sera  sous  les  ordres  du  général  Murat,  qui  sera  chargé  de  le  faire 

passer. 

Vous  continuerez  votre  route  avec  les  bâtiments  armés;  vous  vous 
rendrez  à Mansourah;  vous  y verrez  le  général  Dugua,  pour  connaître  ce 
qu’il  pourraity  avoir  de  nouveau , soit  à Damiette , soit  à Kl-Menzaleh.  Vous 
continuerez  votre  route  pour  Damiette.  Vous  prendrez  à bord  des  trois 
bâtiments  toutes  les  troupes  qu'ils  pourront  porter,  et  vous  irez,  avec, 
rejoindre  le  général  Andréossy,  afin  de  remonter  sa  flottille.  Vous  sui- 
vrez ce  général  dans  sa  reconnaissance  de  Peluse. 

Vous  m'écrirez  de  Mansourah,  de  Damiette;  s’il  y a des  bâtiments  dans 
la  rade  de  Damiette  qui  soient  arrivés  depuis  peu.  vous  irez  les  inter- 
roger et  vous  me  ferez  passer  le  rapport. 

Bonaparte. 

Mmuvi ™ ImbûUcIU. 


3447. 

AU  GÉNÉRAL  VIAL, 

À DAMIETTE. 

Quartier  général . au  Caire,  18  vendémiaire  an  tii  (y  octobre  1798). 

J'envoie  la  chaloupe  canonnière  la  Petite-Cisalpine  qui  porte  une  pièce 
de  1 a , avec  la  cange  la  Corcyre  et  le  canot  le  Rhône,  pour  renforcer  la 
flottille  du  lac  Mcnzaleh.  J'ai  déjà  envoyé,  il  y a quelques  jours,  la  cange 
F Albanie  et  le  canot  la  Seine. 

Augmentez  votre  flottille  sur  le  lac  autant  qu'il  sera  possible,  et  faites 
partir  vos  djermes  armées  et  même  un  aviso  pour  soutenir  cette  croisière 
aux  trois  embouchures  du  lac,  aGn  de  prendre  les  bateaux  des  ennemis 
lorsqu’ils  se  trouveront  obligés  d'évacuer  le  lac  Menzaleh. 

Bonaparte. 

Comm.  par  M Laverdet. 
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3448. 

AL'  CONTRE-AMIRAL  PERRÉE. 

Quartier  général,  au  Caire,  iS . Ci  xi. '.maire  au  ru  19  octobre  1798). 

Vous  trouverez,  Citoyen  Générai,  une  instruction  que  j’ai  fait  rédiger 
pour  la  Revanche,  sur  laquelle  vous  ferez,  embarquer  mon  aide  de  camp 
Louis  Bonaparte,  et  que  vous  ferez  partir  le  plus  tôt  possible.  Si  vous  avez 
quelque  chose  à ajouter  à l’instruction,  que  vous  signerez  et  remettrez 
au  capitaine,  vous  pourrez  le  faire.  Mon  intention  est  qu’il  ne  s’approche 
d’aucune  île  turque,  afin  de  ne  pas  s'exposer  à être  pris. 

Vingt-quatre  heures  après  que  la  Revanche  sera  partie,  et  que  vous 
n’aurez  plus  d’inquiétude  sur  elle,  vous  retournerez,  au  Caire. 

Bonapabte. 

Collection  Napoléon. 


3449. 

AU  CITOYEN  POUSSIELGLE. 

Quartier  général , au  Caire,  18  vendémiaire  an  »u  (9  oelobn*  1798). 

Il  est  indispensable.  Citoyen,  de  faire  de  l'argent  le  plus  promptement 
possible,  afin  de  subvenir  à la  solde  de  la  3e  décade  de  vendémiaire. 

\°  Faites  verser  dans  la  caisse  du  payeur  le  reste  de  la  valeur  du 
coton. 

a”  Faites  vendre  le  café  provenant  des  négociants  qui  avaient  des  inté- 
rêts aux  beys. 

3“  Faites  vendre,  en  argent  comptant,  l'encens,  la  mousseline,  les 
dents  d'éléphants,  qui  ont  été  trouvés  dans  la  maison  qu’on  a dernière- 
ment inventoriée. 

Enfin,  voyez  de  presser  la  rentrée  des  contributions  que  Ion  doit 
encore 

Bonapabte. 

Connu.  par  M*'  de  la  Moriniére. 
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3A50. 

Ali  CITOYEN  POUSSIELGUE. 

Quartier  général,  au  Caire,  18  vendémiaire  an  vu  (9  octobre  1798). 

Toute  l’ile  de  Roudah  doit  appartenir  à la  République  : je  vous  prie 
de  prendre  des  mesures  pour  acquérir  les  parties  qui  ne  lui  appartien- 
draient pas. 

11  y a,  à côté  de  la  maison  de  campagne  dlbrahim-Bey,  une  maison 
appartenant  à des  pèlerins  : je  crois  que  ces  mêmes  gens  en  ont  une  autre 
au  Vieux-Caire.  Faites-moi  un  rapport  sur  celte  maison;  elle  nous  est 
nécessaire  pour  nos  établissements  militaires.  Ne  pourrait-on  pas  réunir 
les  pèlerins  qui  s’y  trouvent  à leur  maison  du  Vieux-Caire? 

Bonaparte. 

Comm.  par  Ma*  de  U Morinièrr. 

3451. 

Ali  CITOYEN  POCSSIELGUE. 

Quartier  génère] , au  Caire,  18  vendémiaire  an  vu  {9  octobre  1798). 

Je  vous  prie  de  vous  concerter  avec  l'intendant  général,  afin  qu'il  soit 
semé  dans  les  provinces  une  quantité  de  trèfle  suffisante  pour  subvenir 
à la  subsistance  de  la  cavalerie. 

Bonaparte. 

Cotnra.  par  M“*  de  la  Morinvèrc. 


3452. 

ORDRE. 

Quartier  général,  au  Caire,  19  vendémiaire  an  vu  (lu  octobre  1798). 

Le  général  en  chef,  voulant  donner  au  général  de  brigade  Davout  un 
témoignage  de  la  satisfaction  du  Gouvernement  pour  les  services  qu’il  a 
rendus  dans  les  armées  de  la  Bépublique; 

Voulant  également  récompenser  les  services  de  Charles  Davout,  son 
frère,  qui,  depuis  l’âge  de  seize  ans,  a servi  comme  volontaire  dans  le 
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3*  bataillon  de  l’Yonne  et  le  9*  de  hussards  et  s’est  toujours  conduit  avec 
zèle,  moralité  et  intelligence. 

Nomme  ledit  citoyen  Charles  Davout  sous-lieutenant  au  ao'de  dragons. 

Par  ordre  do  général  en  chef. 

Dépàt  de  la  guerre. 


3453. 

AU  GÉNÉRAL  MURAT. 

Quartier  général,  au  Caire,  to  vendémiaire  an  vu  ( 1 1 octobre  1 79S). 

11  est  inutile,  Citoyen  Général,  de  faire  aucun  arrangement  avec  les 
Arabes,  s'ils  ne  donnent  pas  d’otages;  ce  serait  perdre  son  temps  et  s’ex- 
poser à de  nouveaux  événements.  Ainsi,  dès  que  votre  interprète  et  votre 
aide  de  camp  seront  arrivés,  vous  leur  ferez  dire  que,  s’ils  veulent  vivre 
en  bonne  intelligence  avec  nous,  il  faut  qu’ils  m'envoient  quinze  otages, 
en  les  assurant  qu’il  ne  leur  sera  fait  aucun  mal;  sans  quoi,  ces  brigands 
égorgeront,  à la  première  occasion,  les  barques  sur  le  Nil.  D’ailleurs,  il 
peut  se  faire  que  nous  ne  laissions  point  de  troupes  dans  celle  province, 
étant  employées  ailleurs. 

Si  vous  croyez  ne  plus  avoir  besoin  des  îao  hommes  de  la  7 5*,  en- 
voyez-les  à Mansourah. 

Bonaparte. 

Collection  Napoléon. 

3454. 

AU  CITOYEN  POUSSIELGUE. 

Quartier  général,  au  Caire,  ao  vendémiaire  an  vil  (1 1 octobre  1798). 

Je  désirerais,  Citoyen,  récompenser  les  bons  services  que  nous  ont 
rendus,  dans  la  province  d'Alfyeh,  les  nommés  Rodoan  et  Sclmi,  membres 
du  divan  de  ladite  province.  Je  vous  prie  de  vous  concerter  avec  l’inten- 
dant général  sur  la  quantité  de  qyrât  de  terre  à donner  à chacun  d’eux 
pour  faire  leur  fortune,  en  prenant  des  biens  qui  les  mettent  le  plus  en 
opposition  avec  les  Mameluks. 

Bonaparte. 

Ccxnm.  par  M“*  d*  la  Moriniért*. 

9- 
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3155. 

Al)  GÉNÉRAL  CAFFARELLI. 

Quartier  général , au  Caire,  ai  rendmiuire  au  vu  (ta  octobre  1798). 

Vous  trouverez  ci-joint  copie  de  l'ordre  que  je  donne  à l'état-major 
pour  l'évacuation  du  camp  d'Abou-Sevfeny.  Ordonnez  que  l’on  place  les 
pièces  au  Meqyâs  comme  on  pourra,  mais  quelles  soient  en  batterie  et 
battent  le  Nil  et  Gyzeh. 

Faites  que  d'ici  au  3o  les  travaux  soient  en  grande  activité  au  fort  de 
la  prise  d'eau  et  à la  maison  dlbrahim-Bey;  que  surtout  les  murailles 
et  les  maisons  qui  doivent  être  abattues  le  soient,  et  que  les  pièces 
puissent  bien  découvrir  et  bien  tirer. 

Faites-moi  connaître  positivement  011  en  seront  tous  les  travaux  au  1 o 
du  mois  prochain;  comprenez  dans  vos  travaux  la  citadelle. 

Faites-moi  connaître  également  où  vous  croyez  que  vous  en  serez 
au  ao. 

Souvenez-vous  que  désormais  toutes  les  opérations  de  l'armée  sont 
réglées  sur  les  vôtres,  et  ce  n'est  pas  à vous  qu’il  faut  dire  que  le  mois 
de  novembre  n’est  pas  le  mois  d’août. 

Bokapartk. 

Dépôt  d«  U guerre. 


3156. 

AU  GÉNÉRAL  MANSGOLRT. 

Quartier  général,  au  Caire,  ai  vendémiaire  au  ni  { la  octobre  1 798). 

J'ai  appris,  Citoyen  Général,  par  votre  lettre  du  îû,  le  remplissage 
des  citernes  d'Alexandrie.  Vous  ne  pouviez  pas  m’annoncer  une  nouvelle 
plus  agréable  ni  plus  intéressante. 

Mourad-Bey,  qui  précédemment  avait  perdu  tous  ses  bateaux,  setait 
retiré  dans  un  couvent  copte,  à l'extrémité  du  désert;  il  a été  atteint, 
enveloppé  par  le  général  Desaix , qui  a fait  une  grande  boucherie  des 
Mameluks. 
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Activez,  par  tous  les  moyens  qui  sont  en  votre  pouvoir,  l’arrivage  de 
toute  noire  artillerie  et  des  effets  appartenant  à l’arme'e.  11  serait  très- 
heureux  que,  passé  ces  quinze  jours,  vous  n’eussiez  plus  rien  à envoyer, 
et  que  vous  eussiez  reçu  la  quantité  de  blé  qui  peut  vous  être  nécessaire. 
Plus  de  1 5,ooo  ardebs  de  blé  sont  partis  du  Caire;  veillez  à ce  qu’on  ne 
le  dilapide  pas.  Visitez  les  magasins  et  envoyez-moi  leur  état  de  situation. 
Veillez  à ce  que  les  gardes-magasins  aient  leurs  élats  cn  règle. 

Bovapabtb. 

Collection  Napoléon. 


3457. 

AU  CITOYEN  DUMANOIR. 

Quartier  général,  au  Caire,  ai  vendémiaire  an  m ( 11  octolw*  17g#). 

11  faut  faire  attention,  Citoyen,  que  des  soldats  qui  n’auraient  pas  de 
permission  ne  profitent  des  neutres  pour  s’en  aller.  11  faut  avoir  soin 
également  que  les  bâtiments  neutres  ou  français  qui  s’en  iront  n’aient 
que  l’équipage  nécessaire.  Je  désirerais  que  vous  engageassiez  des  jeunes 
gens  parmi  les  équipages  neutres,  pour  les  incorporer  dans  la  légion 
maltaise. 

Recevez  tous  les  parlementaires  que  les  Anglais  vous  enverront,  mais 
ne  répondez  à aucun.  Tenez  le  bâtiment  que  vous  avez  préparé  pour  la 
France  prêt  à partir.  Par  la  première  diligence,  je  ferai  partir  un  cour- 
rier pour  Paris. 

Boxapabte. 

CoiWlion  Napoléon. 

3458. 

ORDRE. 

Quartier  général,  au  Caire,  ai  vendémiaire  an  vil  (ta  octobre  17g#). 

Le  citoyen  Beauvoisins  (Calrnet),  adjoint,  ayant  quitté  le  poste  qu’il 
avait  à l’avancée  et  tenu  des  propos  propres  à décourager  le  soldat,  sera 
provisoirement  destitué  et  renvoyé  en  France  par  la  première  occasion. 
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Il  sera  tenu  en  arrestation,  au  Caire  et  à Alexandrie,  jusqu'à  son  em- 
barquement. 

Bonaparte. 

Dpjk’iI  «te  U guerre. 

3459. 

INSTITUT  D’ÉGYPTE, 

SÉANCE  DU  SI  VENDÉMIAIRE  AN  VII. 

Au  Caire,  ai  vemlémiairr  an  vu  (ta  octobre  1798). 

Le  citoyen  Bonaparte  a appelé  l'attention  de  l'Institut  sur  plusieurs 
objets  qui  tendent  à augmenter  les  avantages  de  la  possession  de  l'Égypte . 
qui  peuvent  contribuer  aux  progrès  des  seienccs  et  qui  en  offrent  des 
applications  utiles.  11  a indiqué  une  série  de  questions  et  proposé  de 
nommer  différentes  commissions  pour  les  examiner  ou  en  donner  la  solu- 
tion. L'Institut  a discuté  les  questions  et  ordonné  la  formation  des  com- 
missions suivantes  : 

i°  line  commission  est  chargée  de  recueillir  les  renseignements  les 
plus  exacts  sur  les  moyens  de  cultiver  la  vigne  dans  celte  contrée,  et  elle 
désignera  les  parties  du  territoire  qui  conviennent  le  mieux  à cette  es- 
pèce de  culture.  Les  commissaires  sont  les  citoyens  Délit  le,  Dolomieu. 
Geoffroy,  Gloutier,  Monge  et  Savigny. 

a“  L'aqueduc  qui  porte  les  eaux  du  Nil  jusqu'à  la  citadelle  a éprouvé 
des  dégradations  considérables;  le  service  de  cet  aqueduc  est  mainte- 
nant interrompu,  et,  auparavant,  les  forces  mal  employées  de  plus  de 
iâo  boeufs  ne  fournissaient  qu'une  quantité  d'eau  assez  médiocre  : on  a 
proposé  d’accorder  un  prix  à celui  qui  présenterait  le  meilleur  projet  et 
le  plus  économique  pour  l’approvisionnement  d'eau  de  la  citadelle. 

Une  commission,  composée  des  citoyens  Caffarelli,  Costaz,  Fourier. 
Lepère,  Norry  et  Say,  est  chargée  de  la  rédaction  du  programme. 

3°  Une  commission,  composée  des  citoyens  Delille,  Geoffroy,  Gloutier, 
Lepère,  Malus  et  Norry,  examinera  si  on  peut  employer  utilement  cet 
immense  amas  de  décombres  qui  forme  en  quelque  sorte  l'enceinte  du 
Caire. 
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4“  Le  citoyen  Bonaparte  insiste  sur  l'utilité  d’un  observatoire  et  pro- 
pose les  moyens  d en  accélérer  l'établissement.  Le  citoyen  Norrv  se  réu- 
nira au  citoyen  CalTarelli  et  aux  astronomes  de  l'Institut  pour  choisir  un 
emplacement  convenable.  Le  rapport  doit  être  fait  dans  la  prochaine 
séance. 

5"  Le  Meqyâs  ou  nilomètre  peut  donner  lieu  à des  recherches  inté- 
ressantes sous  le  double  rapport  de  la  géographie  ancienne  et  de  l’usage 
public  : une  commission  est  chargée  du  soin  de  décrire  exactement  ce 
monument,  de  rappeler  les  faits  historiques  dont  il  est  l'objet,  d'indiquer 
les  changements  qu’il  a éprouvés,  ou  ceux  qui  seraient  dus  à l'élévation 
du  fond  même  du  (leuve;  en  même  temps,  elle  examinera  si  on  pourrait 
placer  avec  avantage  dans  cet  endroit  des  machines  mues  par  les  courants 
d’eau.  Les  citoyens  Costaz,  Dolomicu,  Dulertre,  Lcpère,  Norry  et  Tal- 
lien  composeront  cette  commission. 

6°  On  propose  de  commencer  le  plus  promptement  possible  une  suite 
non  interrompue  d'observations  thermométriques  et  hygrométriques,  et 
des  expériences  sur  les  mouvements  lents  et  les  oscillations  de  l'aiguille 
aimantée.  Les  citoyens  Costaz,  Beauchamp  et  Nouet  prépareront  un 
travail  à ce  sujet. 

7°  Deux  commissions  composées,  l’une,  des  citoyens  Desgcnettes, 
Dolomieu  et  Say,  l'autre,  des  citoyens  Descostils,  Malus  et  Savigny,  sont 
chargées  de  faire  creuser  des  puits  dans  divers  endroits  du  désert  voisin, 
afin  d’examiner  avec  soin  la  nature  des  eaux  et  toutes  les  circonstances 
accessoires. 

8’  11  existe,  dans  le  voisinage  de  l’aqueduc,  une  quantité  assez  consi- 
dérable de  colonnes  qui  semblent  avoir  été  destinées  autrefois  à décorer 
un  édifice  public  : les  citoyens  Deuon,  Norry  et  Rigo  se  concerteront  pour 
examiner  ces  colonnes  et  faire  un  rapport  à ce  sujet. 


GoiUxtion  Nipolron. 
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3A60. 

AU  GÉNÉRAL  MARMONT. 

Quartier  g*mtral,  au  Caire,  a a vifidrmiairc  *d  vii  (i3  orlolire  1798). 

J'ai  reçu.  Citoyen  Général,  votre  lettre  du  16,  qui  renfermait  beau- 
coup de  bonnes  nouvelles.  Faites  que,  dans  dix  ou  douze  jours,  tout  nous 
arrive,  et  qu’il  n’y  ait  plus  rien  à El-Rahmânyeb. 

Le  16,  Mourad-Bey,  qui  avait  escarmouche  le  iA  et  le  iî>  avec  le 
general  Desaix,  l’a  défié  en  bataille  rangée1.  Il  a eu  ioo  hommes  tués, 
parmi  lesquels  plusieurs  bevs;  tous  ses  bagages  sont  pris,  et  les  Arabes 
se  sont  disperses,  et  lui,  à ce  que  l’on  assure,  se  dirige  sur  les  oasis. 

Ia!  général  Andréossv,  après  avoir  eu  un  combat  naval  sur  le  lac  Men- 
zalch  contre  une  centaine  de  bateaux,  s'est  emparé  de  tout  le  lac  et  doit 
être  dans  ce  moment-ci  à Peluse. 

Bonaparte. 

Dv'pAl  de  U guerre. 

3461. 

AU  GÉNÉRAL  BERTI1IER. 

Quartier  général,  111  Caire.  9*  u-ndeiniairv  an  vu  (|3  ixlobr?  1798). 

Ecrivez  au  général  Lanusse  que  la  province  de  Menouf  a encore  fourni 
fort  peu  de  chevaux,  qu’il  est  indispensable  qu'il  les  fasse  livrer  le  plus 
tôt  possible,  puisque  nos  selles  sont  arrivées,  que  les  eaux  vont  baisser, 
et  qu'il  est  extrêmement  urgent  d’avoir  un  corps  de  cavalerie  imposant. 

Donnez  ordre  qu’on  lui  fasse  passer  a 00  paires  de  souliers.  J'ai  ordonné 
qu'on  envoyât  dans  la  province  de  Menouf  un  ingénieur  géographe,  pour 
lever  le  plan  de  l'embranchement  du  Delta  et  des  principaux  canaux;  il 
y a six  semaines  que  je  n’en  ai  entendu  parler;  faites-moi  connaître  ce 
qu’il  est  devenu. 

Bonaparte. 

DépAl  de  la  guerre. 


1 Combat  de  Sddiman. 
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3462. 

AU  GÉNÉRAL  BERTHIER. 

Quartier  général,  au  Caire,  a*  vendémiaire  an  »ii  ( i3  octobre  179#). 

Je  vous  ai  envoyé  l’ordre,  Citoyen  Général,  de  faire  reconnaître  comme 
sous-lieutenant  dans  la  légion  maltaise  un  officier  maltais  \ à la  recom- 
mandation du  général  Reynier.  Mon  intention  est  que  vous  lui  ordonniez 
qu'il  rejoigne  son  corps,  ne  voulant  pas  qu’il  y ait  dans  l’état-major  ni 
dans  les  états-majors  particuliers  aucun  officier  étranger,  ni  aucun  offi- 
cier français  qui  n’aurait  pas  fait  plusieurs  campagnes,  à moins  que  ce 
ne  soient  de  jeunes  officiers  qui  entreraient  actuellement  au  service,  et, 
dans  ce  cas,  il  est  nécessaire  que  leur  civisme  soit  bien  constaté. 

Boxirmc. 

DéfiAt  de  la  guerre. 


3463. 

AU  GÉNÉRAL  BERTHIER. 


Quartier  général,  au  Caire,  sa  vendémiaire  an  vu  (i3  octobre  1798). 

Je  suis  informé  que  deux  chevaliers  de  Malte  portent  l'uniforme  d'aide 
de  camp  sans  en  avoir  reçu  l'ordre  du  ministre  ni  de  vous  : veuillez  Lien 
vérifier  le  fait,  et  les  faire  arrêter.  L’on  assure  que  ces  aides  de  camp  sont 
attachés  au  général  Dumuy. 

Boupahte. 

Dépôt  de  la  guerre. 


3464. 

AU  GÉNÉRAL  BERTHIER. 

(poefi  METTRE  A L’ORDRE  DE  L'ARMEE.) 

Quartier  général,  au  Caire,  a3  vendémiaire  an  tu  (i&  octobre  1798), 

Article  1er.  L’administrateur  general  des  finances  et  l’intendant  général 


' Dubual.  chevalier  de  Malle. 
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feront  un  e'Iat,  par  province,  de  ce  que  chaque  village  doit  payer,  tant 
pour  le  mvry  que  pour  le  feddèn  et  autres  impositions  territoriales. 

Art.  2.  L’intendant  général  enverra  ledit  état  en  arabe  à l’intendant 
de  la  province;  l’administrateur  des  finances  enverra  ledit  état  à l’agent 
français,  qui  en  fera  une  copie  pour  lui  et  donnera  l’original  au  général 
commandant  et  au  payeur  général,  qui  en  fera  part  à ses  préposés,  chacun 
en  ce  qui  le  concerne. 

Art.  3.  Les  sommes  seront  versées  entre  les  mains  des  préposés  du 
payeur  général,  par  les  intendants,  dans  les  vingt-quatre  heures  du  re- 
couvrement. L'intendant  spécifiera  de  quel  village  provient  la  contri- 
bution. 

Art.  A.  Les  payeurs  particuliers  donneront  avis  au  payeur  général  des 
sommes  qu’ils  auront  reçues;  ils  ne  pourront  disposer  d’aucuns  fonds  sans 
son  autorisation. 

Art.  5.  L'agent  français  fera,  tous  les  cinq  jours,  au  commandant  de 
la  province,  un  rapport  des  villages  qui  seraient  en  retard  pour  le  paye- 
ment des  contributions.  Le  général  commandant  la  province  prendra  sur- 
le-champ  les  mesures  qu’il  jugera  nécessaires  pour  faire  rentrer  les 
impositions.  Toutes  les  fois  qu’il  sera  obligé  de  faire  marcher  de  la  troupe, 
il  sera  accordé  aux  soldats,  en  gratification,  une  double  solde,  qui  sera 
extraordinairement  perçue  sur  le  village  en  retard. 

Bonaparte. 

Collection  Napoléon. 


3AG5. 

ARRÊTÉ. 

(Quartier  général , au  Caire,  «3  vendémiaire  an  vu  (i^  octobre  1798). 

Article  1".  Il  sera  formé  deux  bureaux,  composés  chacun  de  deux 
interprètes  français  et  de  deux  écrivains  coptes,  qui  se  tiendront  auprès 
de  l'administrateur  des  finances  et  serout  uniquement  chargés  de  tra- 
duire le  cadastre  qui  a été  rédigé  par  les  coptes. 
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Art.  2.  Ces  deux  bureaux  devront,  tous  les  deux  jours,  avoir  fait 
chacun  une  province. 

Bonaparte. 

Comm.  par  de  la  Morinière. 


3466. 

AU  GÉNÉRAL  CAFFARELLI. 

Quartier  général,  au  Caire,  a 3 vendémiaire  an  ru  (i&  octobre  1796). 

Mon  intention.  Citoyen  Général , est  qu’on  ne  fasse  aucune  espèce  de 
barraques  ou  autres  dépenses  pour  caserner  les  troupes  à Alexandrie.  On 
peut  faire  comme  nous  avons  fait  au  Caire , prendre  une  ou  deux  grandes 
mosquées  et  deux  des  plus  grandes  maisons  européennes.  Il  me  semble 
que,  dans  le  temps,  vous  me  dites  que  la  seule  maison  du  consul  do 
France  pouvait  contenir  1,200  hommes.  S'il  n'y  a pas  à Alexandrie  des 
maisons  de  Mameluks,  il  y en  a d'autres,  telles  que  celle  de  Koraïm,  etc. 
qui  peuvent  encore  contenir  beaucoup  de  monde.  Je  vous  prie  donc  de 
faire  connaître  au  commandant  du  génie  que  mon  intention  est  que  la 
garnison  du  Phare  soit  logée  dans  la  mosquée  du  Phare,  s’il  n'y  a pas 
d’autre  local. 

Du  côté  du  fort  Triangulaire,  il  y a une  grande  mosquée  qui  pourra 
loger  une  grande  partie  des  troupes;  enfin  la  maison  du  consul  de 
France,  ou  du  consul  de  Venise,  ou  des  négociants  qui  ont  émigré, 
pourrait  loger  le  reste.  Faites-moi  connaître  votre  opinion  là-dessus. 

Bonaparte. 

Dépôt  de  U guerre. 


3467. 

AU  GÉNÉRAL  BERTHIER. 

Quartier  général , au  Caire,  s 3 vendémiaire  an  vu  (i  & octobre  1 798  ). 

Vous  voudrez  bien,  Citoyen  Général,  donner  l’ordre  au  général  Dugua 
de  se  transporter  à Damiette  avec  sa  division.  Vous  donnerez  l’ordre  au 
général  Via!  de  se  porter  à Mansourah  pour  prendre  le  commandement 

10. 
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de  celle  province;  le  général  Dugua  prendra  celui  de  la  province  de 
Damietle. 

Vous  ordonnerez  au  général  Dugua  de  laisser,  pour  la  garde  de  Man- 
sourab  et  de  la  province,  le  3e  bataillon  de  la  a*  demi-brigade  d'infan- 
terie légère. 

Le  village  d'El-Menzaleh  fera  partie,  avec  ses  dépendances,  de  la  pro- 
vince de  Damiette. 

Vous  donnerez  l’ordre  au  3'  bataillon  de  la  1 3'  demi-brigade  de  rejoindre 
au  Vieux-Caire  sa  division. 

Le  général  Dugua  laissera  à Mansourah,  avec  le  3e  bataillon  de  la  9e, 
deux  pièces  de  3 , qui  y resteront  jusqu’à  ce  que  le  général  Doinmartin 
ait  fait  passer  au  général  Vial,  à Mansourah,  deux  pièces  de  canon. 

L’artillerie,  le  commissaire  des  guerres,  qui  sont  à Damiette,  resteront 
dans  celte  place. 

Le  général  Dugua  aura  soin  de  ne  pas  confondre  les  deux  pièces  de  8 
qui  sont  à Damiette,  comme  faisant  partie  de  sa  division,  ces  deux  pièces 
étant  attachées  à la  place. 

Vous  recommanderez  au  général  Dugua  : 

i°  De  tenir  son  avant-garde  nu  village  d El-Menzaleh;  d’avoir  un  ou 
deux  bateaux  armés,  croisant  près  de  Mataryeb;  de  faire  arranger  les  che- 
mins d’El-Menzaleh  à Mataryeb,  de  manière  que  les  troupes  et  l’artillerie 
puissent  se  porter  rapidement  d’El-Menzaleh  à Mataryeb  ; il  fera  cantonner 
les  troupes  qu’il  jugera  à propos  de  laisser  à El-Menzaleh  dans  la  maison 
d’Hassan-Toubâr  et  autres  maisons  des  particuliers;  il  prendra,  s’il  ne  peut 
faire  autrement,  les  mosquées,  ayant  soin  d’en  laisser  une  pour  le  service 
public; 

9°  De  favoriser  de  tous  ses  moyens  la  reconnaissance  de  Peluse; 

3°  D’activer  de  tous  ses  moyens  les  travaux  que  vient  d’ordonner  le 
général  du  génie; 

à"  D’avoir  sur  le  lac  Menzaleh  une  assez  grande  quantité  de  bateaux 
pour  pouvoir,  s’il  était  nécessaire,  se  porter  rapidement  sur  Sàlheyeh. 

Boxapabte. 

Dépôt  de  U guerre. 
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3468. 

AU  GÉNÉRAL  DUGUA. 

Quartier  général,  au  Caire,  a 3 vendémiaire  an  vil  (t h octobre  179#). 

L'état-major  a dil  vous  envoyer  l'ordre,  Citoyen  Général,  de  vous 
rendre  à Damiette  avec  votre  division,  et  de  prendre  le  commandement 
de  la  province  de  Damiette. 

Mon  intention  serait  d’augmenter  la  province  de  Damiette  et  de  la 
rendre  la  plus  considérable  qu'il  serait  possible. 

Rendez-vous  à Damiette  le  plus  tût  possible.  L’officier  du  génie  vous 
fera  connaître  le  plan  que  j’ai  arrêté  pour  la  fortification  de  l’embouchure 
du  Nil  et  mettre  & l'abri  le  peu  de  troupes  que  j’y  laisserais,  si  les  circons- 
tances me  forçaient  de  réunir  toute  l'armée  sur  un  seul  point. 

Je  préfère  que  les  troupes  que  vous  laisserez  pour  assurer  les  commu- 
nications avec  Sàlheyeh  restent  à El-Menzaleh,  où  elles  auront  de  l’eau  et 
seront  plus  commodément.  Puisque  Malarycb  est  une  île,  on  peut  y laisser 
une  barque  armée. 

J'ai  envoyé,  pour  être  mis  sur  le  lac  Menzaleh,  les  congés  l'Albanie  et 
la  Corcyre,  les  canots  la  Seine  et  le  Rhône;  ces  quatre  bâtiments  sont  armés 
de  pierriors.  J’ai  envoyé  également  la  Petite-Cisalpine , qui  ne  tire  que  trois 
pieds  d'eau  et  qui  porte  une  pièce  de  la.  Je  ferai  partir  demain  deux 
autres  canges  armées  de  petites  pièces  de  a,  et  successivement  je  vous 
en  enverrai  jusqu’à  10.  Mon  intention  est  de  ne  rien  épargner  pour  être 
souverainement  maître  de  ce  lac. 

Le  général  Dommartin  m'assure  qu’il  vous  a envoyé  5 à 600  coups 
de  3 à tirer  : je  viens  de  lui  donner  ordre  de  vous  en  envoyer  encore 
a 00  coups. 

Peut-être  vous  sera-t-il  possible  d’armer  quelques-uns  des  plus  gros 
bateaux  que  vous  trouverez  dans  le  lac  Menzaleh,  avec  les  pièces  de  3 que 
vous  avez. 

Bonaparte. 

Dépàl  <le  U guerre. 
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3469. 

AU  GÉNÉRAL  MURAT, 

A QKLl'OGB. 

Quartier  fanerai , aa  Caire.  s3  vendémiaire  an  vu  (ti  octobre  1798). 

Nous  sommes  maîtres,  Citoyen  Général , du  lac  Menzaleh;  ainsi,  vous 
ne  devez  plus  vous  occuper  que  de  faire  passer  le  convoi  à Sàlheyeh. 
Faites-moi  connaître  où  en  sont  vos  négociations  avec  les  Arabes  de 
Derne.  11  serait  nécessaire  que  l’on  en  Gnît  avec  ces  gens-là,  afin  qu’ils 
ne  recommencent  plus  leurs  brigandages. 

Je  n’ai  plus  entendu  parler  des  trois  officiers  français  qui  ont  dû  vous 
être  rendus. 

Bonaparte. 

Collection  Napoléon. 

.3470. 

ORDRE  DU  JOUR. 

(EXTRAIT.) 

Quartier  général , aa  Caire,  4 3 vendémiaire  an  ni  (1 A octobre  1798). 

Le  général  en  chef  accepte  la  démission  que  lui  offre  le  citoyen 
Beauvais,  adjudant  général  : un  officier  qui,  se  portant  bien,  offre  sa 
démission  au  milieu  d’une  campagne,  ne  peut  pas  être  venu  dans  l’inten- 
tion d’acquérir  de  la  gloire  et  de  concourir  au  grand  but  de  la  paix 
générale;  il  a été  conduit  ici  par  tout  autre  motif,  et  dès  lors  n’est 
point  digne  des  soldats  que  je  commande. 

Bonaparte. 

Dépôt  de  la  guerre. 


3471. 

ORDRE. 

Quartier  généra),  au  Caire,  le  i3  vendémiaire  an  vn  ( i4  octobre  1798  ). 

Tous  les  jours,  à neuf  heures,  l’ordonnateur  en  chef,  l’administrateur 
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des  finances  et  l'intendant  général  se  rendront  chez  le  général  en  chef, 
pour  tenir  un  conseil  d’administration. 

Bonaparte. 

Collection  Napoléon. 


3472. 

CONSEIL  D’ADMINISTRATION. 

Quartier  général , a»  Caire,  ai  vendémiaire  an  tu  (i5  octobre  «798). 

1°  Les  intendants  ont  perçu  des  contribulions  sur  les  villages  sous  un 
prétexte  et  sur  un  ordre  quelconque.  Savoir  combien  ils  ont  reçu  en 
argent,  combien  ils  en  ont  envoyé  à l'intendant  général,  combien  ils  ont 
en  caisse,  et  combien  il  est  encore  possible  de  percevoir  sur  ces  contri- 
bulions. 

a”  11  a été  arrêté  que  l'intendant  général1  enverrait,  dans  deux  jours, 
dans  la  caisse  du  payeur,  46,ooo  talari,  savoir  : 1 6,000  comme  lui 
restant  en  caisse  de  contributions  mises,  et  dont  il  donnera  le  compte 
général,  et  B 0,000  talari  comme  avances  qu’il  retiendra  sur  les  pre- 
mières rentrées  du  myry. 

3°  L'intendant  général  et  l’administrateur  général  des  finances  se 
concerteront  pour  présenter,  dans  la  séance  du  36,  un  moyen  pour  acti- 
ver la  perception  du  myry,  en  envoyant  des  agents  turcs,  et  en  coordon- 
nant cette  mesure  avec  l'organisation  de  l’armée. 

4°  L'intendant  remettra,  demain  à la  séance,  la  note  de  ce  que  tous 
les  villages  de  la  province  de  Rosette  doivent  payer,  avec  les  lettres  qu’il 
est  d’usage  d écrire  en  pareille  circonstance. 

L’administrateur  des  finances  se  concertera  avec  lui  pour  proposer  un 
projet  d’ordre  à donner  aux  intendants  et  aux  agents  français,  pour  coïn- 
cider avec  la  disposition  ci-dessus. 


ColkcLUxi  Napoléon. 


Girg£»-«J-Goub«ry. 
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3473. 

ORDRE. 

Quartier  général,  au  Caire,  96  vendémiaire  an  vu  (i5  octobre  1798). 

Article  1".  Il  sera  mis  en  construction,  à Damiette,  un  bateau  plat 
portant  une  pièce  de  ta,  deux  pièces  de  6 et  100  hommes  de  trans- 
port, ne  tirant  au  plus  que  deux  pieds  d'eau,  et  propre  à la  navigation 
du  lac  Mcnzaleh. 

Art.  2.  Il  en  sera  mis  un  pareil  en  construction  au  Caire.  11  sera  pris, 
soit  dans  les  magasins  de  la  République,  soit  chez  les  particuliers,  tous 
les  bois,  fers  et  autres  objets  nécessaires  pour  activer  la  construction  des- 
dits bateaux,  qui  devront  être  prêts  le  i£>  brumaire.  Le  citoyen  Féraud, 
ingénieur  de  la  marine,  fera  le  plan  dudit  bateau,  qu'il  enverra  à l’in- 
génieur à Damiette. 

Bonaparte. 

DépM  de  la  guerre. 

3474. 

ORDRE. 

Quartier  général , an  Caire,  a \ vendémiaire  an  vii(i5  octobre  1798). 

Les  six  canges  qui  sont  en  armement  porteront  les  noms  suivants  : la 
Marseillaise , la  Niearde , la  Lyonnaise,  la  Parvienne,  la  Bordelaise  et  la 
Nantaise. 

Bonaparte. 

Collection  Napoléon. 

3475. 

AU  GÉNÉRAL  DUGUA, 

A DAMIRTTB. 

Quartier  général , au  Caire,  a4  vendémiaire  an  ru  (i5  octobre  1798). 

Vous  partiez  le  a 3,  Citoyen  Général,  pour  vous  rendre  k Damiette, 
et  je  vous  écrivais  le  a3  de  vous  y rendre.  Damiette  est,  après  le  Caire, 
la  ville  qui  a le  plus  de  ressources;  ainsi,  j’espère  que  votre  division  en 
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trouvera,  et  que  vous  pourrez  pousser  de  front  les  fortifications  et  tout  ce 
qui  regarde  le  lac.  Je  vois,  par  les  rapports  qui  me  sont  faits,  que  tout  est 
à créer  à Damiette. 

Le  général  Caffarelli  a donné  ses  ordres  à ses  officiers  du  génie,  à 
Damiette,  pour  les  travaux  qui  doivent  y être  faits.  Mon  intention  est 
de  concentrer  toute  la  défense  de  Damiette  au  village  de  Lesbé,  où  je 
désire  que,  dès  ce  moment,  vous  placiez  l'hôpital  et  les  divers  établisse- 
ments; bien  entendu  que  les  troupes  peuvent  rester  à Damiette  tant  que 
vous  y aurez  des  forces  imposantes;  mais  il  faut  que,  vingt-quatre  heures 
après  la  réception  de  l’ordre  à votre  division  de  rejoindre  l'armée,  tous 
les  établissements  puissent  se  trouver  à Lesbé,  avec  une  garnison  de 
a ou  3oo  hommes,  et  être  à l'abri  de  toute  attaque.  Il  faut  donc  tout 
disposer  pour  obtenir  ce  but. 

Le  canal  d’Alexandrie  est  en  pleine  navigation.  Notre  artillerie  et  les 
effets  de  l’armée  arrivent  tous  les  jours  au  Caire. 

Je  crois  vous  avoir  mandé  que  Mourad-Bey  a été  totalement  détruit 
par  le  général  Desaix,  qui  lui  a tué  ho o Mameluks  d élite  et  quatre  beys. 

Bonaparte. 

Dépôt  de  U guerre. 

3476. 

Al  GÉNÉRAL  VIAL, 

A MANSOCIUU. 

Quartier  général,  ou  Caire,  a&  vendémiaire  an  ru  (t5  oetoltre  1798). 

Je  suis  fâché,  Citoyen  Général,  qu’on  ait  pillé  le  village  de  Myt-el- 
Khaouly  : il  suffisait  de  lui  faire  rendre  les  armes.  J'ai  appris  avec  plaisir 
que  vous  leur  avez  enlevé  des  canons. 

Bonaparte. 

Collection  Napoléon. 
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3477. 

AU  GÉNÉRAL  MARMONT. 

Quartier  général . an  Caire,  ai  vendémiaire  an  vu  (i5  octobre  1798). 

Votre  lettre  du  19,  Citoyen  Général,  m’apprend  de  bonnes  nouvelles; 
elle  est  arrivée  à propos,  car  on  m’assurait  déjà  de  tous  cdtés  que  le 
canal1  n’était  plus  navigable. 

Mes  dernières  lettres  doivent  vous  avoir  apprisla  victoire  que  le  général 
Desaix  a remportée  sur  Mourad-Bey. 

Les  fortifications  de  Sàlbcyeh  avancent  au  point  que  je  regarde  5oo 
hommes  dans  ce  poste  comme  inexpugnables  contre  toutes  les  forces  des 
Turcs. 

Le  général  Andréossy  était  à cinq  ou  six  lieues  de  Peluse,  naviguant 
avec  fio  barques  portant  1,000  hommes. 

Bovaparte. 

Collection  Napoléon. 


3478. 

AU  GÉNÉRAL  FUGIÈRE, 

\ MFJIALLBT-EL-KKBTR. 

Quartier  général,  an  Caire,  vendémiaire  an  vu  (1 5 octobre  1798). 

Il  est  nécessaire,  Citoyen  Général , que  vous  portiez  le  plus  grand  res- 
pect au  village  de  Tant,  qui  est  un  objet  de  vénération  pour  les  maho- 
mélans.  Il  faut  surtout  éviter  de  faire  tout  ce  qui  pourrait  leur  donner 
lieu  de  se  plaindre  que  nous  ne  respectons  pas  leur  religion  et  leurs 
mœurs. 

Bosapartk. 

Collection  Napoléon. 


‘ D’Alexandrie  à El-KahmAnyeh. 
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3479. 

AU  GÉNÉRAL  MURAT. 


Quartier  général , au  Caire.  a&  vetuMmiaire  en  vu  (i5  octobre  1798  ). 

J’ai  reçu,  Citoyen  Général,  votre  lettre  de  l'embouchure  du  canal1.  Je 
vous  ai  déjà  fait  connaître  l’importance  que  j'attache  à ce  que  le  convoi 
arrive  à Sâlheyeb.  S’il  ne  peut  arriver  à Sâlheyeb,  qu’il  arrive  au  moins 
à Sân,  d’où  l’on  transportera  les  effets  par  terre.  Je  regarderai  comme 
un  service  important  que  vous  me  rendrez,  de  faire  parvenir  ce  convoi 
à Sâlheyeb,  ou  au  moins  à cinq  lieues.  Le  gémirai  Lagrange,  qui  est 
prévenu  de  son  arrivée,  fera  tout  ce  qui  est  nécessaire  pour  le  transport 
des  effets  à Sâlheyeb.  Employez  à obtenir  ce  but  toutes  les  forces  que 
vous  commandez. 

BoSiPARTB. 

CoÜMÜon  Njtjiotpori. 

3480. 

AU  CITOYEN  ESTÈVE. 


Quartier  général,  au  Caire,  «5  vendémiaire  an  vu  (16  octobre  179#). 

Article  l”.  À partir  du  i"  floréal  dernier,  les  membres  et  employés 
de  la  commission  des  sciences  et  arts  recevront  le  traitement  ci-après 
fixé,  savoir  : 

Par  mo». 


Ceux  de  1 " classe 

Ceux  de  a'  classe 

Ai  G 

1 3 sous 

A deniers. 

Ceux  de  3*  classe 

333 

Of) 

8 

Ceux  de  A'  classe 

00 

O 

Ceux  de  5*  classe 

00 

0 

Ceux  de  C>e  classe 

16G 

i3 

A 

Ceux  de  7'  classe 

1 a 5 

00 

0 

Ceux  de  8'  classe 

100 

00 

O 

Ceux  de  classe 

00 

0 

Ceux  de  1 0' classe 

5o 

00 

0 

1 De  Mouep. 

1 1 . 
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Aht.  2.  Les  interprètes  et  imprimeurs  engages  à Rome  seront  rangés 
dans  une  des  classes  ci-dessus. 

Ils  recevront  cependant,  pour  floréal  et  messidor,  savoir  : 


Don  Élias  Fatalla i 3a4  livres. 

Joseph  Mesabki,  proie i35 

Et  tous  les  autres 1 08 


Abt.  3.  Le  payeur  général  .de  l'armée  soldera  ces  différents  traite- 
ments d'après  un  état,  en  forme  de  revue,  qui  lui  sera  remis  tous  les 
mois. 

Cet  état  sera  nominatif  et  énoncera  la  classe  et  la  résidence  de  chacun 
des  membres  et  employés  de  la  commission  ; il  sera  certifié  du  général 
commandant  l’arme  du  génie,  et  arrêté  par  le  commissaire  ordonnateur 
en  chef. 

Abt.  4.  Le  payeur  général  fera  solder  par  ses  préposés  les  membres 
et  employés  de  la  commission  qui  ne  résideraient  pas  au  Caire, 

Art.  5.  Les  membres  et  employés  de  la  commission  des  sciences  et 
arts  seront  payés  du  traitement  accordé  à leur  classe  par  l'article  î", 
comme  les  officiers  de  l’armée,  à la  même  époque  et  pour  le  même  temps. 

Bovapartï. 

UépAt  de  la  guerre. 

3481. 

ORDRE. 

Quartier  général,  au  Caire,  i5  vendémiaire  an  vu  (16  octobre  1798). 

Autic.ik  1er.  Le  capitaine  et  quatre  matelots  du  bâtiment  grec  qui  a 
parlé  avec  les  Anglais  seront  envoyés  séparément  et  sous  bonne  escorte 
nu  Caire,  où  ils  seront  consignés  au  commandant  de  la  place. 

AaT.  2.  Le  général  commandant  à Alexandrie  et  le  commandaul  des 
armes  sont  chargés  de  l’exécution  du  présent  ordre. 

Bonapartb. 

Dcjk'iI  de  In  guerre 
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3482. 

AU  GÉNÉRAL  MANSCOURT, 

COMMANDANT  PAR  INTÉRIM  À ALEXANDRIE. 

Quartier  géoml , au  Caire,  a5  vendémiaire  an  vu  (16  octobre  1 798). 

Les  généraux  du  génie  et  d'artillerie  doivent  fournir  à ces  deux  armes 
les  dépenses  qui  leur  sont  nécessaires. 

Les  agents,  à Alexandrie,  des  transports,  des  subsistances,  des  hôpi- 
taux et  des  lazarets,  doivent  également  recevoir  de  l’argent  des  chefs  qui 
sont  au  Caire. 

Quant  à l'argent  pour  la  solde,  le  payeur  va  en  faire  passer  pour  sub- 
venir à la  solde  de  vendémiaire. 

J,a  décade  qui  a été  soldée  aux  troupes  de  la  garnison  d’Alexandrie  et 
les  quinze  jours  que  vous  avez  donnés  aux  officiers  doivent  être  comptés 
pour  le  courant.  Je  vous  prie  de  me  faire  passer  le  rapport  des  officiers 
supérieurs  qui  ont  dit  qu’il  se  murmurait  une  insurrection  dans  la  garni- 
son. Si  une  demi-brigade  sous  mes  ordres  se  soulevait,  je  casserais  le  corps 
et  ferais  fusiller  tous  les  officiers  qui  n’auraient  pas  maintenu  l’ordre.  Je 
veux  croire  qu'on  a calomnié  la  69"  en  vous  faisant  ce  rapport. 

BONAPARTE. 

Collection  Napoléon. 

3483. 

AU  GÉNÉRAL  MARMONT. 

Quartier  général,  au  Caire,  a 5 vendémiaire  an  vii  (i G octobre  1798). 

Je  reçois,  Citoyen  Général,  votre  lettre  du  □ 1 vendémiaire.  Les  états 
que  l’on  m’envoie  d'El-Rahmânyeh  ne  portent  pa9  qu'il  soit  encore  arrivé 
grand'chose  de  l’équipage  de  campagne.  Si  le  canal  n'a  pas  plus  d'acti- 
vité, depuis  le  a 1 jusqu'à  l'époque  où  il  cessera  d'être  navigable,  qu'il  n'en 
a eu  jusqu'à  ce  jour,  nous  nous  trouverons  fort  embarrassés.  Il  paraît 
qu'il  n’est  arrivé  que  trois  pièces  de  8 et  quatre  obusiers  de  G pouces. 

Bonaparte. 

Collection  Napoléon. 
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3484. 

AU  GÉNÉRAL  FUGIÈRE. 

Quartier  général,  au  Caire,  i5  vendémiaire  an  vu  (16  octobre  179b). 

J’ai  appris  avec  peine,  Citoyen  Général,  ce  qui  est  arrivé  à Tant: 
je  désire  que  i’ou  respecte  celte  ville,  et  je  regarderais  comme  le  plus 
grand  malheur  qui  pût  arriver,  de  voir  ravager  ce  lieu,  saint  aux  yeux 
de  tout  l’Orient.  J écris  aux  habitants  de  Tant1,  et  je  vais  faire  écrire 
par  le  divan  général  : je  désire  que  tout  se  termine  par  la  négociation. 

Quant  aux  Arabes , tâchez  de  les  faire  se  soumettre  et  qu'ils  vous  donnent 
des  otages;  écrivez-leur  à cet  eiïet,  et,  s'ils  ne  se  soumettent  pas,  tâchez 
de  leur  faire  le  plus  de  mal  que  vous  pourrez. 

Bo.vxpartü. 

Collection  Napoléon. 


3485. 

Al  GÉNÉRAL  BERTtllER. 

Quartier  général,  au  Caire,  *5  vendémiaire  au  vu  (16  octobre  1 79b  ). 

Vous  voudrez  bien  donner  l’ordre  au  général  Dumas  de  partir  sur-le- 
champ  avec  les  1 5*  et  ao'  régiments  de  dragons,  pour  faire  une  patrouille 
d’ici  à El-Khânqah,  et  enlever  les  chameaux  et  autres  convois  d'une  tribu 
d'Arabes  qui  a paru,  il  y a une  heure,  près  d El-Mataryeh. 

11  protégera  également  l’arrivée  d'un  convoi  qu'on  attend  de  Belbeys; 
il  passera  la  nuit  avec  sa  cavalerie  à El-Mataryeh  ou  à El-Merg;  il  cherchera 
à tomber  sur  les  Arabes  et  restera  toute  la  journée  de  demain;  il  me 
rendra  compte  de  ce  qu’il  aura  vu,  cl  je  lui  enverrai  des  ordres. 

Vous  commanderez  a 5 hommes  du  y'  de  hussards  ou  du  18'  de  dra- 
gons, pour  escorter  un  convoi  qui  partira  à la  pointe  du  jour  pour  porter 
du  pain  â sa  troupe. 

I*ar  ordre  du  général  eu  chef. 

Dépàt  de  U guerre. 


* Cetle  lettre  n‘a  pas  éié  retrouvée. 
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3486.  ' 

ARRÊTÉ. 


Quartier  gantai,  au  Caire.  «5  vendémiaire  an  vu  (t6  octobre  1 79V). 


Bonaparte,  général  en  chef,  voulant  deTerminer  le  mode  d’exécution 
de  l'article  A de  l’arrêté  du  ag  fructidor1  dernier,  en  ce  qui  concerne 
l’enregistrement  des  maisons,  ordonne  : 

Article  1".  Le  droit  d'enregistrement  des  maisons,  okels,  bains, 
boutiques,  cafés,  moulins,  etc.  au  Caire,  à Boulâq  et  au  Vieux-Caire, 
est  fixé  ainsi  qu’il  suit  : 

l"  CUASIL  >*  CLASél.  J*  CUML  A*  CLASH. 


uUri. 


i°  Okels 18 

s*  Bains i5 

3°  Moulins  à huile 8 

4°  Moulins  pour  sésame 3 

5°  Moulins  à grains a 

6”  Places  et  cours a 

1°  Boutiques a 

8°  Cafés a 


g”  Fours  à chaux  et  à plâtre ....  a 
io°  Maisuns  et  appartements. . . 8 


t»Uri. 

9 

10 


4 


& 

5 


i/a 


U 3 


lalin. 


1 


Art.  2.  Ce  droit  sera  payé  par  moitié,  en  deux  termes  : le  premier, 
dans  le  courant  de  brumaire,  et  le  deuxième,  dans  le  courant  de  mes- 
sidor. 

Art.  3.  L’administrateur  des  finances  nommera  six  architectes  du  pays, 
dont  quatre  pour  le  Caire,  un  pour  Boulâq  et  un  pour  le  Vieux-Caire,  qui 
seront  chargés  de  classer  les  maisons  d’après  leur  valeur  et  conformé- 
ment à la  division  établie  dans  l’article  précédent. 

Art.  4.  Ils  parcourront,  â cet  effet,  toutes  les  rues,  escortés  de  deux 


' 3o  fructidor  an  vi,  pi&c«  n*  33-jo. 
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soldats  français  et  de  deux  soldats  lurcs,  et,  d'après  l'inspection  de  l'ex- 
térieur de  chaque  maison  ou  autre  édifice,  ils  les  marqueront  du  numéro 
de  la  classe  dans  laquelle  ils  jugeront  qu'ils  doivent  être  rangés. 

Art.  5.  Les  architectes  doivent  avoir  terminé  leur  opération  dans  les 
huit  jours  de  leur  nomination. 

Art.  6.  Le  recouvrement  du  droit  d'enregistrement  sera  fait  par  des 
écrivains  copies  entre  lesquels  seront  partagés  les  divers  quartiers  du  Caire: 
chacun  d'eux  se  fera  accompagner  du  chef  de  la  rue  et  sera  escorté  de 
deux  soldats  turcs  et  de  deux  soldats  français. 

Art.  7.  Les  écrivains  coptes  commenceront  leur  perception  en  même 
temps  que  les  architectes  commenceront  leurs  visites. 

Art.  8.  Ils  remettront  à chaque  propriétaire  une  quittance  imprimée 
de  la  somme  qu’ils  auront  perçue,  et  qui  servira  en  même  temps  de  titre 
de  propriété;  ils  devront  garder  un  double  de  cette  quittance,  après  l'avoir 
remplie  des  noms  du  propriétaire,  de  la  nature  de  la  propriété,  du  nu- 
méro quelle  portera,  de  la  rue  et  du  quartier  où  elle  sera  située,  et  de  la 
somme  payée. 

Art.  9.  L'administration  de  l'enregistrement  fera  imprimer  un  nombre 
de  quittances  suffisant,  d’après  le  modèle  qui  lui  sera  envoyé  par  l’admi- 
nistrateur général  des  finances;  elle  les  signera  cl  en  remettra  à chaque 
écrivain  la  quantité  qui  lui  sera  nécessaire  d'après  l'arrondissement  dont 
il  sera  chargé. 

Art.  10.  Chaque  jour,  les  percepteurs  devront  verser  dans  la  caisse 
de  l'enregistrement  les  sommes  qu’ils  auront  recouvrées,  et  en  retireront 
un  reçu.  Il  leur  est  défendu  de  retenir  aucune  somme  par  devers  eux. 

Art.  11.  Ils  remettront  aussi,  tous  les  jours,  ù l'administration,  les 
doubles  des  quittances  qu'ils  auront  délivrées. 

Art.  1 2.  L'administration  fera  successivement  enregistrer  toutes  ces 
quittances  sur  un  registre  ouvert  exprès. 

Art.  1 3.  S’il  est  porté  des  plaintes  pour  cause  de  surtaxes,  l’adminis- 
tration de  l’enregistrement  enverra  les  architectes  vériGer  si  elles  sont 
fondées;  dans  ce  cas,  ils  examineront  l'intérieur  des  maisons,  et,  d’après 
leur  rapport,  l'administration  statuera. 
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Art.  1 4.  Elle  en  agira  de  même  dans  le  cas  où  on  lui  dénoncerait  des 
maisons  ou  édifices  qui  n'auraient  pas  été  assez  imposés. 

Abt.  15.  Les  écrivains  copies  devront  avoir  terminé  le  recouvrement 
dans  deux  mois  à dater  du  jour  où  ils  l'auront  commencé. 

Abt.  1 6.  Les  maisons  et  fondations  affectées  aux  mosquées  et  aux 
œuvres  pies  sont  assujetties,  comme  les  autres,  aux  dispositions  du  présent 
arrête  ; les  mosquées  seules  en  sont  exemptes. 

Art.  17.  Le  droit  d’enregistrement  établi  par  l’article  i"  sera  perçu 
dans  les  villes  d’Alexandrie,  Rosette,  Foueli  et  Damiette;  mais  la  quotité 
en  est  réduite  à moitié  pour  ces  villes:  en  conséquence,  toute  autre  con- 
tribution cessera  d’avoir  son  effet,  et  ce  qui  aurait  été  perçu  de  ces 
contributions  sera  déduit  dans  le  payement  du  présent  droit  d’enre- 
gistrement. 

Art.  18.  Le  présent  arrêté  servira  de  règle  pour  en  déterminer  la 
proportion  et  en  faire  le  recouvrement. 

Bonaparte. 

Comm.  par  M“*  de  la  Moriniére, 


3487. 

ARRÊTÉ. 

Quartier  général,  au  Caire,  «5  vendémiaire  an  vu  (16  octobre  1798  ). 

Bonaparte,  général  en  chef,  voulant  déterminer  le  mode  d'exécution 
de  l’article  4 de  l’arrêté  du  a 9 fructidor1  dernier,  en  ce  qui  concerne 
l’enregistrement  des  terres  de  l’Egypte,  ordonne  : 

Article  1".  Le  droit  d'enregistrement  sera  établi  d’après  le  produit 
annuel  des  terres  multiplié  par  vingt. 

Art.  2.  Le  myry  seul  ne  sera  pas  compté  dans  ce  produit;  mais  toutes 
les  autres  contributions  quelconques,  et  sous  quelque  dénomination 
quelles  existent,  entreront  dans  le  calcul  du  capital  des  terres. 


1 3o  fructidor  an  ti  , pièce  n*  33*io. 
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Art.  3.  Aucuns  biens,  même  ceux  affectés  aux  mosquées  et  aux 
œuvres  pies,  ne  seront  exempts  du  droit  d’enregistrement. 

Bonaparte. 

Conim.  par  M**  de  la  Marinière. 

3488. 

Ail  DIRECTOIRE  EXÉCUTIF. 

Quartier  généra],  au  Caire,  *6  vendémiaire  an  vil  (17  octobre  1798). 

Citoyens  Directeurs,  je  vous  fais  passer  le  détail  de  quelques  com- 
bats qui  ont  eu  lieu  à différentes  époques  et  en  différents  lieux  contre 
les  Mameluks,  diverses  tribus  d’Arabes  et  quelques  villages  révoltés. 

COMBAT  DE  GIIAMUEYN. 

Le  général  de  brigade  Fugière,  avec  un  bataillon  de  la  t8'  demi- 
brigade,  est  arrivé  à Menouf,  dans  le  Delta,  le  a 8 thermidor,  pour  se 
rendre  i\  Mehallet-el-Kebyr,  capitale  de  la  province  de  Gharbyeh.  Le  vil- 
lage de  Ghamreyn  lui  refusa  le  passage.  Après  une  heure  de  combat,  il 
repoussa  les  ennemis  dans  le  village,  les  investit,  les  força,  en  tua  aoo 
et  s’empara  du  village.  11  perdit  trois  hommes  et  eut  quelques  blessés.  Le 
citoyen  Chesnet,  sous-lieutenant  à la  18',  s’est  distingué. 

COMBAT  DE  GEMTLEH. 

Le  général  Dugua  envoya,  le  «"complémentaire,  le  général  Dumas, 
avec  un  bataillon  de  la  75*,  reconnaître  le  canal  d’Achmoun  et  soumettre 
les  villages  qui  refusaient  obéissance.  Arrivé  au  village  de  Gemyleb,  un 
parti  d’Arabes,  réuni  aux  fellahs  ou  habitants,  attaqua  nos  troupes.  Les 
dispositions  furent  bientôt  faites  cl  les  ennemis  repoussés.  Le  chef  de 
bataillon  du  génie  Cazals  s’est  spécialement  distingué. 

COMBAT  DE  MYT-GHAMAH. 

Les  Arabes  de  Derne  occupaient  le  village  de  Dondevt;  environnés  de 
tous  côtés  par  l’inondation,  ils  se  croyaient  inexpugnables  et  infestaient 
le  Nil  par  leurs  pirateries  et  leurs  brigandages.  Les  généraux  de  brigade 
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Murat  et  Lanusse  eurent  ordre  d'y  marcher,  et  arrivèrent  ie  7 vendé- 
miaire. Les  Arabes  furent  dispersés  après  une  légère  fusillade.  Nos  troupes 
les  suivirent  pendant  cinq  lieues,  ayant  de  l’eau  jusqu’à  la  ceinture. 

Leurs  troupeaux , chameaux  et  effets  sont  tombés  en  notre  pouvoir. 
Plus  de  a 00  de  ces  misérables  ont  été  tués  ou  noyés.  Le  citoyen  Nether- 
wood,  adjoint  à l’état-major,  s’est  distingué  dans  ce  combat. 

Les  Arabes  sont  à l’Egypte  ce  que  les  Barbets  sont  au  comté  de  Nice, 
avec  cette  grande  différence,  qu’au  lieu  de  vivre  dans  les  montagnes  ils 
sont  tous  à cheval  et  vivent  au  milieu  des  déserls.  Ils  pillent  également 
les  Turcs,  les  Egyptiens  et  les  Européens.  Leur  férocité  est  égale  à la  vie 
misérable  qu'ils  mènent,  exposés  des  jours  entiers,  dans  des  sables  brû- 
lants, à l’ardeur  du  soleil , sans  eau  pour  s'abreuver.  Ils  sont  sans  pitié  et 
sans  foi.  C’est  le  spectacle  de  l’homme  sauvage  le  plus  hideux  qu’il  soit 
possible  de  se  figurer. 

Le  général  Desaix  est  parti  du  Caire  le  8 fructidor,  pour  se  rendre 
dans  la  haute  Égypte  avec  une  flottille  de  deux  demi-galères  et  six  avisos. 
Il  a remonté  le  Nil  et  est  arrivé  à Beny-Soueyf  le  1 U fructidor.  11  mit  pied 
à terre  et  se  porta  par  une  marche  forcée  à Bchnesé,  sur  le  canal  de 
Joseph.  Mourad-Bey  évacua  à son  approche.  Le  général  Desaix  prit  qua- 
torze barques  chargées  de  bagages,  de  tentes,  et  quatre  pièces  de  canon. 

(1  rejoignit  le  Nil  le  a t fructidor,  et  arriva  à Syout  le  39  fructidor,  se 
trouvant  alors  à plus  de  cent  lieues  du  Caire,  poussant  devant  lui  la  flot- 
tille des  beys,  qui  se  réfugia  du  côté  de  la  cataracte. 

Le  5"  jour  complémentaire , il  retourna  à l’embouchure  du  canal  de 
Joseph.  Après  une  navigation  difficile  et  pénible,  il  arriva  le  ta  vendé- 
miaire à Behncsé. 

Les  ti  et  1 5 , il  y eut  diverses  escarmouches  qui  préludèrent  à la 
journée  de  Sédiman. 

BATAILLE  DE  SÉDIMAN1. 

Le  1 6,  à la  pointe  du  jour,  la  division  du  général  Desaix  se  mit  en 
marche  et  se  trouva  bientôt  en  présence  de  l’armée  de  Mourad-Bey,  forte 
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de  5 à 6,ooo  chevaux,  la  plus  grande  partie  arabes,  et  un  corps  d'in- 
fanterie qui  gardait  les  retranchements  de  Sédiman,  où  il  avait  quatre 
pièces  de  canon. 

Le  général  Desaix  forma  sa  division,  toute  composée  d’infanterie,  en 
bataillon  carré,  qu'il  fit  éclairer  par  deux  petits  carrés  de  aoo  hommes 
chacun. 

Les  Mameluks,  après  avoir  longtemps  hésité,  se  décidèrent  et  char- 
gèrent avec  d’horribles  cris  et  la  plus  grande  valeur  le  petit  peloton  de 
droite  que  commandait  le  capitaine  de  la  a t',  Valette.  Dans  le  même 
temps  ils  chargèrent  la  queue  du  carré  de  la  division,  où  était  la  88', 
bonne  cl  intrépide  demi-brigade. 

Les  ennemis  furent  reçus  partout  avec  le  même  sang-froid.  Les  chas- 
seurs de  la  ai'  ne  tirèrent  qu’à  dix  pas  et  croisèrent  leurs  baïonnettes. 

Les  braves  de  cette  intrépide  cavalerie  vinrent  mourir  dans  le  rang, 
après  avoir  jeté  masses  et  haches  d'armes,  fusils,  pistolets,  à la  tète  de 
nos  gens.  Quelques-uns,  ayant  eu  leurs  chevaux  tués,  se  glissèrent,  le 
ventre  contre  terre,  pour  passer  sous  les  baïonnettes  et  couper  les  jambes 
de  nos  soldats:  tout  fut  inutile;  ils  durent  fuir.  Nos  troupes  s'avancèrent 
sur  Sédiman  malgré  quatre  pièces  de  canon,  dont  le  feu  était  d'autant 
plus  dangereux  que  notre  ordre  était  profond.  Mais  le  pas  de  charge  fut 
comme  l'éclair,  et  les  retranchements,  les  canons  et  les  bagages  nous 
restèrent. 

Mourad-Bey  a eu  trois  beys  tués,  deux  blessés  et  4oo  hommes  d'élite 
sur  le  champ  de  bataille.  Notre  perte  se  monte  à 36  hommes  tués  et 
90  blessés. 

Ici,  comme  à la  bataille  des  Pyramides,  les  soldats  ont  fait  un  butin 
considérable.  Pas  un  Mameluk  sur  lequel  on  n’ait  trouvé  4 ou  5 00  louis. 

Le  citoyen  Conroux,  chef  de  la  61',  a été  blessé;  les  citoyens  Rapp. 
aide  de  camp  du  général  Desaix , Valette  et  Sacrost,  capitaines  de  la  2 1', 
Sauneville,  de  la  61',  Jérôme,  sergent  de  la  88',  se  sonl  particulière- 
ment distingués. 

Le  général  Friant  a soutenu,  dans  cette  journée,  la  réputation  qu’il 
avait  acquise  en  Italie  et  en  Allemagne. 
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Je  vous  demande  le  grade  de  général  de  brigade  pour  le  citoyen 
Hobin,  chef  de  la  si*  demi-brigade.  J’ai  avancé  les  différents  officiers  et 
soldats  qui  se  sont  distingués;  je  vous  en  enverrai  l’état  par  la  première 
occasion. 

Bonaparte. 

DépAt  de  la  guerre. 


3489. 

AU  GÉNÉRAL  BERTH1ER. 

Quartier  général , au  Caire,  96  vendémiaire  an  vu  (1 7 octobre  1798). 

Vous  mettrez  h l’ordre  que  les  citoyens  Girard,  caporal  de  la  ai*. 
Petitjean,  Châtelain,  Claude,  Tissot,  Claude  Des  Acoules  et  Julien  Mar- 
chand, chasseurs  de  la  a 1%  ont  montré  beaucoup  de  valeur  à la  bataille 
de  Sédiman;  extrait  de  l'ordre  sera  envoyé  à leurs  communes. 

Boxai1  mite 

DépAt  de  la  guerre. 


3490. 

AU  GÉNÉRAL  REYNIER, 

À BCLBB1S, 

Quartier  général , au  Caire,  «6  vendémiaire  an  vu  (17  octobre  1 798  ). 

J’ai  appris  avec  peine,  Citoyen  Général,  la  mort  de  votre  interprète; 
on  va  vous  en  chercher  un,  que  l’on  vous  enverra  sur-le-champ. 

Les  Arabes  de  Thor  n’étant  point  encore  venus,  je  diffère  mon  voyage 
de  Suez.  J’en  envoie  prendre  possession  par  une  compagnie  de  Turcs  qui 
feront  une  provision  d’eau;  après  quoi  nous  pourrons  y faire  une  tour- 
née. Ainsi  rien  ne  doit  vous  empêcher  de  faire  votre  reconnaissance  sur 
Peluse. 

Le  général  Andréossy  a dû  partir  le  s 3 de  Mataryeh.  Je  compte  qu’il 
doit  être  aujourd'hui  à Peluse.  Celle  reconnaissance  est  très-nécessaire. 

Bonaparte. 

Dépôt  de  la  guerre. 
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3491. 

AU  GÉNÉRAL  MARMONT. 

Quartier  généra),  au  Caire,  «6  vendémiaire  an  vu  (17  octobre  179J5). 

L’intrigant  Abdallah,  intendant  de  Mourad-Iiey,  est  passé,  il  y a trois 
jours,  à El-Choa’rah,  avec  3o  Arabes;  on  croit  qu’il  se  rend  dans  les 
environs  d’Alexandrie:  je  désirerais  que  vous  pussiez  le  faire  prendre;  je 
donnerais  bien  1 ,000  écus  de  sa  personne;  ce  n'est  pas  qu’elle  les  vaille, 
mais  ce  serait  pour  l’exemple;  c’est  le  même  qui  était  à bord  de  l’amiral 
anglais.  Si  l’on  pouvait  parier  à des  Arabes,  ces  gens-là  feraient  beau- 
coup de  choses  pour  1,000  sequins. 

Bonaparte. 

Collection  Napoléon. 

3492. 

AUX  COMMISSAIRES*  PRÈS  LE  DIVAN  GÉNÉRAL. 

Quartier  général , au  Caire.  97  vendémiaire  an  *11  (18  octobre  1798). 

J’ai  reçu  la  réponse  que  m’a  faite  le  divan  aux  différentes  questions 
que  je  lui  avais  proposées1.  Remerciez  le  divan  du  zèle  qu’il  a mis  dans 
ce  travail. 

Dites  au  divan  qu'il  serait  bon  de  faire  un  règlement  pour  déterminer, 
d’une  manière  invariable,  les  droits  que  les  cadis  et  leurs  subalternes 
doivent  retirer  des  procès.  Priez-le  de  nommer  une  commission  pour 
proposer  ce  règlement. 

Faites-lui  connaître  que  je  désirerais  qu’il  fît  une  adresse  aux  habitants 
du  pays,  pour  leur  faire  sentir  combien  il  est  essentiel  qu’ils  ne  prêtent 
pas  l'oreille  à des  propos  vagues  et  semés  à dessein  par  leurs  ennemis 
sur  l’arrivée  des  Mameluks  : cela  ne  sert  qu’à  irriter  les  Français  et  à 
causer  la  ruine  des  villages.  Qu’il  leur  conseille  de  fermer  l'oreille  à ces 
bruits  perfides  et  sans  fondement;  qu’ils  prêtent  obéissance,  vivent  en 
bonne  harmonie  avec  les  Français,  et  réunissent  tous  leurs  efforts  aux 
' Monge  et  Berthnllel.  1 Pièce  n°  34a3. 
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leurs  pour  réprimer  les  Arabes  voleurs  et  les  empêcher  de  dévaster  les 
campagnes  et  de  vexer  les  malheureux  fellahs;  on  ne  peut  se  promettre 
cet  heureux  résultat  que  de  la  bonne  harmonie  avec  les  Français.  Qu'il 
leur  dise  aussi  que  nous  sommes  des  gens  justes;  que  nous  n’avons  en 
vue  que  le  bien  du  pays  et  d’y  mettre  en  vigueur  le  règne  de  la  justice. 

Les  deux  secrétaires  peuvent  se  charger  de  rédiger  cette  adresse  et 
l'envoyer  demain  à l'assemblée;  si  elle  est  adoptée,  les  membres  du 
divan  pourront  retourner  à leurs  affaires. 

Faites-lui  connaître  que  j’ai  adopté  la  plupart  des  demandes  qu’il  m a 
faites  dans  ses  réponses  à mes  questions. 

Bonaparte. 

Collection  Napoléon . 

3493. 

Ail  GÉNÉRAL  DOMMARTIN. 

Quartier  général,  au  Caire,  97  vendémiaire  an  vu  ( 1 H orlolira  1798). 

Je  désirerais,  Citoyen  Général,  que  vous  nommassiez  le  citoyen  d’An- 
thouard  directeur  de  l’artillerie  à Damiette.  Ce  poste  si  intéressant  a 
besoin  d’un  oflicier  de  distinction.  Indépendamment  de  l'armement  des 
différentes  batteries,  il  faut  qu'il  établisse  un  atelier  de  cartouches  et 
qu'il  ail  do  quoi  fournir  à l'armement  de  la  flottille  du  lac  Menzaleh. 

Faites  choisir  à Gyzeh  huit  à dix  petites  pièces  de  canon  d'un  calibre  infé- 
rieur à 3,etmettez-les  à la  disposition  du  commandant  d’armes  à Bouilli), 
avec  les  boulets  du  calibre  que  vous  aurez;  nous  en  avons  le  plus  grand 
besoin  pour  armer  les  bateaux  pour  le  lac  Menzaleh. 

Bonapabtb. 

DépAl  de  la  guerre. 

3494. 

AU  GÉNÉRAL  DUGUA, 

À DAMIETTE. 

Quartier  général,  au  Caire,  17  vendémiaire  ou  vu  (18  uclohn.*  l 798). 

Le  général  Murat  me  mande.  Citoyen  Général,  qu'il  part  pour  Da- 
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miette  avec  un  convoi  de  riz,  de  biscuit,  de  pièces  de  canon  et  de  muni- 
tions de  guerre,  destiné  pour  Sâlheyeh.  Procurez-lui  toutes  les  facilités 
qui  sont  en  votre  pouvoir  pour  le  faire  arriver  à Sân. 

Les  canges  le  Moindre  et  la  Marseillaise  partent  ce  soir  pour  Damiette  : 
faites  votre  possible  pour  les  faire  passer  promptement  dans  le  lac  Men- 
zaleh,  pour  rejoindre  le  général  Andréossy. 

Faites  tout  ce  que  vous  pourrez  pour  vous  mettre  en  communication 
directe  avec  Sâlheyeh  et  y envoyer  le  plus  de  riz  qu’il  vous  sera  possible. 

Je  vais  envoyer  un  capitaine  de  frégate  1 pour  commander  toute  la 
marine  du  lac  Menzaleh. 

Bonaparte. 

D-’pAt  «le  U guwre. 


3195. 

AU  GÉNÉRAL  DESAIX. 

Quartier  général,  au  Caire,  «7  vtadéoiiaire  an  vu  {18  octobre  1798). 

J'ai  lu,  Citoyen  Général,  votre  lettre  et  le  détail  de  l'affaire  brillante 
que  vous  avez  eue,  avec  le  plus  grand  intérêt.  J'attends  à chaque  mo- 
ment de  vos  nouvelles  pour  connaître  le  parti  définitif  que  les  Mame- 
luks ont  pris. 

J'ai  envoyé  le  général  Zajonchek  pour  organiser  la  province  de  Beny- 
Soueyf.  Organisez  le  Fayoum  et  la  province  de  Minyeh.  J’ai  envoyé  au 
général  Zajonchek  à peu  près  aoo  hommes  de  cavalerie  à pied;  pro- 
curez-nous  des  chevaux. 

Vous  devez  avoir  reçu  des  souliers. 

Si  vous  jugez  à propos,  envoyez  la  88*  ou  la  6t'  au  Caire,  où  elle  se 
reposera.  Je  suppose  que  les  Mameluks  se  sont  tellement  éloignés  que 
vous  n'avez  plus  rien  à craindre  d’eux. 

Envoyez  ici,  le  plus  tôt  possible,  le  chebec  le  Cerf. 

Le  moment  de  la  baisse  des  eaux  approche,  et  vous  pourrez  difficile- 
ment vous  passer  de  cavalerie. 


* Skndolel. 
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Le  gênerai  Dommartin  va  vous  envoyer  deux  pièces  de  8,  un  obusier, 
une  forge  de  campagne  et  une  prolonge,  avec  des  harnais  et  des  charre- 
tiers. Procurez-vous  des  mulets  ou  des  juments.  A mesure  que  vous  pourrez 
vous  procurer  dix  chevaux  de  cavalerie,  faites-les  embarquer  et  envoyez- 
les  à Boulàq,  où  est  le  dépôt  général. 

Le  général  Andréossy,  avec  une  trentaine  de  barques,  s’est  emparé  du 
lac  Menzaleh,  après  quelques  petits  événements  contre  les  Arabes  et  quel- 
ques Mameluks  d’Ibrahim-Bey.  Il  est  dans  ce  moment-ci  à Peluse. 

Le  canal  d’El-Rahmânveh  à Alexandrie,  qui  sera  encore  navigable 
pendant  quelques  jours,  nous  a amené  presque  toute  notre  artillerie  et 
nos  bagages.  Nous  sommes  ici  dans  des  projets  de  fortifications. 

lbrahim-Bey  est  toujours  à Gaza.  La  Porte  a chassé  son  grand  vizir. 

Aucune  espèce  de  nouvelles  de  France. 

Bonaparte. 

Collection  Napoléon. 

3696. 

AU  GÉNÉRAL  BERTHIER. 

Quartier  général , au  Caire,  *8  vendémiaire  an  vu  (19  octobre  1798). 

Vous  trouverez  ci-joint,  Citoyen  Général,  une  lettre  du  général  Fu- 
gière.  Vous  en  donnerez  communication  au  général  Lanusse,  avec  ordre 
de  marcher  aux  endroits  où  se  trouvent  les  Arabes  de  Sonbât  et  de  les 
détruire.  Le  général  Lanusse  aura  le  commandement,  non-seulement  des 
troupes  de  la  province  de  Menouf,  mais  encore  de  celles  qui  sont  aux 
ordres  du  général  Fugière.  11  enverra  des  ordres  au  général  Fugière 
pour  qu  il  marche  de  son  côté,  de  manière  à se  trouver  au  même  instant 
devant  ces  villages. 

Vous  direz  au  général  Lanusse  que  mon  intention  est  qu’il  poursuive 
les  Arabes  de  Sonbôt  jusqu’à  ce  qu’ils  aient  donné  huit  ou  dix  otages  des 
principaux  d’entre  eux  et  une  partie  de  leurs  armes.  11  doit  cependant 
commencer,  avant  de  négocier,  par  chercher  à les  surprendre  et  par  leur 
faire  tout  le  mal  qu’il  pourra. 

Bonaparte. 

Dépôt  de  U guerre. 

v.  1 3 
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3497. 

AU  GÉNÉRAL  LANUSSE, 
à u&xoïr. 


Quartier  général , au  Caire,  «8  vendémiaire  an  vu  (19  octobre  1798). 

Faites  toujours  passer  à Boulàq , Citoyen  Général , tous  les  chevaux  que 
vous  avez  : c’est  là  seulement  que  la  cavalerie  peut  s'équiper.  Lorsque 
les  eaux  seront  retirées  tout  à fait,  je  vous  enverrai  un  régiment  de  cava- 
lerie tout  entier,  et  dans  le  cas  de  faire  un  bon  service.  Les  ateliers  sont 
établis  à Boulâq,  et  il  y a moyen  d’y  rétablir  la  sellerie  et  l’armement, 
sans  quoi  la  cavalerie  n’est  rien. 

Bonaparte. 

Collection  Napoléon. 

3498. 

Ali  GÉNÉRAL  BERTHIER. 


Quartier  général,  au  Caire,  s8  vendémiaire  an  vil  (19  octobre  1798). 

Vous  voudrez  bien,  Citoyen  Général,  donner  l’ordre  à l’adjudant  géné- 
ral Leturcq  de  se  rendre  à El-Rahmânyeb,  pour  y prendre  le  commande- 
ment de  la  province  de  Bahyreh,  et  activer  l’arrivée  à Alexandrie  des  blés 
qui  ont  été  envoyés  de  Rosette  et  du  Caire,  et  l’arrivée  au  Caire  de  tous 
les  objets  d'artillerie  et  effets  de  l’armée.  Il  sera  provisoirement  sous  les 
ordres  du  général  de  brigade  Marmont,  qui  commande  dans  ce  moment 
à toutes  les  forces  qui  sont  sur  le  canal. 

Vons  donnerez  l’ordre  au  général  de  brigade  Destaing  de  se  rendre  à 
la  division  du  général  Desaix; 

Au  général  de  brigade  Robin,  de  se  rendre  au  Caire; 

Au  citoyen  Moreau,  chef  de  bataillon  de  la  y5*,  de  prendre  le  com- 
mandement du  3*  bataillon,  vacant  par  la  retraite  du  citoyen  Rarrère, 
et  vous  me  présenterez  les  états  de  service  de  trois  personnes  que  le  chef 
de  brigade  croit  les  plus  propres  à être  promues  au  grade  de  chef  de 
bataillon,  chargé  de  l'administration  de  la  demi-brigade. 

Je  vous  prie  de  me  présenter  les  états  de  service  de  tous  les  chefs  de 
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brigade  qui  sont  h la  suite  dans  les  demi-brigades  de  l'armée,  afin  de 
pouvoir  nommer  un  chef  de  brigade  â la  85*  demi-brigade. 

Bonaparte. 

D*'*pAt  de  la  guerre. 


3499. 

AU  GÉNÉRAL  DOMMART1N. 

Quartier  général,  au  Caire,  a8  vendémiaire  au  »ii  ( 1 9 octobre  1 798). 

Ayant  disposé  des  quatre  affûts  de  ma  djerme  pour  armer  les  bateaux 
qui  sont  sur  le  lac  Menzaleh,  je  vous  prie.  Citoyen  Général,  de  faire 
délivrer  quatre  affûts  au  commandant  des  armes  à Boulâq,  pour  le  réar- 
mement de  ma  djerme. 

Bonaparte. 

Dépit  de  la  guerre. 

3500. 

ORDRE. 

Quartier  général,  au  Caire,  s8  vendémiaire  an  «u  (19  octobre  1798). 

L’émir-badji  est  autorisé  à requérir  les  tentes,  outres,  sacs  et  biscuits 
des  Mameluks,  pour  l'usage  de  la  caravane.  11  m’enverra  tous  les  cinq 
jours  l'état  de  ce  qu'aura  procuré  cette  réquisition. 

Bonaparte. 

Collection  Napoléon. 


350  t. 

AU  CAPITAINE  DE  FRÉGATE  BARRÉ, 

à ALFAANDRIE. 

Quartier  gênerai,  au  Caire,  «9  vendémiaire  an  *11  {*0  octobre  1798). 

J'ai  reçu.  Citoyen,  le  travail  sur  les  passes  d'Alexaudrie  que  vous 
m'avez  envoyé.  Vous  avez  dû,  depuis,  vous  confirmer  davantage  dans  les 
sondes  que  vous  aviez  faites.  Je  vous  prie  de  me  répondre  à la  question 
suivante  : 
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Si  un  bâtiment  de  71!  se  présente  devant  ie  port  d’Alexandrie,  vous 
chargez-vous  de  l’y  faire  entrer? 

Bonaparte. 

Collection  Napoléon. 

3502. 

AU  GÉNÉRAL  CAFFARELU. 

Quartier  gémirai , au  Caire,  *9  vendémiaire  an  ni  (*o  octobre  1 798). 

Pour  communiquer,  Citoyen  Général,  d'Alexandrie  à El-Rahmânyeb,  il 
faudrait,  toutes  les  cinq  lieues,  avoir  une  bonne  redoute  capable  d'élre 
défendue  par  5o  hommes  et  d’en  contenir  jusqu’à  aoo.  On  choisirait 
l’emplacement  de  manière  quelle  pût  protéger  les  travailleurs  du  canal 
et  que  chacune  eût  dans  son  enceinte  un  bon  puits. 

line  simple  muraille  de  trois  ou  quatre  toises  de  haut,  avec  deux  bonnes 
plates-formes  pour  deux  pièces  de  canon,  un  bangar  pour  servir  de 
corps  de  garde,  et  un  petit  hangar  ou  bâtiment  pour  servir  de  magasin, 
c’est,  je  crois,  tout  ce  qu’il  faudrait. 

Ce  travail  est  absolument  préliminaire  à celui  du  canal:  il  faudrait 
que  vous  donnassiez  vos  ordres  pour  que  l'on  commençât  à y travailler 
de  suite  ; que  l’officier  du  génie  d'El-Rahmânyeh  ou  d’Alexandrie  choisisse, 
de  concert  avec  le  général  Marmont,  tous  les  emplacements;  je  m’en 
rapporte  à tout  ce  qu’ils  feront.  Ajoutez-y  seulement  que,  si  on  peut  en 
construire  une  de  manière  à battre  le  lac  Ma’dyeb  et  contenir  les  pécheurs, 
il  n’y  aura  plus  qu’à  déterminer  le  nombre  de  pouces  d’eau  que  devront 
tirer  les  barques  armées  que  l’on  devra  tenir  sur  ce  lac. 

J'attache  toujours  une  grande  importance  à la  redoute  d'El-Rnhinànyeh. 
Donnez  seulement  une  telle  modification  à son  tracé  ou  à son  profil 
qu’une  soixantaine  d’hommes  s’y  trouvent  à l’abri. 

Bonaparte. 

Dvpàt  de  U guerre. 
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3503. 

AU  CITOYEN  LE  ROY. 

Quartier  general , au  Caire,  99  vendémiaire  an  vu  (ao  octobre  1798). 

Je  vous  prie,  Citoyen  Ordonnateur,  de  me  faire  un  rapport  sur  le 
vaisseau  le  Dubois,  la  frégate  la  Carrère,  et  celle  des  corvettes  la  Man- 
loue  et  la  Leoben  qui  est  en  meilleur  état.  Que  vous  faudrait- il  pour 
armer  cette  a' division?  Il  n'y  a que  les  canons  qui  peuvent  vous  manquer, 
car,  pour  le  reste,  nous  devrions  pouvoir  en  venir  à bout.  Auriez-vous 
des  feuilles  de  cuivre  pour  doubler  la  Carrère  et  la  corvette?  Quels  sont 
les  canons  qui  vous  manqueraient  pour  cet  armement? 

Bonaparte. 

Collection  Napoléon. 

3501 

AU  CITOYEN  DIM  A NOIR, 

À ALEXANDRIE. 

Quartier  général , au  Caire,  99  vendémiaire  an  vu  (90  octobre  1798). 

Il  arrive  souvent  à Derne  et  à Benghazy  des  bâtiments  de  Provence. 
Je  désirerais  que  vous  fissiez  partir  une  felouque,  avec  un  officier  intelli- 
gent, pour  Derne  et  Benghazy,  qui  porterait  le  paquet  ci-joint  pour  le 
bey  de  Tripoli  *. 

Il  s'aboucherait  avec  les  commandants  des  différents  bâtiments  qu’il  y 
trouverait,  et  nous  rapporterait  les  nouvelles  d'Europe  qu’il  aurait  apprises. 

Bonaparte. 

Collection  Napoléon. 

3505. 

AU  CITOYEN  CROIZIER, 

CHEF  D'ESCADRON,  AIDE  DE  CAMP  DU  cfoÉRAL  EN  CHEF. 

Quartier  général,  au  Caire,  99  vendémiaire  an  vu  (90  octobre  1798}. 

Vous  voudrez  bien  partir  ce  soir  par  la  diligence,  pour  vous  rendre  à 


De  Barbarie. 
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Alexandrie.  Vous  débarquerez  à El-Rahmânyeh.  Vous  m’enverrez  d’EI- 
Rahmânyeh  l’état  de  l'artillerie  qui  s’y  trouve  et  de  celle  qui  y a passé, 
l’état  de  situation  des  transports,  et  la  note  du  blé  qui  s'y  trouve  et  qui 
y a passé. 

De  là  vous  suivrez  le  canal  jusqu’au  quartier  général  du  général  Mar- 
mont.  Vous  me  ferez  connaître  la  quantité  d'eau  qui  est  dans  le  canal 
et  le  nombre  de  jours  qu'il  sera  encore  navigable. 

Vous  resterez  sept  à huit  jours  à Alexandrie,  et  vous  y verrez  dans  le 
plus  grand  détail  toutes  les  batteries,  l'armement  de  tous  les  forts,  la  situa- 
tion de  chacun  des  bâtiments  de  guerre. 

Vous  visiterez  tous  les  postes  où  la  garnison  monte  la  garde,  et  vous 
prendrez  la  note  des  hommes. 

Vous  visiterez  également  les  casernes  où  les  troupes  sont  casernées. 

Vous  aurez  soin  surtout  de  bien  voir  si  le  fort  que  l’on  construit  à la 
batterie  des  Bains  domine  le  terrain  du  cùté  du  Marabout  de  manière 
que  l’ennemi  ne  puisse  s’établir  à 7 ou  800  toises. 

Vous  vous  rendrez  compte  de  l'état  dans  lequel  se  trouve  le  fort  du 
Marabout. 

Vous  reviendrez  ensuite  par  Aboukir  et  Rosette. 

Voyez  tout  dans  le  plus  grand  détail,  et  prenez  des  notes,  afin  que 
vous  puissiez  répondre  à toutes  les  questions  que  je  pourrai  vous  faire. 
Vous  verrez  surtout  l’état  dans  lequel  se  trouvent  les  magasins  d'appro- 
visionnement de  siège. 

Bonaparte. 

Collection  Napoléon. 

3506. 

AU  GÉNÉRAL  MENOU, 

k ROSETTE. 

Quartier  général,  au  Caire,  99  vendémiaire  an  tii  (90  octobre  1798). 

L’état-major  vous  enverra  l’ordre.  Citoyen  Général,  de  prendre  le  com- 
mandement des  provinces  de  Babyreh  et  d’Alexandrie.  Cela  contrariera  le 
désir  que  vous  avez  de  revenir  au  Caire;  mais  le  bien  de  l’armée,  à laquelle 
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vous  avez  déjà  rendu  des  services  si  essentiels,  exige  encore,  pour  quelque 
temps,  votre  présence  dans  le  nord. 

Bonaparte. 

Dépôt  de  la  guerre. 


3507. 

AU  GÉNÉRAL  BERTHIER. 

Quartier  général . au  Caïn*,  59  vendémiaire  an  vu  (ao  octobre  1796). 

La  ville  d’Alexandrie  et  la  province  de  Baliyreh  feront  partie  du  com- 
mandement du  général  Menou,  qui  transportera  son  quartier  général, 
selon  les  circonstances,  à Rosette,  à Alexandrie,  à El-Rahmànyeh.  Le 
général  commandant  la  province  de  Bahyreh  et  d’Alexandrie  correspon- 
dra directement  avec  lui. 

Boxa  parte. 

Dépôt  de  la  guerre. 


3508. 

AU  GÉNÉRAL  MENOU. 

Quartier  générai , au  Caire,  39  vendémiaire  an  vu  (ao  octobre  1798). 

Un  de  vos  premiers  soins.  Citoyen  Général,  doit  être  de  faire  faire  un 
croquis  de  la  route  d’Alexandrie  à El-Rahmànyeh,  et  un  autre  de  celle 
d'Alexandrie  à Rosette,  et  de  déterminer  laquelle  des  deux  nous  devons 
conserver. 

Bonaparte. 

Dépôt  «le  la  guerre.  9 


3509. 

CONSEIL  D’ADMINISTRATION. 


Quartier  général,  au  Caire,  19  vendémiaire  an  vu  (ao  octobre  1 798). 

L'intendant  général  a apporté  les  lettres  pour  les  recouvrements  à faire 
dans  les  provinces  de  Charqyeh,  Bahyreh  et  Atfyeh.  La  continuation  est 
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remise  h demain,  et  cependant  il  a donné  le  détail  des  sommes  deman- 
dées dans  chaque  province,  savoir  : 


PROVINCES. 

MVHÏ  D’ÉTÉ. 

MYRY  D'HIVER. 

TOTAL 

pataqw*1.  niM. 

^Uqos. 

89,600 

patigurt, 

i oo,o64 

5oo 

8,3oo 

84,35»  00 

9S.591 

I99.9V8 

7-3g  00 
ig4,9&8  00 

198,9!»  00 
5,56»  »8 

34,6oo 

19.800 

30.100 

1 3.800 

43.100 
98,700 

i8,34» 

98,750 

méd. 

54 

00 

00 

00 

oo 

00 

*8 

oo 

oo 

oo 

00 


Total  général.. 


771,667  8a 


Dans  trois  jours,  l'intendant  général  remettra  l'état  des  demandes  à 
faire  à Minyeh  et  au  Fayoum. 

Les  étals  détaillés  par  village  des  sommes  ci-dessus  ont  été  envoyés 
en  français  aux  agents,  les  1 3 , i \ et  i5  brumaire,  pour  en  donner 
copie  aux  généraux  commandants  ; ceux  de  Charqyeh  et  de  Gharbyeh  ont 
été  adressés  directement  aux  généraux  commandants. 


SURPLUS  DES  PROVINCES. 

Minyeh 1 0,000  pataquès. 

Fayoum . i6,3oo 

Manfaloutyeh 6,000 

Premier  total 3a,3oo 

Deuxième  total  des  provinces  cnlessus  771,657  8a  médins. 

Total  général  des  quatorze  provinces.  8o3,q57  8a 

1 La  pataque  valait  go  médias,  le  média , 3 centimes  1/9, 
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L'intendant  général  présentera  le  travail  général  de  ce  qui  est  à exiger 
de  Gyzeh,  après-demain,  avec  toutes  les  formalités  d'usage. 

Ce  travail  contiendra  ce  que  les  villages  doivent  pour  le  myry,  le  feddân , 
les  droits  extraordinaires,  ainsi  que  ceux  exigés  des  villages  qui  apparte- 
naient aux  Mameluks,  aux  femmes  des  Mameluks,  etc. 

L'intendant  général  fera  prévenir  les  propriétaires  des  différents  villages 
que,  s’ils  ne  se  dépêchent  d'avoir  l’impôt,  ils  perdront  leurs  propriétés. 

Les  demandes  aux  villages  contiendront  la  totalité  de  ce  qu’ils  doivent 
payer  en  dilférents  termes;  mais  ils  ne  devront  acquitter  tout  de  suite  que 
le  tiers  de  la  totalité,  y compris  ce  qui  a déjà  été  demandé. 


Collection  Napoléon. 


3510. 

ORDRE. 


Quartier  général , an  Caire,  a y vendémiaire  ail  îii  (ao  octobre  *798). 


Le  nommé  Dimian,  premier  écrivain  de  Solyman-Aga,  est  condamné 
à une  contribution  de  1 5,ooo  pataquès  pour  n'avoir  pas  déclaré  le  dépôt 
fait  entre  les  mains  de  Kassem-Aga  par  ledit  Solyman,  et  dont  il  avait 
des  preuves. 

Bonaparte. 

Collection  Napoléon. 

3511. 

Aü  GÉNÉRAL  DOMMART1N. 


Quartier  général,  au  Caire,  ag  vendémiaire  an  vu  (eu  octobre  1798  ). 

Le  général  Reynier  me  presse.  Citoyen  Général,  de  lui  envoyer  des 
munitions  d’infanterie,  des  munitions  pour  scs  pièces  de  3,  sa  pièce  de  8 
et  son  obusier.  Voyez  si  vous  pouvez  faire  partir  tout  cela  demain.  Comme 
le  convoi  qui  est  parti  par  eau  a dô  passer  par  Damiette,  pour  de  là  se 
rendre  à Sân,  faites  partir  pour  Sdlheveh  les  deux  pièces  que  vous  aviez 
fait  préparer  pour  Suez;  que  les  chameaux  reviennent,  et  préparez-nous 
deux  autres  pièces  pour  Suez. 

Bonaparte. 

Dépit  de  la  guerre. 
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3512. 

AU  GÉNÉRAL  CAFFARELLI. 

Quartier  général,  au  Caire,  ag  vendémiaire  an  vu  (ao  octobre  1798). 

En  attendant,  Citoypn  Général,  que  les  chaussées  que  nous  voulons 
établir  soient  faites,  il  est  absolument  nécessaire  d’ouvrir  une  communi- 
cation entre  la  place  Ezbekyuh , Boulâq  et  El-Qobbeb , ou  la  mosquée  de 
Dâher-Beybars,  de  manière  que  l’artillerie  y circule  sans  difficulté.  Je  dési- 
rerais que  cette  communication  fût  faite  dans  quatre  ou  cinq  jours.  S’il 
est  nécessaire  de  jeter  quelques  masures  par  terre,  il  faudra  le  faire. 

Bonapartiî. 

Dépôt  do  U guerre. 


3513. 

AU  GÉNÉRAL  CAFFARELLI. 


Quartier  général,  au  Caire,  99  vendémiaire  an  tu  (ao  octobre  1798 ). 

Je  désirerais,  Citoyen  Général,  savoir  où  en  sont  les  ateliers1  du  citoven 
Conté,  et  quand  nous  aurons  un  moulin. 

Bokaparte. 

Dépôt  de  la  guerre. 


3514. 

AU  GÉNÉRAL  BERTH1ER. 

Quartier  général , au  Caire,  19  vendémiaire  an  111  (10  octobre  1798). 

Vous  trouverez,  Citoyen  Général,  ci-joint,  une  lettre  du  général  Bel- 
liard,  qui  vous  mettra  au  fait  d'une  discussion  qui  existe  à Gvzcb. 

Je  vous  prie  de  remédier  sur-le-champ  aux  inconvénients  qu’entraîne 
cette  discussion,  puisque  cela  regarde  les  objets  les  plus  importants  de 
l’armée,  et  que  cela  peut  nuire  à la  formation  de  l’équipage  de  campagne 
dont  nous  avons  un  besoin  si  urgent. 


1 Destinés  aux  arts  mécaniques. 
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Le  directeur  du  parc  ne  dépend  que  du  général  d'artillerie,  et  cepen- 
dant le  citoyen  Songis  a eu  tort  de  ne  pas  donner  au  général  comman- 
dant la  place  l’état  de  situation  du  personnel  attaché  au  parc.  Le  général 
Belliard  a eu  tort  de  meltre  le  directeur  du  parc  aux  arrêts  pour  un  objet 
de  cette  nature;  il  devait  en  porter  plainte  à l’état-major  ou  au  général 
d’artillerie.  De  tout  temps,  le  directeur  du  parc  de  l’armée  a été  indé- 
pendant des  généraux  de  division  dans  l’arrondissement  desquels  il  se 
trouve,  et  le  général  d'artillerie  est  toujours  censé  présent  au  parc. 

Les  règlements , qui  sont  les  résultats  de  l’expérience,  ont  fait,  et  avec 
raison,  du  parc  général  de  l’armée,  une  organisation  indépendante  et 
séparée  de  tout  le  reste  de  l’armée. 

Bonaparte. 

Dépôt  d<*  la  guerre. 

3515. 

ORDRE. 

Quartier  général , bu  Caire,  19  vendémiaire  an  vu  (90  octobre  1796). 

Article  1".  11  sera  payé  tous  les  ans,  par  le  général  du  génie,  1 1 ,000 
médins  à l’intendant  du  puits  de  Joseph,  pour  faire  aller  les  eaux  de 
ce  puits.  Il  payera  depuis  le  1"  fructidor. 

Art.  2.  Le  puits  de  Joseph  sera  sous  l’inspection  immédiate  du  général 
du  génie,  et  il  devra  être  considéré  comme  faisant  partie  des  eaux  du 
château. 

Bonaparte. 

Dépôt  de  1a  guerre. 

3516. 

ARRÊTÉ. 

Quartier  généra),  au  Caire,  «9  vendémiaire  on  vu  ( 90  octobre  1 798). 

Article  1".  Il  y aura  au  Caire  un  divan  composé  de  vingt-cinq  mem- 
bres, savoir  : neuf  de  la  ville  du  Caire,  un  député  de  chacune  des  seize 
provinces,  deux  secrétaires  interprètes,  deux  huissiers,  dix  bâtonniers. 

Il  sera  composé,  le  tiers  en  cheiks-el-beled,  le  tiers  en  négociants,  le 
tiers  en  hommes  de  loi.  11  s’assemblera  toutes  les  fois  qu’il  sera  convoqué 

|4. 
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par  le  general  en  chef.  Il  choisira  aussi  neuf  personnes  pour  composer 
le  divan  permanent,  qui  sera  tenu  de  résider  toujours  dans  la  capitale 
où  il  sera  employé'. 

Art.  2.  Le  général  en  chef  se  réserve  spécialement  la  nomination  des 
membres  qui  doivent  composer  ce  divau. 

Art.  3.  11  y aura,  dans  chaque  province,  un  divan  composé  de  neuf 
membres,  qui  seront  nommés  par  une  assemblée  de  tous  les  cheiks-el- 
heled  de  la  province  et  par  les  principaux  chérifs  ou  imams,  et  par  les 
principaux  négociants  ou  fabricants.  Les  chérifs  ou  imams,  les  négociants, 
les  fabricants  qui  doivent  composer  l'assemblée,  seront  désignés  par  le 
général  commandant  la  province. 

Art.  U.  Les  assemblées  provinciales  pour  la  nomination  du  divan 
auront  lieu  le  tû  brumaire  pour  les  provinces  d’Alexandrie,  Rosette, 
Damiette,  Gyzeh  et  Mansourah,  et  le  1"  frimaire  pour  toutes  les  autres 
proviuces.  Elles  seront  convoquées  par  le  général  commandant  la  province 
et  le  divan  actuel. 

Art.  5.  L’assemblée  une  fois  organisée,  on  y procédera,  au  scrutin, 
à la  nomination  du  divan.  Elle  présentera  une  liste  de  dix-huit  membres, 
sur  laquelle  le  général  commandant  la  province  en  choisira  neuf,  qui 
seront  proclamés  membres  du  divan. 

Art.  6.  La  première  opération  du  divan  sera  de  se  nommer  un  prési- 
dent, un  secrétaire,  deux  secrétaires  interprètes,  deux  huissiers  et  dix 
bâtonniers.  Le  président  et  le  secrétaire  devront  être  pris  dans  son  sein. 
Les  secrétaires  interprètes  et  les  huissiers  seront  pris  hors  de  son  sein. 

Le  procès-verbal  de  la  nomination  et  de  l’installation  du  divan  sera 
envoyé  au  divan  du  Caire. 

Art.  7.  Le  divan  du  Caire  est  supérieur  à tous  les  autres  divans, 
comme  ceux-ci  le  sont  à tous  les  cheiks-el-beled,  cadis,  e (Tendis,  etc. 

Art.  8.  Les  membres  du  divan  du  Caire  auront  8o  talari  par  mois; 
le  président,  i 5o;  les  secrétaires  interprètes,  9 5 talari  par  mois;  les  deux 
huissiers,  60  médins  par  jour;  les  dix  bâtonniers,  i5  médias;  les  mem- 

1 Paragraphe  ajouté  de  la  main  du  général  Bonaparte. 


Digitized  by  Google 


CORRESPONDANCE  DE  NAPOLÉON  I”.— AN  VII  (1798).  109 

bres  des  autres  divans  auront  100  médius  par  jour  ; les  secrétaires  inter- 
prètes, 80  médius  par  jour;  les  huissiers,  ho  médius,  et  les  bâtouniers, 
1 5 médins. 

Bonaparte. 

Collection  Napoléon. 

3517. 

AU  GÉNÉRAL  REYNIER, 

À BELBETS. 

Quartier  générai,  au  Caire,  99  vendémiaire  an  vil  (to  octobre  1798). 

Vous  pouvez  garder,  Citoyen  Général,  le  temps  que  vous  jugerez  néces- 
saire, l’oflieier  de  la  légion  maltaise.  La  mesure  que  j'ai  prise  est  géné- 
rale. La  troupe  ne  peut  voir  qu'avec  peine  des  officiers  maltais  près  des 
généraux. 

Bonaparte. 

Collection  Napoléon. 

3518. 

AU  CITOYEN  DUROC, 

AIDE  DE  CAMP  DC  GÉNÉRAL  EN  CHEF. 

Quartier  général,  au  Caire,  99  vendémiaire  an  tii  (10  octobre  1798). 

Vous  voudrez  bien,  Citoyen,  partir  aujourd'hui  pour  vous  rendre  auprès 
du  général  Desaix.  Vous  lui  porterez  la  lettre  ci-jointe,  par  laquelle  je  lui 
ordonne  d'attaquer  Mourad-Bey  partout  où  il  serait,  afin  qu’avant  que 
l’inondation  finisse  Mourad-Bev  soit  obligé  de  prendre  un  parti.  Vous 
resterez  à la  division  du  général  Desaix  le  temps  nécessaire  pour  con- 
naître la  situation  où  elle  se  trouve,  et  pouvoir  me  dire,  à votre  retour,  si 
la  division  est  fatiguée  et  si  le  général  Desaix  désire  que  je  la  fasse  rem- 
placer par  une  autre  pour  achever  la  course  dans  la  haute  Égypte,  ou  si 
la  division  est  dans  le  cas  de  continuer  son  opération. 

Vous  verrez  le  général  Zajonchek  à El-Zàouyeh,  et  vous  lui  ferez  sentir 
combien  il  est  urgent  qu'il  accélère  la  levée  des  chevaux,  que  je  trouve  sin- 
gulier qu'il  demande  toujours  des  troupes  lorsqu’il  a plus  de  a 00  hommes 
et  des  bâtiments  armés. 
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Vous  aurez  soin  de  prendre  des  notes  sur  les  routes  d’ici  au  Fayoum, 
a El-Làhoun. 

Bonaparte. 

Collection  Napoléon. 

3519. 

AL  DIRECTOIRE  EXÉCUTIF. 

Quartier  général,  au  Caire,  3»  vendémiaire  an  ru  (ai  octobre  1798). 

Mon  frère  est  parti,  il  y a plusieurs  jours;  il  s’est  embarqué  à Rosette 
sur  le  brick  la  Revanche.  Dans  le  cas  qu’il  n’arrive  pas,  je  vous  expédie 
un  de  mes  courriers  par  Alexandrie,  avec  le  duplicata  des  lettres  en 
chiffres  que  porte  mon  frère. 

Vous  trouverez  ci-joint  les  relations  des  différents  avantages  que  nous 
avons  remportés  sur  les  ennemis.  Voici  les  dernières  nouvelles  que  j’ai 
de  Syrie  : le  vizir  de  Constantinople  a été  chassé  et  remplacé  par  Jusuf- 
Pacha;  le  pacha  de  Damas  a été  nommé  séraskier,  c’est-à-dire  général 
en  chef. 

Nous  sommes  ici  dans  la  même  position;  l’armée  s’habille,  se  repose; 
les  équipages  d’artillerie  se  forment;  nos  fortifications  s’élèvent,  et  le 
pays  s'organise. 

Les  Anglais  ont  brûlé  quinze  bâtiments  napolitains  et  toscans  qui  re- 
tournaient chez  eux;  je  les  avais  fait  licencier  d’Alexandrie;  ils  ont  en- 
voyé les  équipages  à Alexandrie.  Je  vais  faire  un  corps  de  tous  les  mate- 
loLs  étrangers;  cela  augmentera  nos  forces  de  5 à 600  hommes. 

Je  vous  enverrai  incessamment  une  belle  carte  d'Alexandrie,  du  Caire 
et  d'Égypte,  que  je  fais  faire.  Tout  le  monde  travaille;  personne  ne  perd 
son  temps.  Le  Nil  n’a  jamais  été  si  beau  que  cette  année  depuis  cent  ans; 
il  couvre  toute  l’Egypte;  il  diminue  cependant.  Le  général  Andréossy  a 
soumis  le  lac  Mcnzaleh  et  est  sur  les  mines  de  Peluse.  L’armée  turque 
se  rassemble  à Damas;  elle  sera  de  60,000  hommes,  à ce  que  l’on  dit. 

Je  n'ai  aucune  nouvelle  de  France  depuis  le  1 8 messidor.  J’ai  fait  partir 
le  corsaire  la  Cisalpine  pour  Ancône  le  1 1 fructidor;  il  y a donc  cinquante- 
quatre  jours;  si  elle  n’a  pas  été  prise,  elle  devrait  être  de  retour.  J'ai  fait 
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partir  quatre  avisos  d'Alexandrie  à différentes  époques;  je  ne  sais  s'ils 
seront  arrivés. 

J’enverrai  à Corfou  ou  à Ancône  4oo  matelots  pour  compléter  les 
équipages  de  nos  trois  bâtiments  de  guerre.  Envoyez  de  l'argent  à An- 
cône, à Corfou,  à Malte.  Nous  aurions  besoin  ici  de  5 à Goo  charpentiers, 
forgerons,  menuisiers,  ébénistes,  maçons,  etc. 

Nos  lazarets  sont  en  pleine  activité.  Ordonnez  que  les  bâtiments  qui 
auront  patente  nette  ne  soient  pas  sujets  & la  quarantaine,  pas  plus  que 
ceux  du  reste  de  l'Europe  : car  nous  sommes  ici  fort  sévères,  et  les  pré- 
cautions sont  prises  de  tous  les  côtés. 

Bonaparte. 

Collection  Napoléon. 

3520. 

AU  GÉNÉRAL  BON. 

Quartier  général , au  Caire,  3©  vendémiaire  an  vu  (ai  octobre  1796). 

Ordre  au  général  Bon  d'envoyer  une  partie  de  sa  division  bivouaquer 
à la  place  du  château  et  une  autre  à la  place  Ezbckyeh; 

De  faire  faire  de  nombreuses  patrouilles  pour  protéger  les  hôpitaux  et 
la  manutention; 

D’ordonner  aux  commandants  de  sections  d'envoyer  des  rapports  pré- 
cis au  général  en  chef. 

Par  ordre  du  général  en  chef. 

Dépôt  de  la  guerre. 


3521. 

AU  COMMANDANT  DU  BATAILLON  DE  LA  22e  LÉGÈRE. 

Quartier  général , su  Caire,  3o  vendémiaire  an  ru  (ai  octobre  1798). 

Ordre  au  commandant  de  la  as*,  à El-Qobbeh,  de  venir  occuper  les 
hauteurs  entre  le  Caire  et  El-Qobbeh.  Le  mouvement  qui  a eu  lieu  ce 
matin  nécessite  le  rapprochement  des  troupes. 

Par  ordre  du  général  en  chef. 

Dépôt  de  la  guerre. 
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3522. 

AU  GÉNÉRAL  DESAIX. 

Quartier  général,  au  Caire,  So  vendémiaire  an  vit  (st  octobre  1798). 

L’on  m’assure  que  Mourad-Bey  esl  encore  à GarAh  '.  Je  désire.  Citoyen 
Général,  que  vous  marchiez  à lui,  ce  qui  peut  le  décider  à se  jeter  dans 
les  oasis.  S’il  y était  obligé,  il  serait  à peu  près  détruit;  les  Arabes  ne 
manqueraient  pas  de  l'abandonner,  ainsi  qu'une  partie  des  Mameluks; 
au  lieu  que,  s'il  parvient  à se  cantonner  sur  les  bords  du  désert  pendant 
quinze  à vingt  jours,  la  baisse  des  eaux  lui  permettra  de  se  porter  où  il 
voudra. 

Tâchez  de  lever  quelques  chevaux  dans  la  province  du  Fayoum  et  de 
Beny-Soueyf.  Notre  cavalerie  est  encore  bien  loin  d'être  montée. 

Bo.vaparte. 

DépAt  de  la  guerre. 

3523. 

AU  GÉNÉRAL  LANNES. 

Quartier  général,  au  Caire,  1**  brumaire  an  vu  («a  octobre  1798). 

Je  vous  préviens,  Citoven  Général,  que  je  viens  de  donner  l’ordre  au 
bataillon  que  vous  avez  placé  hier  sur  la  hauteur  de  l’Institut,  de  se  rendre 
au  quartier  général  pour  être  à la  disposition  du  général  Dommartin. 

Le  général  en  chef  vous  ordonne  de  prendre,  si  vous  le  pouvez,  du  pain 
pour  deux  jours,  et  de  partir,  avec  tout  ce  que  vous  aurez  de  disponible, 
pour  vous  porter  â la  pointe  du  jour  sur  les  hauteurs,  derrière  le  quartier 
général  du  général  en  cher,  hors  la  ville.  Vous  ferez  passer  une  pa- 
trouille de  a à 3oo  hommes  par  Boulàq,  qui,  après  avoir  traversé  cette 
ville  et  s’être  assurée  qu’il  n'y  a rien  de  nouveau,  vous  rejoindra  à votre 
position. 

Vous  mènerez  avec  vous  un  obusier  et  une  pièce  de  3.  Vous  laisserez 
le  reste  de  l'artillerie  avec  le  détachement  que  vous  laisserez  au  Vieux- 
Caire,  pour  sa  garde  ainsi  que  pour  celle  de  la  maison  d'Ibrahim-Bey. 

1 Meilynet  d-Ghara«j  uu  Garâb. 


Digitized  by  Google 


CORRESPONDANCE  DE  NAPOLÉON  1".—  AN  VII  (1708).  tlS 
Vous  donnerez  l’ordre  à l’une  des  trois  compagnies  que  vous  avez 
envoyées  à Gyzeh  de  repasser  le  Nil  pour  vous  rejoindre. 

Vous  donnerez  l’ordre  que  la  batterie  du  Meqyàs,  de  la  pointe  nord 
de  l'iie  de  Roudah,  et  celle  située  sur  la  prise  des  eaux,  soient  approvi- 
sionnées en  canonniers  et  en  munitions  de  guerre. 

Par  ordre  du  générai  en  chef. 

Dépôt  de  la  guerre. 


3524. 

AU  GÉNÉRAL  BON. 

Quartier  général,  au  Caire,  1“  brumaire  au  ni  («a  octobre  1798),  a heures. 

Le  général  en  chef  me  charge  de  vous  dire,  Citoyen  Général,  qu’il  est 
extrêmement  urgent  d'attaquer  le  quartier  insurgé;  faites  bombarder  la 
mosquée;  placez  lesobusiers  dans  l’endroit  le  plus  favorable  pour  pouvoir 
faire  le  plus  d'effet. 

Faites  passer  l'ordre  au  général  Dommartin  de  faire  la  même  chose 
et  de  s'emparer  de  la  porte  et  des  principales  maisons  qui  conduisent  à la 
mosquée.  Sous  la  protection  de  ce  feu,  vous  ferez  entrer  vos  bataillons. 
Vous  ordonnerez  au  général  Dommartin  de  faire  la  même  chose  au 
même  moment. 

Le  général  en  chef  ordonne  que  vous  fassiez  passer  au  (il  de  l’épée 
tous  ceux  que  l’on  rencontrera  dans  les  rues,  armés. 

Vous  ferez  publier  que  toutes  les  maisons  qui  jetteront  dans  les  rues 
des  pierres  seront  sur-le-champ  brûlées,  et  pardon  aux  autres. 

Exterminez  tout  ce  qui  sera  dans  la  mosquée  et  établissez  de  fortes 
patrouilles.  Pendant  la  nuit,  exigez  que  toutes  les  maisons  éclairent. 

Vous  ordonnerez  au  général  Dommartin  que,  pendant  la  nuit  et  de- 
main û la  pointe  du  jour,  il  y ait  sur  les  hauteurs  qu’il  occupe  des  forces 
imposantes. 

Comme  il  est  deux  heures,  il  n’y  a pas  un  instant  h perdre. 

Par  ordre  du  générai  en  chef. 


Dépôt  de  U guerre. 


tu 


CORRESPONDANCE  DE  NAPOLEON  I"  — AN  VII  (1798). 


3535. 

AU  GÉNÉRAL  DUMAS. 


Quartier  général,  au  Coin;,  a brumaire  an  vu  («3  octobre  1798). 

Ordre  au  général  Dumas  de  monter  à cheval  au  jour  et  de  faire  une 
patrouille  jusqu’à  El-Qobbeh,  avec  aoo  hommes  de  cavalerie;  il  prendra 
au  quartier  général  une  pièce  de  canon,  qu’il  fera  passer  par  Boulàq. 

Par  ordre  du  général  en  chef. 

Dépôt  de  la  gtterft. 

3526. 


AU  GÉNÉRAL  BON. 


Quartier  général,  au  foire,  9 brumaire  an  vu  (*3  octobre  1798). 

Ordre  au  général  Bon  de  faire  jeler  à terre,  pendant  la  nuit , la  grande 
mosquée,  en  brisant  quelques  colonnes,  si  cela  est  possible;  de  tenir  un 
fort  poste  dans  la  mosquée,  et  de  lui  faire  faire  des  patrouilles  dans  le 
quartier;  de  maintenir  libre  la  communication  : à cet  effet,  de  jeter  à 
terre  les  barrières,  portes,  etc.  qui  obstrueraient  les  rues.  Il  aura  soin 
surtout  de  maintenir  libre  sa  communication  avec  le  général  Veaux. 

Le  général  Bon  aura  soin  de  faire  parcourir  les  rues  du  Caire  et  de 
faire  faire,  par  tous  les  commandants  des  quartiers  et  principaux  de  la 
ville,  des  patrouilles  et  des  proclamations.  De  la  place  de  Caranuse1,  il 
fera  faire  des  patrouilles  sur  le  Vieux-Caire,  pour  dissiper  les  attroupe- 
ments que  les  paysans  pourraient  avoir  formés,  et  tenir  éloignés  les 
Arabes.  Il  tiendra  les  troupes  en  bonne  discipline  et  fera  conduire  tous 
les  prisonniers  au  château , où  on  les  mettra  au  cachot  jusqu'à  nouvel  ordre. 
Le  général  Bon  ne  fera  point  tirer,  même  contre  les  Arabes,  à moins 
qu'ils  ne  soient  en  nombre  extraordinaire  : les  habitanLs,  s’ils  entendaient 
le  canon,  auraient  peur,  et  les  villages  environnants  croiraient  que  tout 
est  encore  en  guerre  et  en  révolte. 

Par  ordre  du  général  en  chef. 

Dépôt  de  U guerre. 


1 Qaràmeydân. 
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3527. 

AU  GÉNÉRAL  BERTHIER. 


Quartier  général , au  Caire,  * brumaire  an  ni  (>3  octobre  1798). 

Vous  voudrez  bien,  Citoyen  Général,  donner  l'ordre  au  commandant 
de  la  place  de  faire  couper  le  cou  à tous  les  prisonniers  qui  ont  été  pris 
les  armes  à la  main.  Ils  seront  conduits  celte  nuit  au  bord  du  Nil,  entre 
Doulâq  et  le  Vieux-Caire;  leurs  cadavres  sans  tête  seront  jetés  dans  la 
rivière. 

Ronaparte. 

DepAt  4e  la  guerre. 

3528. 

AL  CITOYEN  LOUIS  BONAPARTE. 


Quartier  général , au  Cairr.  a brumaire  an  vu  (a3  octobre  1798). 

Vous  trouverez  ci-joint  l'ordre  pour  que  le  commandant  des  armes 
à Alexandrie  vous  fasse  partir  vingt-quatre  heures  après  votre  arrivée,  si 
le  temps  le  permet,  sur  un  bon  brick,  le  Vif  ou  f Indépendant . Vous  suivrez 
les  mêmes  instructions.  Cependant  les  citoyens  Perrée  et  Ganteaume 
m’assurent  que  la  Bevanche  est  un  très-bon  bâtiment. 

Il  est  nécessaire  que  vous  ayez  avec  vous  une  copie  des  instructions 
qu'avait  la  Bevanche,  afin  que  Dumanoir  les  donne  au  bâtiment  sur  lequel 
vous  devez  vous  embarquer. 

Vous  trouverez  ci-joint  plusieurs  exemplaires  de  la  dernière  relation 
imprimée. 

Nous  avons  été,  ces  deux  jours-ci,  occupés  à calmer  une  révolte  dans 
la  ville  du  Caire,  survenue  par  une  rixe  où  Dupuy,  passant  dans  une 
rue,  fut  tué.  J’ai  été  obligé  de  faire  tirer  des  bombes  et  des  obus  sur  un 
quartier  où  les  rebelles  s’étaient  barricadés.  Il  y a eu  un  millier  de  Turcs 
de  tués.  Sulkowski,  à la  (été  de  quelques  guides,  a été  tué  hier  matin. 
Aujourd’hui  tout  est  parfaitement  calme  et  le  bon  ordre  est  rétabli. 
Adieu,  bon  voyage,  bonne  santé. 

Bonaparte. 

Connu.  par  M.  le  prince  Ladislas  Curtoniki 

iS. 
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3529. 

AU  GÉNÉRAL  DESAIX. 

Quartier  giWral , au  Caire,  3 brumaire  an  fil  (*&  octobre  1798). 

Je  reçois.  Citoyen  Général,  voire  lettre  du  39  vendémiaire.  Votre  aide 
de  camp  vous  donnera  des  détails  de  ce  qui  est  arrivé  au  Caire;  la  tran- 
quillité se  trouve  actuellement  parfaitement  rétablie. 

Prenez  la  position  qui  vous  sera  la  plus  commode  pour  reposer  votre 
division  et  tenir  en  respect  le  Fayoum,  la  province  de  Beny-Soueyf,  et,  si 
vous  le  pouvez,  celle  de  Minyeb.  Tâchez  de  lever  des  chevaux  dans  les  trois 
provinces.  Procurez-vous  aussi  des  chevaux,  non-seulement  pour  pouvoir 
atteler  les  trois  pièces  d'artillerie  que  vous  avez,  mais  les  trois  autres  que 
l'on  est  prêt  à vous  envoyer.  Communiquez  le  plus  souvent  qu'il  vous 
sera  possible  avec  le  quartier  général.  Il  est  essentiel  que  votre  hépital 
se  trouve  dans  un  point  d’où  il  puisse  communiquer  facilement  avec  le 
Caire;  il  serait  bon  que  ce  fut  sur  le  Nil. 

Les  (rois  dépôts  de  votre  division  vont  vous  envoyer  tous  les  habits  et 
pantalons  qu'ils  ont  de  faits.  Ils  ont  reçu  de  quoi  confectionner  : 


La  61* 800  habits,  1,600  pantalons. 

La  88' Goo  1,900 

La  ai'. 900  1,800 


Faites-moi  envoyer  par  un  officier  du  génie  une  reconnaissance,  avec 
croquis,  du  Fayoum  et  de  toute  la  partie  que  vous  avez  parcourue. 

Toutes  les  fois  qu’il  y aura  au-dépôt  de  votre  division  5o  hommes  de 
disponibles,  on  vous  les  enverra. 

Donnez-moi,  le  plus  souvent  possible,  des  nouvelles  des  Mameluks. 

Bonaparte. 

CvHertion  Napoléon. 
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3530. 

AU  GÉNÉRAL  BERTH1ER. 


Quartier  général,  au  Caire,  5 brumaire  au  tu  (96  octobre  1798). 


Je  vous  prie,  Citoyen  Général , de  m’envoyer  l’état  des  individus  arrêtés 
hier  et  cette  nuit,  et  conduits  à la  citadelle,  avec  l'interrogatoire  suivant  : 
Pourquoi  ils  ont  été  arrêtés? 

Pourquoi  ils  pillaient  les  quartiers? 

Pourquoi  ils  ont  pris  les  armes  contre  les  Français? 

Qui  leur  avait  donné  des  fusils,  des  lances,  etc.? 

Leur  profession? 

La  rue  et  la  maison  qu’ils  habitent;  quel  quartier? 

Où  ils  ont  été  pendant  la  révolte? 

Bonmurtb. 


Dépôt  de  la  (pierre. 


3531. 

AU  GÉNÉRAL  BERTHIER. 

Quartier  général,  au  Caire,  5 brumaire  an  tu  ( 96  octobre  1 798). 

Vous  donnerez  l’ordre  au  citoyen  Barthélemy,  chef  de  bataillon  de  la 
garde  turque,  de  partir  demain  avec  sa  compagnie  de  janissaires  et 
quatre  compagnies  du  bataillon  de  la  a a",  qui  est  à El-Qobbeh.  11  par- 
courra les  dix  villages  les  plus  près  du  Caire;  il  verra  les  cheiks-el-bcled 
et  se  fera  remettre  la  copie  des  lettres  qui  leur  ont  été  écrites  dans  la 
nuit  de  l’insurrection,  par  lesquelles  on  les  engageait  à venir  au  Caire 
secourir  les  révoltés.  Il  prendra  tous  les  renseignements  qu’il  pourra  sur 
la  position  qu’occupent  les  Arabes,  sur  ce  qu’ils  font  et  sur  ce  qu’il  pour- 
rait y avoir  de  nouveau  soit  à Belbeys,  soit  à Suez.  Il  ira  jusqu’à  El- 
Kbinqah. 

Vous  le  ferez  accompagner  par  un  adjoint  de  l’état-major  et  5o  hommes 
de  cavalerie. 

Bonaparte. 

Dépôt  de  U gupnv. 
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3532. 

ORDRE. 

Quartier  (jinmtoI,  au  Caire,  S brumaire  an  vu  (»6  octobre  1798). 

Articlk  1".  Le  commandant  du  quartier  Ezbekyeh,  accompagné  de 
deux  notables  turcs  et  d'un  officier  commis  à cet  effet  par  le  général  du 
génie,  prendra  la  note  des  maisons  qu'il  est  nécessaire  d'abattre  pour 
établir  la  communication  du  quartier  général  à Boulâq,  et  du  quartier 
général  au  fort  Sulkowski,  de  manière  que  deux  voitures  d'artillerie  puis- 
sent y passer  de  front. 

Art.  2.  On  travaillera  dès  demain  avec  la  plus  grande  activité  à 
ladite  communication. 

Art.  3.  Le  commandant  de  la  section  remettra,  ce  soir,  au  citoyen 
Poussielgue  la  note  des  maisons  qu'on  doit  abattre  et  des  habitants  qui 
s’v  trouvent.  Il  sera  désigné  des  maisons  de  Mameluks  pour  indemniser 
les  particuliers  dont  on  abattra  les  maisons. 

Bokapârte. 

Connu,  par  M.  le  corn  le  CaJTarrlIi. 


3533. 

AI  GÉNÉRAL  CAFKARELL1. 

Quartier  fténérel.  au  Caire,  5 brumaire  an  vil  («6  octobre  1 798). 

Le  chemin  actuel  d'ici  à Boulâq  n’est  encombré  que  par  une  grande 
mosquée  ruinée.  Je  désirerais  que  vous  la  fissiez  abattre  et  en  transporter 
les  débris  sur  la  hauteur  où  doit  être  situé  le  fort  Camin,  Ce  sera  plus 
de  la  moitié  de  la  besogne  pour  la  construction  de  ce  fort. 

Les  débris  de  la  petite  mosquée  et  des  maisons  que  vous  ferez  abattre 
pour  la  nouvelle  communication  de  Boulâq  et  pour  la  communication  au 
fort  Sulkowski  pourraient  nous  servir  h faire  une  belle  rampe  pour 
joindre  la  chaussée  des  Coptes  & la  place,  de  manière  que  l'artillerie 
y passe  facilement.  On  pourrait  réserver  le  reste  des  débris  et  les 
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transporter  à l'endroit  où  l'on  doit  passer  le  canal,  pour  y construire  un 
pont. 

Boxaparte. 

Cornai.  par  M.  le  comLe  Caffiirelli. 

3534. 

AU  GÉNÉRAL  CAFFARELLI. 

Qaartier  général,  au  Caire,  5 brumaire  an  ni  (a6  octobre  1798)'. 

Il  faudrait  loger  convenablement  le  commandant  de  la  place  à la  cita- 
delle; y avoir  la  manutention  pour  le  journalier  de  la  garnison  du  Caire, 
soit  ia,ooo  rations;  des  logements  pour  deux  bataillons,  soit  1,900 
hommes;  pour  l’artillerie,  le  génie  de  la  citadelle;  le  directeur  du  génie 
et  celui  de  l'artillerie,  le  commissaire  des  guerres  de  la  place;  un  hôpital 
de  cent  lits;  tous  les  dépôts  de  l’armée. 

Si  l’on  était  embarrassé  pour  les  dépôts,  l’on  pourrait  mettre  ceux 
d’une  division  à Gyzeb.  Une  division  est  â Damiette,  restent  trois  dépôts 
à placer  dans  le  château. 

On  laisserait  l'hôpital  n°  1 dans  la  ville,  en  l’isolant  et  le  fortifiant. 

On  disposerait  la  mosquée,  du  côté  de  l’ile  de  Roudah,  pour  servir 
de  magasins  à l’habillement  et  aux  transports;  le  magasin  général  des 
subsistances  au  Meqyâs;  l'artillerie  à Gyzeh;  le  génie  à la  maison  des 
Pèlerins;  tous  les  magasins  des  hôpitaux  à la  maison  d’Ibrahim-Bey. 

A Gyzeh,  un  hôpital  de  cent  lits. 

Tous  les  Français  tenant  au  quartier  général,  à la  place  Ezbekyeh. 

Faire  du  quartier  de  l’Institut  un  quartier  français. 

Les  officiers  de  santé  et  employés  au  service  de  santé,  logés  aux  hôpi- 
taux. 

Et,  s'il  est  difficile  de  pouvoir  remplir  ces  buts  dans  les  lieux  désignés, 
discuter  ce  qu’il  vaut  mieux  garder  de  Boulâq  ou  du  Vieux-Caire,  et  ce 
qu'il  faudrait  faire  pour  y parvenir. 

Boiupahte. 

Coomu  p«r  M.  le  comte  CaQardli. 


Date  présumé 
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3535. 

AU  GÉNÉRAL  LANUSSE. 

Quartier  général,  au  Caire,  & brumaire  an  vu  (»fi  octobre  1 798). 

Je  vous  fais  mon  compliment,  Citoyen  Général,  sur  la  mort  d’Abou- 
Cha'yr;  c’est  une  véritable  victoire  de  nous  avoir  défaits  de  ce  brigand. 

Vous  devez  avoir  reçu  les  lettres  que  je  vous  ai  écrites  au  commence- 
ment et  & la  fin  de  la  révolte  du  Caire;  tout  est  depuis  deux  jours  dans 
l’ordre  ordinaire. 

Je  vous  presse  toujours  pour  des  chevaux.  Voici  les  eaux  qui  se  retirent 
de  tous  côtés,  et  une  grande  partie  de  notre  cavalerie  est  encore  à pied. 

Envoyez  à Gyzch  les  canons  et  les  fusils  de  rempart  que  vous  avez 
trouvés  dans  la  maison  d’Abou-Cha'yr. 

Bo.VAPARTE. 

Collection  Najjoldon. 


3536. 

AU  CITOYEN  POUSSIELGUE. 

Quartier  général,  au  Caire,  b brumaire  au  vu  (a6  octobre  1798). 

Il  est  nécessaire  que  vous  donniez  les  ordres  les  plus  stricts  pour  qu’on 
ne  marque  pas  les  maisons  du  peuple  ni  des  pauvres;  il  ne  faut  marquer 
que  celles  des  riches. 

Bonaparte. 

Gomm.  par  M*4  de  la  Marinière. 


3537. 

ORDRE  DU  JOUR. 

Quartier  general,  au  Caire,  5 brumaire  an  vu  (#6  octobre  1798). 

Le  général  en  chef  est  instruit  que , malgré  la  défense  qu'il  a faite  qu’au- 
cun Français  ne  donne  des  armes  à nettoyer  ou  à raccommoder  aux 
armuriers  turcs,  plusieurs  Français  ont  éludé  cet  ordre  : il  ordonne,  en 
conséquence,  aux  chefs  des  différents  corps  et  à tous  autres,  de  rendre 
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compte  à 1 état-major  général  des  armes  qui  auraient  pu  être  données 
aux  armuriers  du  pays  et  qui  n'auraient  pas  été  restituées,  afin  que 
l’aga  les  fasse  rendre  et  qu’il  ne  puisse  en  rester  aucune  entre  les  mains 
des  Turcs. 

Le  général  en  chef  témoigne,  par  la  voie  de  l’ordre  du  jour,  aux  com- 
mandants des  dépôts  des  g'  et  85*  demi-brigades,  son  mécontentement 
sur  l’état  de  dénûment  dans  lequel  ils  ont  laissé  partir,  avant-hier,  les 
hommes  disponibles  qui  allaient  rejoindre  la  division  du  général  Reynier. 

Le  général  en  chef  recommande  la  plus  grande  activité  dans  la  confec- 
tion des  objets  d’habillement;  les  effets  donnés  sont  faits  pour  vôtir  le 
soldat,  et  non  pour  rester  dans  les  magasins. 

Les  chefs  des  différents  corps  et  d’administrations,  les  chefs  des  dépôts 
dont  les  corps  ne  sont  pas  au  Caire,  rendront  compte  s’il  leur  manque 
quelques  hommes  depuis  le  jour  de  l’insurrection;  ils  enverront  leurs 
noms  au  quartier  général. 

Les  commandants  des  différentes  sections  rendront  également  compte 
à l’état-major  des  Turcs  qu’ils  sauraient  avoir  été  tués  dans  leur  arron- 
dissement. 

P*r  ordre  du  générel  en  chef. 

Ollwbon  Napoléon. 


3538. 

AL'  DIRECTOIRE  EXÉCUTIF. 

Quartier  général,  au  Caire,  6 brumaire  an  tii  (5*7  octobre  1798). 

Le  3o  vendémiaire,  à la  pointe  du  jour,  il  se  manifesta  quelques  rassem- 
blements dans  la  ville  du  Caire. 

A sept  heures  du  malin,  une  population  nombreuse  s’assembla  à la 
porte  du  cadi  Ibrahim-Ekhtem-Effendi,  homme  respectable  par  son 
caractère  et  ses  mœurs.  Une  députation  de  vingt  personnes  des  plus 
marquantes  se  rendit  chez  lui  et  l’obligea  à monter  à cheval,  pour 
tous  ensemble  se  rendre  chez  moi.  On  partait,  lorsqu'un  homme  de 
bon  sens  observa  au  cadi  que  le  rassemblement  était  trop  nombreux  et 
trop  mal  composé  pour  des  hommes  qui  ne  voulaient  que  présenter  une 
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pétition.  11  fui  frappé  de  l'observation,  descendit  de  cheval  et  rentra  chez 
lui.  La  populace,  mécontente,  tomba  sur  lui  et  sur  ses  gens  à coups  de 
pierres  et  de  hâtons,  et  ne  manqua  pas  cette  occasion  pour  piller  sa 
maison. 

Le  général  Dupuy,  commandant  la  place,  arriva  sur  ces  entrefaites; 
toutes  les  rues  étaient  obstruées. 

Un  chef  de  bataillon  turc,  attaché  à la  police,  qui  venait  deux  cents 
pas  derrière,  voyant  le  tumulte  et  l'impossibilité  de  le  faire  cesser  par  la 
douceur,  tira  un  coup  de  tromblon.  La  populace  devint  furieuse;  le  géné- 
ral Dupuy  la  chargea  avec  son  escorte,  culbuta  tout  ce  qui  était  devant 
lui,  s’ouvrit  un  passage.  11  reçut,  sous  l'aisselle,  un  coup  de  lance  qui 
lui  coupa  l'artère;  il  ne  vécut  que  huit  minutes. 

Le  général  Bon  prit  le  commandement.  Les  coups  de  canon  d'alarme 
furent  tirés,  la  fusillade  s’engagea  dans  toutes  les  rues;  la  populace  se  mit 
à piller  les  maisons  des  riches.  Sur  le  soir,  toute  la  ville  se  trouva  à peu 
près  tranquille,  hormis  le  quartier  de  la  grande  mosquée,  où  se  tenait  le 
conseil  des  révoltés,  qui  en  avaient  barricadé  les  avenues. 

A minuit,  le  général  Dommartin  se  rendit,  avec  quatre  bouches  à feu, 
sur  une  hauteur,  entre  la  citadelle  et  El-Qobbeh,  qui  domine  à cent  cin- 
quante toises  la  grande  mosquée.  Les  Arabes  et  les  paysans  marchaient 
pour  secourir  les  révoltés.  Le  général  Lannes  fil  attaquer  par  le  général 
Veaux  !i  à à,ooo  paysans,  qui  se  sauvèrent  plus  vite  qu'il  n'aurait  voulu. 
Beaucoup  se  noyèrent  dans  l’inondation. 

A huit  heures  du  matin,  j’envoyai  le  général  Dumas,  avec  de  la  cava- 
lerie. battre  la  plaine.  Il  chassa  les  Arabes  au  delà  d'El-Qobbeh. 

A deux  heures  après  midi,  tout  était  tranquille  hors  des  murs  de  la 
ville. 

Le  divan,  les  principaux  cheiks,  les  docteurs  de  la  loi  s’étant  pré- 
sentés aux  barricades  du  quartier  de  la  grande  mosquée,  les  révoltés  leur 
en  refusèrent  l’entrée;  on  les  accueillit  à coups  de  fusil. 

Je  leur  fis  répondre  à quatre  heures  par  les  batteries  de  mortiers  de 
la  citadelle  et  les  batteries  d’obusiers  du  générai  Dommartin.  En  moins 
de  vingt  minutes  de  bombardement,  les  barricades  furent  levées,  le  quar- 
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tier  évacué,  la  mosquée  entre  les  mains  de  nos  troupes,  et  la  tranquillité 
fut  parfaitement  rétablie. 

On  évalue  la  perte  des  révoltés  de  9,000  à a,5oo  hommes;  la  mitre  se 
monte  à 1 6 hommes  tués  en  combattant,  un  convoi  de  9 1 malades,  reve- 
nant de  l'armée,  égorgés  dans  une  rue,  et  à 90  hommes  de  différents 
corps  et  de  différents  états. 

L'armée  sent  vivement  la  perte  du  général  Dupuy,  que  le9  hasards  de 
la  guerre  avaient  respecté  dans  cent  occasions. 

Mon  aide  de  camp  Sulkowski,  allant,  à la  pointe  du  jour,  le  1”  bru- 
maire, reconnaître  les  mouvements  qui  se  manifestaient  hors  de  la  ville, 
a été,  à son  retour,  attaqué  par  toute  la  populace  d'un  faubourg;  son 
cheval  ayant  glissé,  il  a été  assommé.  Les  blessures  qu'il  avait  reçues  au 
combat  de  Sâlheyeh  n’étaient  pas  encore  cicatrisées.  C'était  un  officier  des 
plus  grandes  espérances. 

Bonaparte. 

Dépit  Je  U guenr. 


3539. 

AD  GÉNÉRAL  REYNIER, 

À BEI.BBVS. 

Quartier  général,  au  Caire,  6 brumaire  an  vu  (97  octobre  1798 ). 

J'ai  reçu,  Citoyen  Général,  votre  lettre  du  k brumaire,  avec  différents 
extraits  des  lettres  du  général  Lagrange. 

Vous  devez  avoir  reçu  un  convoi  avec  des  cartouches  et  quatre  pièces 
de  canon,  dont  deux  pour  votre  équipage  de  campagne,  deux  pour 
Sâlheyeh,  dans  le  cas  que  l'équipage  par  eau  tardât  à y arriver. 

La  tranquillité  est  parfaitement  rétablie  au  Caire.  Notre  perte,  au 
Caire,  se  monte  exactement  à H hommes  tués  dans  les  différents  combats, 
9&  hommes  malades  qui,  revenant  de  votre  division,  ont  été  assassinés 
en  route,  et  une  vingtaine  d’autres  personnes  de  différentes  administra- 
tions et  de  différents  corps  assassinées  isolément.  Les  révoltés  ont  perdu 
une  couple  de  milliers  d'hommes;  toutes  les  nuits,  nous  faisons  couper 
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une  trentaine  de  lèles,  et  beaucoup  des  chefs;  cela,  je  crois,  leur  servira 
d’une  bonne  leçon. 

Ibrahim-Bey  ne  tardera  pas,  je  crois,  à se  jeter  dans  le  désert.  Si 
quelques  Arabes  ont  été  le  rejoindre,  cela  a été  pour  lui  porter  du  bld  et 
autres  provisions.  11  parait  qu'il  y a,  à Gaza,  une  grande  disette.  Au  reste, 
si  nous  pouvions  être  prévenus  à temps,  il  n'écbapperait  que  difficilement. 

Pour  le  moment,  tenez-vous  concentré  a Sâlhcyeh  et  à Belbeys.  Pu- 
nissez les  différentes  tribus  arabes  qui  se  sont  révoltées  contre  vous. 
Tâchez  d'en  obtenir  des  chevaux  et  des  otages. 

Faites  activer  par  tous  les  moyens  possibles  les  travaux  de  Belbeys,  afin 
que  l'on  puisse  y confier,  d'ici  à quelques  jours,  quelques  piècesde  canon. 
Approvisionnez  SAlbeyeh  le  plus  qu'il  vous  sera  possible.  La  meilleure  ma- 
nière de  punir  les  villages  qui  se  sont  révoltés,  c’est  de  prendre  le  cheik- 
el-heled  et  de  lui  faire  couper  le  cou,  car  c'est  de  lui  que  tout  dépend. 

Le  général  Andréossy  est  reparti  de  Peluse  le  98.  Il  y a trouvé  de 
très-belles  colonnes  et  quelques  camées. 

Bonaparte. 

D**pAl  de  la  guerre. 

3540. 

AU  GÉNÉRAL  LANUSSE. 

Quartier  général,  an  Caire,  G liminaire  an  tu  («7  octobre  1796). 

La  diligence  de  Damiette  a été  attaquée.  Citoyen  Général,  et,  à ce  qu'il 
parait , égorgée  par  les  villages  de  Ramlch  et.  Benhâ-el-A'sel , de  la  province 
de  Qelyoub,  et  par  ceux  de  Data1  et  Mychrcf,  de  celle  de  Mcnouf. 

Tâchez  de  saisir  les  chefs  et  faites-leur  couper  le  cou.  On  assure  qu'il 
y avait  de  l’argent  venant  de  Damiette.  Faites  votre  possible  pour  vous 
faire  rendre  une  vingtaine  de  chevaux  qui  venaient  par  convoi  de  Me- 
hallet-el-Kebyr. 

Bonaparte. 

OHeclioo  Napotëon. 

1 Kl-Batanoun? 
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3541. 

AU  GÉNÉRAL  BERTHIER. 

Quartier  général , au  Caire,  6 brumaire  on  vii  ( 07  octobre  1798). 

Vous  donnerez  l'ordre  au  capitaine  Omar  de  se  porter  au  village  de 
El-Ekhsâs,  d’arrêter  le  cheik-el-beled,  et,  de  le  conduire  ici;  et,  en  cas 
qu’il  se  soit  sauvé,  d’arrêter  quatre  des  principaux  habitants;  ce  village  n 
tiré  sur  nos  barques;  il  est  vis-à-vis  la  pointe  du  Delta.  Vous  lui  ferez 
donner  assez  de  bateaux  pour  embarquer  100  hommes,  et  pour  deux 
jours  de  vivres. 

Bonaparte. 

Dépôt  de  U guerre. 

35*2. 

ORDRE. 

Quartier  général,  au  Caire,  6 brumaire  an  vu  ( >7  octobre  1796 ). 

Article  1".  Il  sera  formé  trois  compagnies  grecques,  de  100  hommes 
chacune  : une  au  Caire,  une  à Damiette,  une  à Rosette. 

Art.  2.  Ces  compagnies  seront  exclusivement  chargées  des  escortes 
des  diligences. 

Art.  3.  Les  généraux  commandant  au  Caire,  à Rosette  et  à Damiette, 
sont  chargés  de  la  formation  de  ces  compagnies.  Ils  nommeront  pour  les 
commander  des  hommes  connus  par  leur  attachement  pour  les  Français. 

Bonaparte. 

Dépôt  de  la  guerre. 

3543. 

AU  GÉNÉRAL  BERTHIER. 

Quartier  général , an  Caire , 0 brumaire  an  vu  ( 97  octobre  1 798  ). 

La  compagnie  grecque  qui  doit  être  formée  au  Caire,  en  vertu  de 
l’ordre  ci-dessus,  sera  confiée  au  capitaine  Nirolo  '.  qui  s'est  bien  montré 

1 Nieolo  Marco. 
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dans  cette  dernière  affaire.  Elle  sera  casernéc  à Boulêq.  Comme  elle  ne 
pourra  pas  être  fournie  pour  les  diligences  qui  partent  demain,  les  es- 
cortes desdites  diligences  seront  fournies  par  deux  détachements  de  la 
compagnie  des  janissaires,  mon  intention  étant  de  décharger  entièrement 
les  troupes  françaises  de  l'escorte  des  diligences  sur  le  Ml.  Ecrivez  éga- 
lement à Rosette  et  à Damiette  que,  jusqu'à  ce  que  les  compagnies  soient 
fournies,  les  généraux  fassent  escorter  les  diligences  par  des  détache- 
ments de  la  compagnie  des  janissaires  de  ces  deux  villes. 

Bonaparte. 

Dépôt  de  U guerre. 


3544. 

ORDRE  DU  JOUR. 

Quartier  général,  au  Caire,  6 brumaire  an  tu  (17  octobre  1796). 

Quelques  Français  ont  été  tués  le  jour  de  la  rébellion,  et  plusieurs  de 
ces  hommes  sont  au  nombre  de  ceux  qui  n'exécutent  pas  les  ordres  qui 
ont  été  donnés,  et  qui  ont  l'imprudence  de  s’écarter  de  leurs  quartiers, 
seuls  et  sans  armes.  C'est  aux  chefs  des  corps,  aux  chefs  des  administra- 
tions, à veiller  à ce  que,  hors  du  service,  les  Français  ne  s'exposent  pas, 
cl  surtout  sans  armes. 

Le  plus  grand  ordre,  la  plus  grande  discipline  doivent  être  maintenus 
parmi  les  troupes.  Tout  Français  doit  être  bien  armé,  avoir  ses  armes 
en  état  et  les  munitions  nécessaires.  En  cas  de  mouvement  dans  la  ville, 
chacun  doit  se  rendre  à son  corps  ou  se  réunira  son  administration,  pour 
attendre  les  ordres  qui  peuvent  leur  être  envoyés,  suivant  les  circons- 
tances. 

C’est  dans  le  moment  que  la  tranquillité  règne  qu’on  doit  avoir  la 
sagesse  de  ne  pas  se  livrer  à trop  de  sécurité,  de  se  tenir  toujours  sur 
ses  gardes  cl  de  porter  ses  armes. 

Le  général  en  chef  est  instruit  que  plusieurs  soldats  se  permettent  de 
s'insinuer  dans  les  maisons  et  y pillent.  Il  est  ordonné  au  comman- 
dant de  la  place  et  aux  chefs  des  corps  de  prendre  des  mesures  telles. 
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que  le  soldai  se  tienne  dans  les  bornes  de  ses  devoirs,  et  que  quelques 
mauvais  sujets  ne  compromettent  pas  leurs  camarades  et  la  tranquillité 
publique. 

Par  ordre  du  général  en  chef. 

IVpdt  de  la  guerre. 


3545. 

AU  GÉNÉRAL  BERTMER. 

Quartier  général,  au  Caire,  7 brumaire  on  vu  (98  octobre  1798). 

11  doit  être  arrivé  de  Menouf  deux  frères  d’Abou-Cha’yr,  avec  trois  nègres 
et  trois  négresses.  Faites  interroger  ces  personnes  séparément  : 

Pour  connaître  où  sont  cachés  les  trésors  d’Abou-Cha’yr; 

Pourquoi  ils  ont  assassiné  des  Français  qui  passaient  tranquillement 
sur  le  Nil; 

Enfin  pourquoi  ils  exerçaient  toutes  sortes  de  vexations  dans  la  pro- 
vince de  Menouf. 

Vous  me  remettre*  leur  interrogatoire. 

Bonaparte. 

fb:pà|  lin  la  guerre. 


3546. 

AU  CONTRE-AMIRAL  PERRÉE. 

Quartier  général , au  Caire.  7 brumaire  an  111  (a#  octobre  1798). 

S’il  n’y  a pas  un  aviso  qui  croise  devant  El-RahmAnyeh,  je  vous  prie. 
Citoyen  Général,  d’y  envoyer  sur-le-champ  une  djerme  armée  ou  un  aviso, 
qui  prendra  les  ordres  du  commandant  d'El-Rahmùnyeh. 

Vu  l’auginenlation  des  forces  que  les  ennemis  viennent  de  recevoir 
devant  Alexandrie,  je  désire  que  vous  restiez  encore  à Rosette,  que  vous 
les  observiez,  et  que  vous  me  fassiez  passer,  le  plus  souvent  qu’il  vous 
9era  possible,  des  rapports  sur  votre  position. 


Collection  Napoléon. 
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3547. 

AU  GÉNÉRAL  MENOU, 

À ROSETTE. 

Quartier  général,  au  Caire,  7 brumaire  an  tu  («8  ortobre  1798). 

Je  reçois.  Citoyen  Général,  vos  lettres  des  1"  et  a brumaire.  La  tran- 
quillité est  parfaitement  rétablie  au  Caire. 

J'ai  reçu  du  commandant  des  armes  d'Alexandrie  une  lettre  du  a bru- 
maire, qui  me  mande  l’augmentation  des  croiseurs  devant  ce  port. 

Le  général  Marmont  me  mande,  en  date  du  3o,  qu’il  part  avec  toutes 
les  forces  qui  composent  sa  colonne  mobile,  pour  se  rendre  à Alexan- 
drie; ainsi  la  communication  par  El-Rahmânyeh  devient  impossible.  Je  ne 
puis  donc  plus  avoir  des  nouvelles  d’Alexandrie  que  par  Rosette.  Si  vous 
êtes  à Rosette,  faites-moi  parvenir,  le  plus  tôt  possible  et  dans  le  plus 
grand  détail,  toutes  les  nouvelles  que  vous  recevrez  d’Alexandrie.  Si  vous 
êtes  à Alexandrie,  recommandez  à l'adjudant  général  qui  commande  à 
Rosette  de  m'instruire  de  tout  dans  le  plus  grand  détail. 

11  serait  essentiel  d'avoir  à Rosette  deux  mortiers  et  deux  ou  trois 
pièces  de  gros  calibre.  Si  l’on  tentait  un  débarquement  à Aboukir,  la 
garnison  de  Rosette,  avec  les  deux  pièces  de  i a , pourrait  faire  une  diver- 
sion avantageuse  à l’attaque  que  ferait  celle  d’Alexandrie. 

Il  est  bien  essentiel  surtout  d'occuper  à Alexandrie  la  batterie  des 
Bains,  puisque  c’est  de  ce  point  que  l'on  peut  empêcher  les  ennemis  de 
prendre,  entre  le  Marabout  et  le  fort  Triangulaire,  une  position  pour 
briller  notre  escadre. 

Bonaparte. 

Dépôt  de  la  guerre. 

3548. 

AU  GÉNÉRAL  MANSCOURT, 

COMMANDAIT  À ALEXANDRIE. 

Quartier  général,  au  Caire.  7 brumaire  an  tu  (ah  octobre  1 798  ). 

Je  ne  réponds  pas  encore  au  parlementaire  anglais,  jusqu  a ce  que  j'aie 
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(les  nouvelles  positives  qui  me  fassent  connaître  ce  que  me  veulent  tous 
ces  croiseurs.  Continuez  cependant  à donner  de  bonnes  paroles  au  capi- 
taine de  la  caravelle. 

Bosapabte. 

Dépôt  de  la  guerre. 

35A9. 

AU  GÉNÉRAL  MARMONT. 

Quartier  général,  au  Caire,  7 brumaire  an  tu  ( 98  octobre  1 798). 

J'ai  reçu  fort  tard.  Citoyen  Général,  votre  lettre  du  3o.  Je  ne  pense 
pas  que  tout  cela  puisse  être  bien  dangereux.  Au  reste,  j'approuve  beau- 
coup le  parti  que  vous  avez  pris;  par  ce  moyen,  Alexandrie  se  trouve  sufli- 
samment  garnie  de  troupes.  Le  général  Menou,  qui  en  a le  commande- 
ment, s’y  sera  sans  doute  rendu  au  premier  bruit,  et,  au  premier  indice 
que  j'aurais  qu’il  y eût  des  troupes  de  débarquement,  j’enverrais  des 
troupes  à El-Hahmânyeh. 

11  parait  que  vous  m'avez  écrit  le  a brumaire  et  que  votre  lettre  a été 
perdue.  Il  ne  m’est  parvenu  qu’une  lettre  du  commandant  des  armes. 

Boxapabte. 

Dépôt  do  la  guérir. 


3550. 

Al!  GÉNÉRAL  DOMMARTIN. 

Quartier  général , au  Caire,  7 brumaire  an  tii  ( 18  octobre*  «798). 

Vous  voudrez  bien.  Citoyen  Général,  faire  partir  ce  soir  pour  Alexan- 
drie votre  chef  d’état-major,  avec  deux  capitaines  et  deux  lieutenants  les 
plus  distingués  par  leur  courage  et  leurs  connaissances  dans  le  service 
des  batteries,  et  surtout  pour  tirer  à boulets  rouges.  Ils  resteront  à Alexan- 
drie jusqu'à  nouvel  ordre. 

Bosapabte. 

Dépôt  de  U guérir. 
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355  t. 

AD  GÉNÉRAL  DESAIX. 

Quartier  général , au  Caire,  7 brumaire  au  »u  (*8  octobre  1798  ). 

Je  viens  de  recevoir  le  duplicata  de  votre  lettre  du  99  vendémiaire. 
Votre  aide  de  camp,  qui  vous  a porté  ma  réponse,  vous  aura  appris  les 
événements  du  Caire;  tout  est  parfaitement  tranquille  et  dans  l’ordre. 

Nous  faisons  tous  les  jours  couper  quelques  tètes. 

Nous  avons  dans  les  mains  une  trentaine  des  véritables  chefs  de  la 
révolte. 

Donnez-moi  de  vos  nouvelles  un  peu  plus  souvent. 

BoiUPARTK. 

Collection  Napoléon. 

3552. 

AU  GÉNÉRAL  ZAJONCHEK, 

A Bf.NY-IÎOCRlP. 

Quartier  général,  au  Caire,  7 brumaire  an  *11  (18  octobre  1798). 

Je  vous  prie.  Citoyen  Général,  de  prendre  des  moyens  actifs  pour 
mouter  les  hommes  à pied  que  vous  avez  avec  vous.  Les  eaux  baissent 
de  tous  côtés,  et  bientôt  la  cavalerie  nous  sera  extrêmement  essentielle. 
Faites-moi  connaître  si  vous  vous  ôtes  procuré  les  vingt-quatre  chevaux 
pour  atteler  notre  artillerie. 

Envoyez  tous  les  cinq  jours  votre  état  de  situation  à l'état-major,  et 
donnez-moi  de  vos  nouvelles  et  de  celles  du  général  Desaix  le  plus  sou- 
vent qu’i!  vous  sera  possible. 

Bonaparte. 

CoHeclion  Ntpaiéao. 

3553. 

AU  GÉNÉRAL  DOM  MARTIN. 

Quartier  général,  au  Caire,  8 brumaire  an  vu  («9  octobre  1798). 

Les  bâtimenLs  de  guerre  qui  sont  dans  le  port  d'Alexandrie  ont  dans 
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leurs  cales  une  grande  quantité  de  canons  de  bronze  de  gros  calibre.  11 
y en  a qui  sont  inutiles  à la  marine  et  qui  pourraient  servir  à l'armement 
des  forts  d’Alexandrie  ou  du  Caire.  Ordonnez  au  citoyen  Faultrier  de  se 
concerter  avec  le  citoyen  Vavasseur  pour  cet  objet. 

Bonaparte. 

Dopât  de  1*  guerre. 


3556. 

AU  GÉNÉRAL  MANSCOIIRT, 

À ALEXANDRIE. 

Quartier  général,  au  Caire,  8 brumaire  an  vu  (19  octobre  1798). 

Les  parents  de  Koraîm  qui  sont  arrêtés  à Alexandrie  seront  mis  en 
liberté.  Ils  devront,  sous  vingt-quatre  heures,  quitter  la  ville  d’Alexan- 
drie et  se  rendre  dans  la  ville  du  Caire,  ou  toute  autre,  à dix  lieues  à 
la  ronde. 

Bonaparte. 

Dépôt  do  la  guerre 

3555. 

AU  GÉNÉRAL  DESAIX. 

Quartier  gémirai,  au  Caire,  8 brumaire  ao  vu  (19  octobre  1798 y. 

Il  est  indispensable,  Citoyen  Général,  que  vous  vous  procuriez  des 
chevaux;  tâchez  d’en  trouver  dans  la  province  de  Fayoum  et  de  Beny- 
Soueyf.  Envoyez-les  à Boulâq  au  fur  et  à mesure  que  vous  en  aurez.  Le 
parti  que  vous  avez  pris  de  monter  les  dragons  que  j’ai  envoyés  au  géné- 
ral Zajonchek  ne  vous  donnera  que  de  la  très-mauvaise  cavalerie;  il 
faut  qu’ils  viennent  auparavant  à Boulâq  pour  s’organiser  en  tout.  Du 
moment  que  la  cavalerie  pourra  aller  par  terre,  je  verrai  à vous  envoyer 
quelques  pièces  de  canon  ; cherchez  à les  atteler. 

Les  croiseurs  anglais  se  sont  considérablement  augmentés  devant 
Alexandrie;  il  y a même  quelques  bâtiments  de  transport.  Si  la  fortune 
voulait  qu’ils  aventurassent  A ou  5, 000  hommes,  cela  nous  vengerait 
un  peu  de  l’événement  de  thermidor. 

*7- 
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Marmnnt  s’y  trouve  avec  i5  ou  1,600  hommes,  indépendamment  de 
la  garnison. 

Bonaparte. 

Collection  Napobtaa. 

3556. 

ORDRE. 

Quartier  général,  ail  Caire,  8 brumaire  an  ru  ( ay  octobre  1 798). 

Le  demi-chebec  qui  est  en  construction  se  nommera  la  Fortune. 

Bonaparte. 

Collection  Napoléon. 


3557. 

Ali  GÉNÉRAL  BF.RTHIER. 

Quartier  général,  au  Caire,  8 brumaire  an  vu  (ay  octobre  1798). 

Les  musiciens  et  les  chefs  ouvriers  des  corps  seront  armés  d'un  fusil. 
Le  général  en  chef  recommande  aux  soldats  de  ne  pas  aller  en  che- 
mise et  d’avoir  soin  de  se  bien  couvrir;  c’est  le  seul  moyen  d'éviter  les 
maux  d'yeux. 

Bonaparte. 

DApAl  tl.  U IpjTn-. 


3558. 

AL  GÉNÉRAL  BKRTIIIKR. 

(rOIR  METTIIB  À L'ORDRE  DE  L’AIIMÉE.) 

Quartier  garnirai,  au  Caire,  8 brumaire  an  vu  (09  octobre  1798). 

Le  général  en  chef  a fait  la  visite  de  l’hôpital  du  Vieux-Caire;  il  a été 
peu  satisfait  de  sa  tenue;  il  ordonne  à tous  les  directeurs  des  hôpitaux  de 
faire  faire,  sous  cinq  jours,  des  lits  turcs  d’osier,  afin  qu'aucun  matelas 
ne  soit  par  terre.  L’ordonnateur  en  chef  fera  solder,  sur  le  compte  de 
l’entrepreneur,  le  montant  desdits  lits. 
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Le  général  en  chef  s’est  aussi  aperçu  que  les  matelas  avaient  besoin 
d'être  refaits. 

Il  a été  satisfait  de  la  tenue  de  la  pharmacie. 

Bonaparte. 


I )'!jwVl  de  la  guerre. 


3550. 

AU  GÉNÉRAL  MURAT. 


Quartier  général,  au  Caire,  y brumaire  an  vit  (3«  octobre  »7y8). 

Vous  partirez,  Citoyen  Général,  avec  les  trois  compagnies  de  la  19'. 
le  bataillon  de  la  7 b*  et  deux  pièces  d'artillerie. 

Vous  vous  rendrez  à El- Rahinânyeh,  où  vous  trouverez  l’adjudant 
général  Leturcq. 

Le  3 brumaire,  l’escadre  anglaise  a canonné  le  fort  du  Phare  et  le 
fort  d'Aboukir.  On  peut  penser  qu’ils  ont  des  projets  ultérieurs.  Vous 
apprendrez  à Kl-Rahmànyeh  les  tentatives  qu’ils  auraient  faites,  et  vous 
vous  réglerez  en  conséquence. 

Si  la  ville  de  Rosette  était  mise  en  insurrection  et  que  l'insurrection 
ne  fût  pas  calmée,  vous  marcherez  au  secours  des  Français  à Rosette. 
S’il  n’y  a rien  de  nouveau  à Rosette,  ce  que  vous  apprendrez  à El-Rah- 
mànyeh,  et  qu’au  contraire  tout  soit  tranquille,  vous  débarquerez  à El- 
Rahmùnyeh,  longerez  la  digue  du  canal,  et  vous  vous  rendrez  à grandes 
journées  à Alexandrie. 

Si,  à El-Rahmiînyeh,  vous  apprenez  qu’il  11'y  a rien  de  nouveau  à 
Alexandrie,  et  qu’à  la  faveur  d’une  insurrection  qu'ils  auraient  tramée  à 
Rosette  les  ennemis  se  soient  emparés  de  cette  ville,  vous  prendrez  posi- 
tion à El-Rahmùnyeh,  en  faisant  prévenir  la  garnison  d’Alexandrie  de  votre 
arrivée  à El-Rabmânych,  en  vous  mettant  en  communication  avec  elle 
et  en  faisant  tous  les  mouvements  nécessaires  pour  protéger  la  retraite 
de  la  garnison  de  Rosette. 

Vous  m’expédierez  d’El-Rnhmânyeh  l’oflicier  d’état-major  qui  vous  ac- 
compagne, pour  me  faire  connaître  les  nouvelles  que  vous  aurez  apprises 
et  le  parti  que  vous  aurez  pris. 
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Je  fais  préparer  des  bateaux  pour  porter  deux  bataillons  que  je  fais 
partir  demain  au  soir. 

J’espère,  dans  la  journée  de  demain,  avoir  d'autres  renseignements 
sur  ce  qui  s’est  passé  dans  la  journée  du  5 à Aboukir  et  à Alexandrie, 
qui  me  décideront  sur  le  parti  que  je  devrai  prendre. 

Vous  trouverez  à El-Hahmânyeli  le  citoyen  Picot,  capitaine  du  génie, 
qui  connaît  parfaitement  la  route  d'El-Rahmânyeh  à Alexandrie  et  tout  le 
système  du  canal. 

Bonaparte. 

Collorlion  Napoléon 


35G0. 

Alt  GÉNÉRAL  DOMMART1N. 

Quartier  général,  au  Caire,  9 brumaire  an  ru  (3o  octobre  1798), 

Faites  embarquer  sur-le-cbamp  un  obusier  et  une  pièce  de  8,  avec 
canonniers,  attelage  et  approvisionnement  complet.  Ces  pièces  sont  des- 
tinées à partir  à minuit  avec  le  général  Murat,  qui  partirai  cette  heure 
de  Roulâq.  Comme  le  commandant  des  armes  a beaucoup  de  peine  i se 
procurer  des  djermes,  faites  prendre  indistinctement  les  djerrnes  qui 
sont  à Cyzeb.  Faites-y  mettre  5 à (i,ooo  cartouches.  L’exécution  de  cet 
ordre  est  très-pressée. 

Bonaparte. 

Dépôt  <ir  la  guern*. 


3561. 

AU  CITOYEN  BRASWICH, 

CBASC.BI.IER  IVTERPrItE. 

Quartier  général,  au  Caire,  9 brumaire  an  vit  (3o octobre  1798). 

Vous  vous  embarquerez,  Citoyen,  avec  Ibrabim-Aga;  vous  vous  ren- 
drez avec  lui  à bord  de  la  caravelle.  Vous  tâcherez  de  prendre  tous  les 
renseignements  possibles  sur  notre  situation  avec  la  Porte,  et  sur  celle 
de  notre  ambassadeur  à Constantinople  et  de  l'ambassadeur  ottoman  à 
Paris. 
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Vous  ferez  connaître  à l'officier  qui  commande  la  flottille  turque  le 
désir  que  j'aurais  qu'il  m’envoyât  au  Caire  un  officier  distingué,  pour 
conférer  avec  lui  d’objeLs  importants;  que,  si  les  Anglais  ne  les  laissent 
pas  entrer  h Alexandrie  ni  à Rosette,  il  peut  envoyer  une  frégate  à Da- 
miette, et  j'en  profiterai  pour  écrire  à Constantinople  des  choses  égale- 
ment avantageuses  aux  deux  puissances. 

Je  compte,  pour  cette  mission  importante,  sur  votre  zèle  et  sur  votre 
capacité. 

Bonaparte. 

Collection  Napoléon. 


3562. 

AU  GÉNÉRAL  MANSCOURT, 

À ALEXANDRIE. 

Quartier  general . au  Caire,  9 bnt maire  an  tii  (3o  octobre  1798). 

Vous  ferez  sortir,  Citoyen  Général,  deux  parlementaires  : l’un  sera  le 
canot  de  la  caravelle,  sur  lequel  sera  embarqué  le  Turc  Ibrahim-Aga  et 
le  citoyen  Braswich,  qui  s'habillera  à la  turque,  s’il  ne  l'est  pas;  le  second 
portera  tin  officier  de  terre. 

Vous  ferez  commander  le  canot  par  un  officier  de  marine  intelligent, 
qui  puisse  tout  observer,  sans  se  mêler  de  rien. 

Ces  deux  parlementaires  sortiront  en  même  temps  du  port;  l’un  por- 
tera pavillon  tricolore  et  pavillon  blanc,  l’autre  pavillon  turc  et  pavillon 
blanc. 

Sortis  du  port,  le  parlementaire  français  ira  aborder  l’amiral  anglais, 
le  parlementaire  turc  ira  aborder  l'amiral  turc. 

Vous  écrirez  A l'amiral  anglais  une  lettre  dans  laquelle  vous  lui  direz 
que  vous  vous  êtes  empressé  d’envoyer  au  Caire  la  lettre  qu’il  vous  a écrite 
en  date  du  iq  octobre;  que,  la  caravelle  qui  est  A Alexandrie  étant  A la 
disposition  du  pacha  d'Egypte,  elle  suivra  les  ordres  que  lui  donnera 
ledit  pacha;  que,  celui-ci  ayant  jugé  A propos  d’envoyer  un  de  ses  offi- 
ciers A bord  de  l’amiral  turc  avant  de  donner  ledit  ordre,  vous  avez  au- 
torisé la  sortie  du  parlementaire  que  porte  la  chaloupe  de  la  caravelle. 
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Vous  aurez  bien  soin  qu’aucun  individu  de  la  caravelle  ne  s’embarque 
sur  son  parlementaire,  hormis  les  rameurs,  qui  devront  être  matelots. 

L’officier  de  terre  que  vous  enverrez  à bord  de  l’amiral  anglais  se 
comportera  avec  la  plus  grande  honnêteté.  Il  remettra  à l'amiral,  comme 
par  hasard,  quelques  journaux  d’Egypte,  et  cherchera  à tirer  toutes  les 
nouvelles  possibles  du  continent.  Il  lui  dira  que  je  l’ai  spécialement 
chargé  de  lui  offrir  tous  les  rafraîchissements  dont  il  pourrait  avoir 
besoin. 

Dans  la  nuit,  le  général  Murat  partira  avec  une  partie  de  la  jo';  il 
se  rendra  à El-Rahrnànyeh , et  de  lîi  à Rosette;  de  là  à Aboukir  et  à 
Alexandrie.  Je  juge  cet  accroissement  de  forces  nécessaire  pour  vous 
mettre  à même  de  vous  opposer  à toutes  les  entreprises  que  pourraient 
tenter  les  ennemis.  Je  fais  tenir  d’autres  bâtiments  prêts,  pour  vous  en- 
voyer d'autres  troupes  et  m’y  porter  moi-même,  si  les  nouvelles  que  je 
recevrai  demain  me  le  font  penser  nécessaire. 

Bonaparte. 

Dépôt  de  la  puent 

3563. 

Al'  GÉNÉRAL  MANSCOliRT. 

Quartier  gt-néral.  au  Caire.  9 brumaire  an  tu  (3o  octobre  1 79b). 

S’il  se  présente  des  officiers  parlementaires  anglais  ou  turcs,  ou  de 
toute  autre  nation,  vous  leur  ferez  connaître  que,  m’étant  réservé  le  droit 
de  correspondre  avec  les  enuemis,  ils  sont  les  maîtres  de  se  rendre  au 
Caire;  et,  dans  ce  cas,  vous  auriez  soin  de  les  faire  embarquer  à Rosette 
sur  une  djerme  ou  sur  leur  canot,  avec  des  officiers  français,  et  de  les 
envoyer  au  Caire,  sans  qu’ils  prennent  terre  nulle  part,  en  les  traitant 
avec  les  plus  grands  égards. 

Bonaparte. 

Collection  Napoléon. 
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356A. 

AC  GÉNÉRAL  DUGUA, 

À DAMIETTE. 

Quartier  général , au  Caire,  10  brumaire  an  ru  (3i  octobre  1798). 

Je  reçois.  Citoyen  Général,  votre  lettre ^lu  5 brumaire,  par  un  exprès 
que  vous  m’avez  envoyé. 

Faites  passer  5 ou  600  quintaux  de  riz  à Sâlheyeh,  en  profitant  des 
eaux  du  canal. 

Moyennant  la  Cisalpine  et  les  barques  armées  que  vous  avez  du  lac 
Menzaleh,  vu  d’ailleurs  les  nouvelles  de  Syrie,  qui  paraissent  extrême- 
ment pacifiques,  je  désire  que  vous  ne  teniez  que  très-peu  de  monde 
à El-Menzalch.  Peut-être  même  penserez-vous  que  1 00  hommes  em- 
barqués sur  la  Cisalpine  et  sur  les  différentes  barques  que  vous  avez,  qui 
se  feraient  voir  alternativement  à El-Menzaleh,  à Mataryeh , à Sân, 
rempliraient  le  même  but  qu’un  poste  fixe  à El-Menzaleh,  pourvu  qu’au 
moins  une  fois  par  décade  ils  passent  vingt-quatre  heures  à El-Menzaleh. 
Par  ce  moyen,  votre  division  se  trouvera  toute  réunie  à Damiette  et 
vous  mettra  à même  de  pouvoir  envoyer  et  tenir  à poste  fixe,  à Bourlos, 
3 à S 00  hommes. 

L’ollicier  du  génie  et  celui  d’artillerie  qui  sont  à Damiette  s'occuperont 
de  suite  à rétablir  le  fort  et  à réorganiser  la  batterie.  Envoyez  deux 
djermes  avec  quelques  bateaux  chargés  de  vivres  pour  parcourir  ce  lac 
jusque  tout  près  de  Rosette.  Faites-Ie  sonder  partout  avec  le  plus  grand 
soin.  Les  Anglais,  qui  se  sont  considérablement  renforcés  devant  Alexan- 
drie, ont  canonné,  le  3 et  le  4,  le  fort  d’Aboukir  avec  beaucoup  d’opi- 
niiUreté.  11  est  donc  essentiel  que,  s’il  y avait  è Rosette  ou  à Alexandrie 
quelque  événement  ultérieur,  vous  puissiez  y envoyer  une  partie  de  vos 
forces.  Ainsi,  l’officier  que  vous  enverrez  à Bourlos  sera  chargé, 

1“  De  reconnaître  ce  lac,  d'en  sonder  et  mesurer  la  passe; 

a°  De  réunir  promptement  tous  les  moyens  pour  pouvoir,  en  cas  d'évé- 
nement, le  passer  et  débarquer  le  plus  près  possible  de  Rosette. 
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Cette  reconnaissance  est  extrêmement  urgente.  Recommander,  aussi 
qu'on  reconnaisse  liien  le  canal  qui  conduit  de  Semennoud  au  lac. 

Bosapartb. 

DépAl  de  I*  guerre. 

3565. 

AU  GÉNÉRAL  BERTHIER. 

Quartier  général,  tu  Caire,  1 1 brumaire  an  vu  («**  novembre  j 798). 

Vous  donnerez  l'ordre  au  général  Lannes  de  partir  demain,  à la  pointe 
du  jour,  avec  ioo  hommes,  et  de  se  rendre  au  village  d'El-Qatâh,  branche 
de  Rosette,  pour  punir  les  habitants  d'avoir  arrêté  ce  matin  deux  djermes 
chargées  d'artillerie.  Il  tâchera  de  prendre  le  cheik-el-beled  et,  à son  dé- 
faut , une  douzaine  des  principaux  habitants;  il  fera  tout  ce  qui  lui  sera 
possible  pour  nous  faire  restituer  baïonnettes,  canons,  fusils,  etc.  qu'ils 
ont  pillés.  Les  barques  lui  seront  fournies  à Gyzeh  par  le  général  dar- 
lilleric,  avec  les  canonniers  et  les  patrons  des  deux  djermes  pillées.  Vous 
donnerez  l'ordre  au  général  Domrnartin  de  se  rendre,  demain  de  bon 
matin,  à Gyzeh,  pour  délivrer  au  général  Lannes  les  djermes  et  lui  pro- 
curer les  canonniers. 

Boxai1  aiite. 

IV-pèl  de  la  guerre. 


3566. 

VU  GÉNÉRAL  BERTHIER. 

Quartier  général,  au  Caire,  19  brumaire  an  vu  (1  don  ombre  1798). 

Vous  voudrez  bien,  Citoyen  Général,  écrire  aux  généraux  commandant 
les  provinces  qu’immédiatement  après  la  réception  du  présent  ordre  ils 
aient  à réunir  chez  eux  l’intendant  de  la  province  et  l’agent  français. 
L’intendant  de  la  province  remettra  la  note  des  villages  de  la  province 
auxquels  l'intendant  a fait  une  demande  d’un  à-compte  sur  le  myry;  cela 
se  monte,  pour  chaque  province,  aux  sommes  portées  dans  l'état  ci- 
joint. 
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Vous  ferez  sentir  aux  généraux  que,  comme  la  subsistance  de  l’armée 
est  basée  sur  ces  prompts  recouvrement,  il  est  indispensable  que,  sous 
huit  jours,  les  villages  aientversd,  en  envoyant  une  colonne  mobile  à ceux 
qui  n'auraient  pas  payé.  Cet  argent,  conformément  à l'ordre,  doit  dire 
versé  dans  les  mains  du  payeur  de  la  province,  ou,  pour  celles  qui  n’au- 
raient pas  de  payeur,  dans  les  mains  d’un  quartier-maître,  qui  en  fera 
les  fonctions. 

Vous  ferez  sentir  spécialement  aux  généraux  Dugua,  Menou  et  Rej- 
nier  que  le  prêt  du  courant  de  brumaire  de  leurs  divisions  doit  être 
soldé  sur  ces  recouvrements. 

Bonmans. 

de  U gumv. 


3567. 

AU  GÉNÉRAL  DESAIX. 

Quartier  générai,  au  Gain*,  i a brumaire  un  vu  (a  novembre  1 798). 

Vos  malades,  Citoyen  Général,  se  guériront  ditlicilcmcul  dans  vos 
ambulances;  envoyez-uous  tous  ceux  que  vous  avez.  Nous  nous  servirons 
du  retour  des  djermes  pour  vous  envoyer  autant  d’hommes  bien  por- 
tant, ce  qui  vous  mettra  à même  de  pouvoir  achever  voire  opération 
dans  la  haute  Égypte.  Si  le  nombre  de  vos  malades  ne  passe  pas  8 
à 900,  envoyez-nous  quelques  barques  de  plus,  afin  que  nous  puissions 
vous  envoyer  jusqu’à  1,000  hommes.  Faites- moi  connaître  si  vous  avez 
reçu  l’artillerie  que  vous  a envoyée  le  général  Dommarlin,  et  si  vous 
avez  pu  trouver  de  quoi  l’atteler.  Envoyez-nous  aussi  des  chevaux.  Toutes 
nos  djermes  sont  employées  au  service  d’Alexandrie  et  de  Rosette;  il  est 
donc  indispensable  que  vous  nous  en  fassiez  passer,  pour  que  nous  vous 
envoyions  des  secours. 

Dès  l'instant  que  vous  aurez  fait  prendre  à votre  division  une  position 
stable,  et  que  vous  serez  arrivé  au  Nil,  comme  il  parait  que  c’est  votre 
projet,  vous  laisserez  le  commandement  au  général  Friant  et  vous  vien- 
drez au  Caire,  si  toutefois  les  événements  vous  le  permettent. 
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Pendant  ce  temps-là  vos  secours  arriveront,  et  vous  pourrez,  à votre 
retour,  vous  trouver  en  mesure. 

Les  Anglais  sont  venus  se  présenter  devant  Aboukir  avec  deux  vais- 
seaux, une  frégate  et  quelques  chaloupes  canonnières;  ils  ont  canonné 
le  3;  après  quoi  ils  ont  voulu  descendre,  mais  les  batteries  du  fort 
leur  ont  coulé  bas  deux  chaloupes.  Ils  ont  recommencé  le  6,  à sept 
heures  du  matin;  vingt-cinq  chaloupes  porlant  7 à 8oo  hommes  se 
sont  approchées  assez  près  de  terre;  les  trois  premières  ont  débarqué; 
mais,  malheureusement,  5o  hommes  de  la  îq*,  étant  survenus,  les  ont 
chargés,  ce  qui  les  a fait  rembarquer  sans  que  nous  ayons  fait  un  pri- 
sonnier. 

Bonaparte. 

Cnmm.  par  M.  Paulbicr. 

3568. 

AU  GÉNÉRAL  MANSCOURT, 

À ALEXANDRIE. 

Quartier  général,  au  Caire,  1 9 brumaire  an  tu  (t  novembre  1 798). 

Je  vous  ai  expédié,  il  y a deux  heures,  un  courrier;  je  vous  envoie 
celle  lettre  par  un  Arabe  de  Terrâneh;  l’un  ou  l’autre  vous  parviendra. 
Dans  tous  les  cas,  écrivez-moi  parle  retour  du  premier  qui  arrivera,  et 
n'expédiez  le  second  que  vingt-quatre  heures  après,  à moins  que  vous 
n’ayez  quelque  chose  d’important  à me  communiquer;  marquez-moi  le 
nombre  d'heures  que  vous  aurez  gardé  cet  Arabe,  pour  que  je  les 
diminue  sur  le  temps  qu’il  a promis  de  mettre  à aller  et  venir.  Demain, 
dans  la  journée,  je  vous  expédierai  deux  autres  Arabes,  et  cela  vous 
mettra  à même  de  m’informer  toutes  les  vingt-quatre  heures,  et  promp- 
tement , de  ce  qui  pourrait  être  arrivé  dans  votre  place. 

Tout  est  ici  parfaitement  tranquille.  Le  général  Murat  doit  en  ce  mo- 
ment être  arrivé  avec  les  forces  qu’il  commande. 

Nous  espérons  que  vous  nous  enverrez  quelque  officier  anglais  prison- 
nier, s’ils  ont  la  sottise  de  mettre  pied  à terre. 

Bonaparte. 

Ib'jKit  «le  I*  guem*. 
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3569. 

ORDRE. 

Quartier  givrai,  au  Caire,  ta  brumaire  au  tu  (9  novembre  1798). 

Article  1".  Il  sera  désormais  nommé  des  commissions  spéciales  pour 
juger  les  délits  et  infractions  aux  lois  sanitaires.  Ces  commissions  seront 
nommées  par  les  généraux  divisionnaires  commandants,  dans  l’arrondis- 
sement desquels  les  délits  auront  été  commis. 

Art.  2.  Les  administrations  sanitaires  rempliront  les  fonctions  de  jury 
auprès  desdites  commissions;  elles  auront  à prononcer  si  le  délit  est  de 
première  ou  de  seconde  classe. 

Art.  3.  Les  délits  seront  de  trois  classes. 

DÉLITS  DE  PREMIÈRE  CLASSE. 

Les  délits  graves  seront  de  i'c  classe  et  punis  de  mort. 

Seront  délits  graves  de  î"  classe  : 

t”  Les  vols  dans  les  lazarets  et  dans  les  maisons  mises  en  réserve 
pour  cas  de  peste; 

a°  L’évasion  des  individus  des  lazarets  ou  des  maisons  mises  en  ré- 
serve dans  le  temps  de  la  quarantaine; 

3°  Les  fausses  déclarations  des  capitaines  et  autres  personnes  pour 
cacher  des  objets  susceptibles  de  peste,  et  aussi  pour  diminuer  la  qua- 
rantaine; 

A”  Toute  rébellion  à main  armée  dans  les  navires  mis  en  quarantaine, 
les  lazarets  ou  les  maisons  mises  en  réserve; 

5°  Toute  infraction  aux  règlements  approuvés  par  le  général  en  chef, 
par  lesquels  la  peine  de  mort  est  indiquée; 

6°  Tout  défaut  de  surveillance  des  employés  aux  lazarets  ou  mai- 
sons mises  en  réserve,  qui  serait  dans  le  cas  de  compromettre  la  santé 
publique. 
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DÉLITS  DE  SECONDE  CLASSE. 

Art.  h.  Les  délits  de  a'  classe  seront  punis  d'une  amende  détermi- 
née suivant  les  cas,  cl  de  trois  mois  de  prison. 

Seront  délits  de  a*  classe  : 

i°  Toute  fausse  déclaration  qui  ne  portera  pas  sur  des  faits  qui  pour- 
raient compromettre  la  santé  publique; 

a0  Toute  infraction  aux  règlements  qui  pourrait  compromettre  la 
santé  publique; 

3°  Le  défaut  de  surveillance  des  employés  aux  lazarets,  qui,  sans 
compromettre  la  santé  publique,  aurait  pu  occasionner  quelques  vols; 

li°  Toute  infidélité  des  agents  des  administrations  sanitaires,  soit 
pour  des  sommes  reçues  illicitement,  soit  pour  des  permissions  accordées 
sans  autorisation,  par  écrit,  du  président  des  administrations  sanitaires. 

DÉLITS  DE  TROISIEME  CLASSE. 

Art.  à.  Les  délits  de  3e  classe  seront  punis  correctionnellement  par 
les  administrations  sanitaires. 

Seront  délits  de  3e  classe  : 

i°  Toute  légère  infraction  aux  mesures  ordonnées  pour  la  méthode 
et  l'ordre  qui  doivent  régner  dans  les  lazarets  et  les  administrations; 

a”  Toutes  querelles  de  propos  et  autres  insubordinations  que  celles 
énoncées  dans  les  délits  de  i " et  de  a'  classe  ; 

3°  Toute  négligence  dans  l'exactitude  à remplir  scs  devoirs. 

Art.  6.  Toutes  les  pièces  de  procédure,  tant  pour  délits  graves  de 
t"  classe  que  pour  ceux  de  a'  et  de  3'  classe,  seront  communiquées 
immédiatement  à l'ordonnateur  des  lazarets. 

Art.  7.  L’appel  des  jugements  des  délits  de  et  de  a'  classe  aura  lieu 
par- devant  les  tribunaux  criminels  ou  commissions  militaires  existant 
avant  le  jugement  au  Caire,  Alexandrie  et  Damiette.  Le  premier  juge- 
ment n'étant  pas  confirmé,  il  en  sera  référé  au  général  en  chef  avant 
l'exécution  du  second  jugement. 

Bonaparte. 

Dépôt  de  I*  guerre. 
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3570. 

AU  GÉNÉRAL  LANNES. 

Quartier  général,  au  Caire,  i3  brumaire  au  ni  (3  novembre  1798). 

Le  gênerai  en  chef  me  charge  de  vous  dépêcher  un  adjoint  de  l'élal- 
major.  Citoyen  Général,  pour  vous  prévenir  qu’il  est  informé  qu’au  vil- 
lage d'El-Negyleh  et  à celui  d’El-Ghârym  il  y a des  rassemblements  qui 
inquiètent  la  navigation  du  Nil  et  qui  fusillent  toutes  les  barques  qui 
montent  et  descendent.  En  conséquence,  le  général  en  chef  vous  ordonne, 
dès  l'instant  que  votre  opération  sera  finie  à El-Qatâh  cl  que  vous  aurez 
fait  rentrer  une  partie  des  effets  d'artillerie  qui  ont  été  volés,  de  vous 
rendre  avec  votre  détachement  à El-Negyleh,  de  dissiper  les  attroupe- 
ments, d’arrêter  le  cheik-el-beled,  de  prendre  les  principaux  en  otage, 
en  faisant  connaître  au  village  que,  la  première  fois  qu'une  barque  sera 
insultée,  on  brûlera  le  village  et  on  coupera  le  cou  aux  otages. 

L'intention  du  général  en  chef  est  que,  si  vous  apprenez  que  les  ras- 
semblements continuent  à El-Ghârvm,  vous  vous  y rendiez  pour  faire  la 
même  opération. 

Par  ordre  du  général  en  chef. 

Dépôt  de  l«  guerre. 


3571. 

ORDRE. 

Quartier  général,  au  Caire,  t3  brumaire  an  tii  (3  novembre  1 798). 

Abticle  1".  Les  nommés  : 

Cheik  Ismaïl  el-Berâouy, 

Cheik  Jusuf  el-Mousûlby, 

Cheik  Abd-el-Ouâhab  el-Chebraouy, 

Cheik  Soliman  el-Giousaky, 

Cheik  Ahmed  el-Cherqâouy, 

Cheik  El-Seïd  Abd-el-Kervm, 


aujourd'hui  détenus  à la 
citadelleou  chez  le  cheik 
El-Bekrv, 
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Cheik  El-Bedr  el-Kodsy, 

Abd-ul-Salam  el-Merakieri, 

Abd-ul-Kerim  el-Kbayât, 

El-Seïd  Idris  ibn-Tbessandân, 

El-Gianny,  Ben-Saïd,  Mobammed  Zagzoug 
et  Chenaoudn, 

étant  reconnus  comme  les  auteurs  de  la  révolte  qui  a eu  lieu  au  Caire  le 
3 o vende'miaire,  sont  condamnés  à mort. 

Abt.  2.  Leurs  biens,  meubles  et  immeubles,  seront  confisqués  au 
profit  de  la  République. 

Bonaparte. 

f.omm.  j*r  M“*  de  la  Morinière- 


AN  VII  (1798). 


contuinax , 


3572. 

AU  GÉNÉRAL  BERTHIER. 

Quartier  général,  tu  Caire,  * 4 brumaire  an  fil  (&  novembre  1798). 

Vous  donnerez  l'ordre  au  géuéral  Dumuy  de  se  rendre  à Aboukir;  il 
partira  aujourd'hui;  il  prendra  le  commandement  de  la  légion  nautique; 
il  sera  sous  les  ordres  du  général  Menou.  Il  organisera  cette  légion  en 
neuf  compagnies  et  une  de  grenadiers.  H donnera  à cette  légion  la 
même  organisation  qu’à  l'infanterie  de  ligue.  Je  donne  ordre  au  général  de 
division  Dumanoir  de  fournir  de  quoi  porter  cette  légion  à t ,000  hommes. 
On  prendra  parmi  ceux  qui  avaient  été  faits  prisonniers  par  les  Anglais. 

Bonaparte. 

Dép6t  de  ia  guem-. 


357.3. 

AU  GÉNÉRAL  MARMONT. 

Quartier  générai,  au  ('.aire,  i A brumaire  an  ru  (4  novembre  1798  ). 

Je  reçois,  Citoyen  Général,  vos  lettres  des  6 et  7.  Puisque  les  Anglais 
ne  tentaient  leur  descente  qu'avec  une  vingtaine  de  chaloupes,  il  était 
évident  qu’ils  ne  pouvaient  débarquer  que  8 ou  goo  hommes  : c’etlt  donc 
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été  une  bonne  affaire  de  les  laisser  débarquer;  vous  nous  auriez  envoyé 
quelque  colonel  anglais  prisonnier,  qui  nous  aurait  donné  quelques  nou- 
velles du  continent. 

Il  est  bien  évident  que  les  Anglais  ne  veulent  tenter  leur  débarquement 
à Aboukir  qu’en  conséquence  de  quelque  projet  mal  ourdi,  où  Mourad- 
Bey  ou  de  nombreuses  cohortes  d’Arabes,  ou  peut-être  même  des  habi- 
tants, devaient  combiner  leurs  mouvements  avec  le  leur.  Puisque  rien 
de  tout  cela  n’est  arrivé,  et  que  cependant  ils  tentaient  de  débarquer, 
c’était  une  bonne  occasion  dont  on  pouvait  profiter.  J’espère  toujours 
que,  si  le  9 ils  ont  voulu  descendre,  vous  aurez  eu  le  temps  de  vous 
préparer  : vous  pourrez  les  attirer  dans  quelque  embuscade  et  leur  faire 
un  bon  nombre  de  prisonniers. 

Quant  au  fort  d’Aboukir,  ayant  une  enceinte  et  un  fossé,  il  est  à l'abri 
d'un  coup  de  main,  quand  même  les  Anglais  auraient  effectué  leur  dé- 
barquement; 100  hommes  s’y  renfermeraient  dans  le  temps  que  l’on 
marcherait  d’Alexandrie  et  de  Rosette  pour  écraser  les  Anglais. 

J’ai  reçu  des  nouvelles  de  Constantinople.  La  Porte  se  trouve  dans  une 
position  très-critique,  et  il  s’en  faut  beaucoup  qu’elle  soit  contre  nous. 
L'escadre  russe  a demandé  le  passage  par  le  détroit,  la  Porte  le  lui  a 
refusé  avec  beaucoup  de  décision. 

Bonaparte. 

Collerlion  Napoléon. 


3574. 

Al  GÉNÉRAL  BERTHIER. 

( PO  ü B METTRE  À L’ORDRE  DE  L’ARMEE.) 

Quartier  général , au  Caire,  »4  brumaire  an  ru  (4  novembre  1798). 

Le  général  en  chef,  vu  l’intercession  du  divan  du  Caire  en  faveur  des 
habitants  du  village  d’El-Rahmànyeh  sur  le  Nil,  qui  ont  fui  ce  village 
lorsqu’il  a été  puni  pour  avoir  tiré  sur  une  barque  française,  pardonne 
auxdits  habitants,  lesquels  ont  une  sauvegarde  pour  rentrer  dans  leurs 
foyers  et  reprendre  la  culture  de  leurs  terres.  Il  sera,  en  conséquence. 
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assuré  protection  au  village  d'El-Rahmânyeh,  tant  qu'il  se  conduira  bien 
envers  l'armée  française. 


IMpAi  de  La  guerre. 


Par  ordre  do  général  en  chef. 


3575. 

ORDRE  DU  JOUR. 


Quartier  général,  au  Caire,  i h brumaire  an  tu  (4  novembre  1798). 

Plusieurs  cbeiks-el-belcd  et  cheiks  d'Arabes  ont  remis  au  général  en 
chef  différents  originaux  de  firmans  de  Djezzar,  pacha  de  Syrie,  d’Ibra- 
him-Bey  et  même  de  la  Porte.  Tous  ces  firmans  sont  faux.  Ils  ont  été 
fabriqués  par  les  gens  d'Ibrahim-Bey,  afin  de  soulever  le  peuple.  H y a 
de  ces  firmans  qui  ont  une  date  de  deux  mois,  dans  lesquels  on  annonce 
que  l'armée  ottomane  marche  contre  nous;  dans  d’autres,  on  assure  que 
l’escadre  anglaise  est  déjà  maîtresse  d’Alexandrie.  C’est  avec  le  secours  de 
ces  impostures  que  l'on  a perdu  llassan-Toubâr  et  que  l’on  est  parvenu 
à faire  soulever  différents  villages,  qui  tous  ont  été  sévèrement  punis. 
Les  hommes  les  moins  experts  doivent  facilement  s'apercevoir  de  la  faus- 
seté de  ces  firmans;  la  Porte  écrit  toujours  en  turc,  et  ces  firmans  sont 
en  arabe;  ils  sont  toujours  signés  de  quatre  personnes,  ceux-ci  ne  le  sont 
que  de  deux;  enfin  plusieurs  formalités  essentielles  manquent,  parce  que 
ceux  qui  les  ont  rédigés  étaient  des  ignorants. 

Bien  loin  de  publier  des  firmans  contre  nous,  la  Porte  a désavoué  la 
conduite  du  pacha  du  Caire,  qui  a quitté  celle  ville  lors  de  notre  arrivée, 
et  qui,  depuis  ce  temps,  était  resté  à Gaza;  il  a été  destitué,  et  Ibn- 
Adm-Abd-Ullah , ci-devant  pacha  de  Damas,  a été  nommé  pacha  d’Egypte. 

Le  général  en  chef  désire  que  les  commandants  des  provinces  éclai- 
rent par  une  proclamation  les  peuples  des  différentes  communes,  et 
engagent  les  cbeiks-el-belcd  à faire  arrêter  et  à envoyer  au  chef-lieu  de 
la  province  les  porteurs  de  ces  faux  firmans. 

Boiupautk. 

D-  pôl  «le  b guerrt. 
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3576. 

AU  GÉNÉRAL  MENOU, 

À ROSETTE. 

Quartier  général , au  Caire,  «5  brumaire  an  ni  (5  novembre  179H). 

Vous  trouverez  ci-joint,  Citoyen  Général,  copie  de  différents  ordres 
que  j'ai  donnés  depuis  longtemps  pour  Alexandrie.  Les  tentatives  des 
Anglais  ont  sans  doute  empêché  que  l'on  s'occupât  du  leur  exécution; 
comme  j’y  attache  une  grande  importance,  je  vous  prie  de  prendre  des 
mesures  pour  que  non-seulement  on  n'y  apporte  aucun  empêchement, 
mais  qu’ils  soient  promptement  et  strictement  exécutés. 

Je  vous  ai  envoyé  le  général  de  brigade  Murat  avec  un  fort  bataillon 
de  la  75'  et  trois  bonnes  et  belles  compagnies  de  grenadiers  de  la  19'. 
11  est  nécessaire  que  vous  proliliez  du  retour  des  djermes  pour  envoyer 
ici  les  détachements  qui  se  trouvent  à Alexandrie  et  h Rosette;  vous  en 
avez,  entre  autres,  un  très-fort  de  la  3a'  et  de  la  a 5e. 

Voyez,  je  vous  prie,  de  donner  les  ordres  les  plus  positifs  pour  que 
tous  les  détachements  rejoignent  enfin  ; rien  n'est  plus  préjudiciable  au 
service  et  à la  comptabilité  que  le  morcellement  où  se  trouve  aujour- 
d’hui l’armée. 

Mon  intention  est  que  le  fond  de  la  garnison  d’Alexandrie  soit  formé 
des  3"  bataillons  des  6ic,  7 5'  et  85';  que  la  garnison  de  Rosette 
soit  formée  de  la  1 9',  y compris  les  grenadiers;  que  la  garnison  d’El-Rah- 
mânyeh  soit  formée  d'un  bataillon  de  la  69';  que  le  général  Murat  ait 
sous  son  commandement  les  deux  bataillons  de  la  69*,  et  le  général 
Marmont,  la  6' demi-brigade  d'infanterie  légère,  chacun  avec  l’artillerie 
qu’il  a. 

Vous  enverrez  ces  deux  colonnes  partout  où  vous  le  jugerez  utile. 

Boiupirte. 

DépM  «le  lu  guerre 
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3577. 

AU  GÉNÉRAL  MENOU. 

Quartier  général,  nu  Caire,  1 5 brumaire  an  *11  ( 5 novembre  1 79B). 

Le  coinmaiidant  d’Aboukir  a exposé  assez  ridiculement  la  chaloupe 
de  l'Orient,  en  la  mettant  entre  l'ennemi  et  son  camp;  je  suis  étonné  que 
l’ennemi  ne  l’ait  pas  prise  ou  coulée  bas.  Ordonnez  que  cette  chaloupe 
rentre  dans  le  lac.  On  doit  avoir  des  pièces  de  campagne  pour  la  défense 
de  la  côte. 

Le  général  Dugua  me  mande  qu’il  a envoyé  une  forte  reconnaissance 
au  lac  Bourlos;  envoyez-en  une  de  votre  côté,  en  longeant  la  côte;  il  n’y 
a point  d’inondation  à craindre.  Il  est  bien  essentiel  de  savoir  à quoi  s'en 
tenir  et  de  connaître  les  sondes,  d'avoir  des  bâtiments  armés  dans  le  lac 
et  des  batteries  à l'embouchure.  C’est  du  lac  Bourlos  que  les  Anglais  tirent 
depuis  longtemps  toute  espèce  de  rafraîchissements. 

Bonaparte. 

Dé|ril  «le  b guerre- 

3578. 

AU  GÉNÉRAL  DOMMART1N. 

Quartier  général , au  Cairv,  1 5 brumaire  an  ni  ( 5 novembre  1 798  ). 

Les  Arabes  du  mont  Sinaï  amènent  cinquante  dromadaires  chargés  de 
charbon;  voyez  si  vous  en  avez  besoin,  et,  dans  ce  cas,  adressez-vous  ou 
au  commandant  de  la  place,  aün  que,  dès  l’instant  qu’ils  arrivent,  un  de 
vos  agents  l’achète  de  suite,  ou  bien  aux  moines  grecs  de  Sainte-Cathe- 
rine, qui  sont  leurs  agents  au  Caire. 

Bonaparte. 

DépAt  de  lu  gnme. 

.3579. 

AU  GÉNÉRAL  CAFFARELLI. 

Quartier  général , au  ibire , 1 6 brumaire  an  111  (6  novembre  1 798  ). 

Les  travaux  que  nous  avons  arrêtés  à Sâlheycb  doivent  dire  bientôt 
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terminés.  Je  vous  prie  de  me  faire  un  rapport  sur  ce  que  l’on  doit  faire 
à Sûlheyeh  : 

t°  Pour  augmenter  la  solidité  et  la  force  des  ouvrages; 

a"  Pour  que  cette  place  acquière,  d’ici  à trois  mois,  un  second  degré 
de  force,  de  manière  que,  dans  les  trois  mois  suivants,  on  puisse  lui  donner 
un  troisième  degré  de  force;  toujours  avec  la  condition  que,  bien  loin 
d’exiger  plus  de  troupes,  il  en  faudra  moins  pour  la  garder  à son 
second  degré  de  force,  et  moins  encore  à son  troisième;  et  que  cepen- 
dant l'hôpital,  les  principaux  magasins,  le  magasin  d'artillerie,  et,  s’il 
est  possible,  le  logement  de  5 ou  6oo  hommes,  soient  établis  à son  se- 
cond degré  de  force,  et  entièrement  achevés  comme  ils  doivent  être  à son 
troisième.  11  ne  faudra  pas  non  plus  oublier  surtout  un  logement  pour 
le  général,  un  pour  le  commissaire  des  guerres,  et  un  pour  les  oflicicrs 
d’artillerie  et  du  génie;  bien  entendu  que  ce  doit  être  simplement  quelque 
chose  de  meilleur  qu’une  bonne  baraque. 

Boiupartb. 

Dépôt  (Ut  la  guerre. 

3580. 

AU  GÉNÉRAL  MANSCOURT, 

A ALEXANDRIE. 

Quartier  général,  au  Gain*,  16  brumaire  an  tu  (6  novembre  179#). 

Les  dernières  nouvelles  que  j’ai  d'Alexandrie,  Citoyen  Général,  sont 
du  7.  J’ai  appris  par  le  général  Menou  que  le  débarquement  que  les 
Anglais  avaient  tenté  à Aboukir  n’avait  pas  réussi.  Je  désire  connaître 
positivement  s’ils  avaient  de  grosses  chaloupes  canonnières,  ou  seulement 
si  c'étaient  des  chaloupes  de  vaisseaux,  armées. 

Je  vous  ai  expédié  trois  lettres  par  terre  en  différentes  occasions; 
j’imagine  qu’elles  vous  seront  arrivées. 

Tout  est  ici  parfaitement  tranquille. 

Faites-moi  connaître  le  nombre  d'heures  que  vous  retiendrez  l’exprès 
qui  vous  portera  cette  lettre. 

Bonaparte. 

Dépôt  de  la  guerre. 
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3581. 

AD  GÉNÉRAL  DIGIA, 

À DAMIETTE. 

Quartier  général,  au  Caire,  16  brumaire  an  tu  (6  novembre  1798). 

Je  vous  expédie.  Citoyen  Général,  cette  lettre,  par  un  homme  de  la 
poste  ordinaire  du  pays.  Faites-moi  connaître  le  nombre  d'heures  que 
vous  l'aurez  retenu,  afin  que  je  puisse  voir  combien  de  jours  il  mettra 
pour  aller  et  revenir. 

Le  citoyen  Stendelet,  capitaine  de  frégate,  est  parti  hier  par  la  dili- 
gence, avec  deux  canges,  pour  se  rendre  à Damiette. 

Je  vous  recommande  toujours  de  faire  reconnaître  le  lac  Bourlos  et  de 
faire  occuper  le  château. 

Les  Anglais  ont  tenté,  pendant  quatre  jours  de  suite,  un  débarque- 
ment à Aboukir.  Ils  ont  été  repoussés  et  on  leur  a coulé  bas  plusieurs 
chaloupes  canonnières.  C'était,  au  reste,  fort  peu  de  chose;  il  n’y  avait 
que  800  hommes  de  débarquement.  Si  les  Anglais  tentaient  quelque 
chose  à Bourlos,  il  faudrait  prendre  des  mesures  pour  leur  faire  quelques 
prisonniers. 

Boxapahte. 

Dépôt  de  la  guerre. 

3582. 

Al  GÉNÉRAL  BERTHIER. 

Quartier  général,  au  Caire.  brumaire  an  tu  (6  novembre  1798). 

Vous  donnerez  l'ordre  au  général  Veaux  de  partir  aujourd'hui  avec  le 
20'  régiment  de  dragons,  un  bataillon  de  la  99*  et  une  pièce  de  3,  pour 
se  rendre  à Menouf,  où  il  sera  sous  les  ordres  du  général  Lnniisst1, 

Il  ira  aujourd’hui  coucher  à Qelyoub.  Il  passera  le  Nil  vis-à-vis  le 
village  d'El-Fara'ounyeh.  11  enverra,  avant  d’arriver  à Qelyoub,  la  lettre 
ci-jointe  au  cheik  du  village  de  Qelyoub,  qui  lui  donnera  tous  les  ren- 
seignements qu’il  pourra  désirer. 

Il  tiendra  note  du  nom  de  tous  les  villages  par  où  il  passera.  Il  écrira 
d’El-Fara’ounyeh  au  montent  où  il  passera  le  Nil. 
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Vous  écrirez  au  général  Lanusse  que  j'envoie  sous  ses  ordres  le  général 
Veaux,  avec  un  régiment  de  cavalerie  et  un  bataillon  de  renfort.  Comme 
la  présence  de  ce  général  ne  peut  être  que  très-momentanée  dans  sa  pro- 
vince, il  est  nécessaire  qu'il  profite  des  huit  ou  dix  jours  qu'il  y restera 
pour  lever  le  plus  de  chevaux  possible.  11  ira  avec  de  grandes  forces  à 
Tant.  Comme  c’est  un  endroit  Irès-révéré  des  musulmans,  il  aura  soin 
qu’on  ne  fasse  aucun  outrage  aux  tombeaux  et  aux  mosquées.  11  prendra 
des  otages  de  tous  les  endroits  qui  sont  suspects. 

Bonaparte. 

Dépôt  de  U guerre. 

3583. 

AU  GÉNÉRAL  BERTH1ER. 


Quartier  général,  au  Caire,  16  brumaire  an  ru  (6  novembre  1798). 

Vous  donnerez  l’ordre  au  général  Belliard  de  partir  demain  avec  le 
3*  bataillon  de  la  88'  et  une  pièce  de  8.  Il  se  rendra  par  terre  à Medynet- 
el-Fayoum  pour  rejoindre  la  division  du  général  üesaix.  La  troupe 
prendra  pour  quatre  jours  de  pain,  el  aura,  sur  des  chameaux,  pour 
quatre  jours  de  biscuit. 

Le  général  Belliard  tiendra  note  de  tous  les  villages  par  où  il  passera, 
ainsi  que  de  leur  distance.  Il  fera  partir  sur-le-champ  un  courrier  du 
pays  pour  le  Fayoum,  pour  annoncer  au  général  Desaix  son  arrivée. 

Bonaparte. 

Dépôt  de  U guerre. 

3584. 

AU  GÉNÉRAL  DESAIX. 

Quartier  générai,  su  Caire,  16  brumaire  an  ni  (6  novembre  1798). 

Ayant  appris  que  Mourad-Bey  paraissait  vouloir  faire  des  mouvements 
sur  vous,  je  m'empresse  de  faire  partir  le  général  Belliard  avec  5 ou 
600  hommes.  J’espère  que,  dès  l'instant  que  vous  vous  serez  un  peu  remis 
dans  le  Fayoum,  vous  repousserez  vigoureusement  Mourad-Bey. 

Bonaparte. 


Gomm.  par  M.  Pauthier. 
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3585. 

AL'  GÉNÉRAL  DESTAING, 

COMMANDANT  DK  LA  PLACE  DU  CAIRE. 

Quartier  général,  au  Caire.  17  brumaire  an  vu  (7  novembre  1798). 

Le  général  en  chef,  Citoyen  Général,  vous  ordonne  de  désigner  i’en- 
droil  où  doit  camper  la  tribu  arabe  venue  du  Sinaï;  cel  endroit  est 
Qàyd-bey,  à deux  portées  de  fusil  de  la  citadelle. 

L intention  du  général  en  chef  es!  que  vous  fassiez  placer,  près  du  camp 
des  Arabes,  un  piquet  de  cavalerie  et  un  drogman,  afin  d'empêcher 
qu’aucun  individu  de  l'armée  ou  autre  ne  vienne  les  inquiéter. 

Toutes  les  fois  que  les  Arabes  voudront  aller  chercher  de  l’eau  ou  venir 
pour  leur  commerce  en  ville,  l'officier  du  poste  les  fera  conduire  par  un 
homme,  afin  qu’ils  soient  reconnus  et  non  regardés  comme  Arabes 
ennemis. 

Par  ordre  du  général  en  chef. 

Dépôt  de  la  guerre. 

3586. 

AU  GÉNÉRAL  LANLSSE. 

Quartier  général,  au  Caire,  18  brumaire  an  ni  (8  novembre  1798). 

Le  général  Veaux,  Citoyen  Général,  est  parti  hier  avec  le  ao'  régiment 
de  dragons,  un  bataillon  de  lu  sa*  et  une  pièce  de  canon.  Il  a dù  cou- 
cher hier  à Qclvoub.  Il  se  rend  à Menotif  pour  être  sous  vos  ordres;  il 
passera  le  Nil  vis-à-vis  El-Fara’ounyeh.  Gomme  je  ne  puis  laisser  des  forces 
si  considérables  que  fort  peu  de  jours  à votre  disposition , je  vous  prie  de 
ne  pas  perdre  un  instant  pour  tomber  sur  les  Arabes  de  Sonbât.  pour 
soumettre  la  ville  de  Tant,  ayant  bien  soin  de  respecter  tout  ce  qui  est 
relatif  à la  religion,  et  enfin  pour  lever  le  plus  de  chevaux  que  vous 
pourrez  et  faire  rentrer  les  impositions. 

Je  vous  prie  de  faire  passer  de  suite  tous  les  chevaux  que  vous  avez, 
avec  tous  les  hommes  du  1 8'  de  dragons  qui  sont  à Menouf,  car  il  est 
essentiel  de  ne  pas  perdre  un  instant  pour  augmenter  notre  cavalerie. 
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Je  vous  envoie  la  djerme  la  Vértmaite,  qui  restera  à voire  disposition 
jusqu'à  ce  que  votre  opération  soit  finie;  mais  je  vous  prie  de  faire  partir, 
aussitôt  la  réception  de  la  présente  lettre,  tous  les  chevaux  que  vous 
avez;  on  m’assure  qu’il  y en  a plus  de  8o,  ce  qui  nous  serait  d’un  très-bon 
secours. 

Bonaparte. 

Collection  Napoléon. 

3587. 

AU  GÉNÉRAL  BERTH1ER. 

Quartier  général , au  Caire.  1 8 brumaire  an  fil  (8  novembre  1798). 

Vous  donnerez  l’ordre,  Citoyen  Général,  au  dépôt  de  la  6g’  demi- 
brigade  de  se  rendre  au  Caire,  et  au  général  Murat  de  se  rendre  à 
Rosette  avec  son  artillerie  et  deux  bataillons  de  la  Gg*.  Le  général  Menou 
donnera  sur-le-champ  les  ordres  pour  faire  réunir  à Alexandrie  tous  les 
détachements  des  6t*,  75*  et  85*  demi-brigades,  à Rosette  toute  la 
t g' demi-brigade,  à El-Rahmânyeh  un  bataillon  de  la  6g*. 

Vous  préviendrez  le  général  Murat  qu’il  recevra  incessamment  ordre 
pour  son  départ  de  Rosette. 

Le  général  Marmont,  avec  la  4*  et  son  artillerie,  réunira  tous  ses 
postes  à Alexandrie  et  se  tiendra  prêt  à partir  vingt-quatre  heures  après 
la  réception  de  l’ordre  qui  lui  en  sera  donné. 

Bonaparte. 

Dépôt  de  la  guerre. 


3588. 

ORDRE. 

Quartier  général,  au  Caire,  t8  brumaire  an  ni  (8  novembre  1798). 

Article  1".  Il  y aura  à la  citadelle  un  hôpital  capable  de  contenir 
t5o  à aoo  malades.  On  aura  soin  qu’il  soit  abondamment  pourvu  de 
tout  ce  qui  est  nécessaire,  et  qu’il  y ait  une  pharmacie  abondamment 
approvisionnée. 
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Art.  2.  Il  sera  établi  à la  citadelle  une  manutention,  avec  laquelle 
on  nourrira  habituellement  la  garnison  ut  tous  les  individus  qui  y seront 
loge's. 

Art.  3.  Il  y aura  quatre  fours  et  des  approvisionnements  assez  consi- 
dérables en  farine,  en  bois,  eu  biscuit,  en  riz,  pour  pouvoir  nourrir  tous 
les  individus  qui  sont  au  Caire  pendant  plusieurs  décades,  dans  un  cas 
extraordinaire,  et  ce,  indépendamment  de  l’approvisionnement  ordinaire 

de  siège. 

Bonaparte. 

CoiDm.  pr  M.  le  comte  CafTarelli. 

3589. 

ORDRE. 

Quartier  géoénd , au  Caire,  18  brumaire  au  tii  (8  novembre  1798). 

Article  1".  Le  général  commandant  le  génie  et  le  commandant  de 
la  place  se  concerteront  pour  établir  tous  les  dépôts  de  l’armée  à la  cita- 
delle. 

On  désignera  une  place  pour  les  ateliers,  les  magasins,  les  ouvriers, 
les  officiers  des  demi-brigades,  cl  il  doit  y avoir  une  place  pour  i oo  hommes 
convalescents  par  demi-brigade. 

Art.  2.  Ils  remettront,  sous  deux  jours,  le  travail  qu’ils  auront  fait. 

Bonaparte. 

Collection  Napoléon. 


3590. 

AU  CITOYEN  SUCY. 

Quartier  général,  au  Caire,  1 8 brumaire  an  »ii  \ 8 oovcmbrt  1 798). 

Je  vous  prie,  Citoyen  Ordonnateur,  de  réitérer  vos  ordres  à toutes  les 
administrations,  pour  que  tous  les  individus  qui  les  composent  se  logent 
dans  l’enceinte  de  la  place  Ezbekyeh  ou  à Gyzeh;  pour  que  tous  les 
magasins  soient  transférés  à la  citadelle,  à la  maison  d’Ibrahim-Bey,  au 
Meqyâs,  dans  l’enceinte  de  la  place  Ezbekyeh  ou  à Gyzeh. 
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Ceux  qui,  sous  dix  jours,  se  trouveront  en  contravention  au  présent 
ordre,  seront  sévèrement  punis. 

BoiUPXRTE. 

Collection  Napoléon. 


3591. 

A L’ADJUDANT  GÉNÉRAL  LETURCQ, 

1 RL-RAHMÀNYBH. 

Quartier  général , au  Caire,  19  brumaire  an  tii  (9  novembre  >798). 

Il  est  très-essentiel,  Citoyen  Commandant,  d’organiser  promptement 
le  divan  de  la  province  de  Batiyreh,  de  faire  payer  les  contributions  et 
lever  les  chevaux  que  doit  cette  province.  Il  est  bon  aussi  de  vous  assurer 
de  la  ville  de  Damanhour,  et,  s'il  est  vrai  quelle  entretient  des  intelli- 
gences avec  les  Anglais,  il  faut  prendre  des  otages. 

Bonaparte. 

Collection  Napoléon. 

3592. 

ORDRE. 

Quartier  général , au  Caire,  19  brumaire  an  tu  (9  novembre  1798  ). 

Article  1".  Le  fort  d’Aboukir  sera  déblayé  de  toutes  ses  ruines  et 
armé  de  quatre  pièces  de  gros  calibre,  avec  un  gril  à boulets  rouges, 
quatre  pièces  de  petit  calibre  et  deux  mortiers. 

Art.  2.  Il  sera  établi  un  magasin  de  biscuit,  de  riz,  auquel  il  ne  sera 
pas  touché,  sous  quelque  prétexte  que  ce  soit,  à moins  de  siège,  et 
capable  de  nourrir  aoo  hommes  pendant  quinze  jours. 

Art.  3.  11  sera  établi,  sur  l’extrémité  de  la  passe  du  lac  Ma'dyeh,  du 
cêté  de  Rosette,  une  redoute,  où  il  sera  placé  deux  pièces  de  8 pour 
défendre  la  passe  du  lac;  elle  devra  pouvoir  être  défendue  par  3o  hommes. 
Il  y aura  également  un  petit  corps  de  garde  et  un  petit  magasin,  avec 
les  vivres  pour  5o  hommes  pendant  dix  jours.  Cette  redoute  sera  de  la 
direction  de  Rosette. 

ao. 


Digitized  by  Google 


156  CORRESPONDANCE  DE  NAPOLÉON  I~  — AN  VII  (1798). 

Art.  k.  Les  généraux  du  génie  et  d’artillerie  et  l'ordonnateur  pren- 
dront, chacun  en  ce  qui  le  concerne,  des  mesures  pour  l’exécution  du 
présent  ordre. 

BONAPARTE. 

Dépit  de  U guerre. 

3593. 

AU  GÉNÉRAL  MARMONT. 

Quartier  général , au  Caire , 1 9 brumaire  an  ru  ( 9 novembre  1 798  ). 

Je  reçois.  Citoyen  Général,  votre  lettre  du  1 1 brumaire.  Je  vous  prie 
de  me  faire  faire  par  le  génie  le  plan  du  fort  d’Aboukir,  et  d’y  faire  tra- 
vailler; j’ai  donné  les  ordres  en  conséquence  au  général  du  génie.  Faites-y 
mettre  aussi  quatre  bonnes  pièces  de  canon  et  deux  mortiers  en  batterie, 
de  manière  que  des  avisos  ne  puissent  pas  impunément  s’embosser  devant, 
et  faites  déblayer  toutes  ces  ruines  qui  l'encombrent.  Il  faut  qu’une  cen- 
taine d'hommes  puissent  s’y  enfermer  et  s'y  défendre  plusieurs  jours;  et, 
dès  lors,  il  faut  qu'il  y ait  les  vivres  et  surtout  l’eau  nécessaires. 

Bonapartb. 

Dépôt  d«?  Il  guerre. 


3594. 

AU  CITOYEN  LE  ROY. 

Quartier  général,  au  Caire,  19  brumaire  au  «11  (y  novembre  1798). 

Je  vous  envoie,  par  un  courrier,  des  dépêches  pour  Constantinople. 
Vous  ferez  embarquer  ce  courrier  sur  celui  des  deux  bâtiments  grecs  qui 
vous  paraîtra  le  plus  sûr.  Vous  ferez  connaître  au  capitaine  qu’il  ait  â le 
mener  à Constantinople,  et  qu'il  le  ramènera  è Damiette  avec  la  réponse 
du  grand  vizir. 

Vous  pouvez  lui  promettre  de  ma  part  1,000  talon  de  récompense. 
S'il  était  rencontré  par  des  croiseurs  anglais,  il  lui  est  facile  de  cacher 
le  courrier  dans  une  barrique,  ou  de  l'habiller  à la  grecque. 

Bonaparte. 

Collection  Napoléon. 
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3595. 

A L’AMBASSADEUR  DE  LA  RÉPUBLIQUE  FRANÇAISE, 

À CONSTANTINOPLE. 

Quartier  général , au  Caire,  19  brumaire  an  tii  (9  novembre  1798). 

J'écris,  par  ce  courrier,  Citoyen  Ambassadeur,  la  lettre  que  vous  trou- 
verez ci-joinle,  au  grand  vizir. 

Je  vous  ai  écrit  plusieurs  fois  depuis  mon  arrivée  en  Egypte;  je  n'ai 
encore  reçu  aucune  de  vos  réponses.  Les  Anglais  bloquent  Alexandrie, 
ce  qui,  je  suppose,  m'aura  empêché  de  recevoir  de  vos  nouvelles;  il  faut 
les  expédier  par  d'autres  voies. 

Tout  est  ici  parfaitement  tranquille,  et  l’armée  dans  une  position  aussi 
satisfaisante  que  redoutable  pour  scs  ennemis,  quels  qu'ils  soient. 

Envoyez-moi,  par  mon  courrier,  toutes  les  nouvelles  que  vous  aurez, 
non-seulement  de  Constantinople,  mais  même  toutes  celles  que  vous 
pourriez  avoir  d’Europe. 

Croyez,  je  vous  prie,  à l'estime  et  à la  haute  considération,  etc. 

Bonapurtb. 

Collection  Napoléon. 


3596. 

AU  GRAND  VIZIR. 

Quartier  général,  au  Caire,  19  brumaire  an  ni  (9  novembre  1 798). 

J’ai  eu  l'honneur  d'écrire  à Votre  Excellence,  le  i3  messidor1,  à mon 
arrivée  à Alexandrie;  je  lui  ai  écrit  également,  le  5 fructidor,  par  un  bâti- 
ment que  j’ai  expédié  exprès  de  Damiette;  je  n'ai  reçu  aucune  réponse  à 
ces  différentes  lettres. 


* CeUe  lettre  n’a  pa»  été  retrouvée 
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Je  réitère  cette  troisième  lettre  pour  faire  connaître  à Votre  Excellence 
l'intention  de  la  République  française  de  vivre  en  bonne  intelligence 
avec  la  Sublime  Porte.  La  nécessité  de  punir  les  Mameluks  des  in9iilte9 
qu’ils  n'ont  cessé  de  faire  au  commerce  français  nous  a conduits  en 
Egypte,  tout  comme,  à différentes  époques,  la  France  a dû  faire  la  même 
chose  pour  punir  Alger  et  Tunis. 

La  République  française  est,  par  inclination  comme  par  intérêt,  amie 
du  Sultan , puisqu'elle  est  l’ennemie  de  ses  ennemis;  elle  s’est  positive- 
ment refusée  à entrer  dans  la  coalition  qui  a été  faite  par  les  deux  empe- 
reurs contre  la  Sublime  Porte.  Les  puissances  qui  se  sont  déjà  précédem- 
ment partagé  la  Pologne  ont  le  même  projet  contre  la  Turquie.  Dans 
les  circonstances  actuelles,  la  Sublime  Porte  doit  voir  l’armée  française 
comme  une  amie  qui  lui  est  dévouée  et  qui  est  toute  prête  à agir  contre 
ses  ennemis. 

Je  prie  Votre  Excellence  de  croire  que,  personnellement,  je  désire 
concourir  et  employer  mes  movens  et  mes  forces  à faire  quelque  chose 
qui  soit  utile  au  Sultan,  et  prouver  à Votre  Excellence  l’estime  et  la  con- 
sidération avec  lesquelles,  etc. 

Romxparte. 

Collectiou  Nipolfaii. 

3597. 

Al'  GÉNÉRAL  DIGLA. 

Quartier  général , au  Gain-,  19  brumaire  an  tu  (9  novembre  1 798). 

Tous  les  matériaux  qu’on  a requis  à Damiette  doivent  être  payés  par 
ceux  qui  les  ont  requis,  c’est-à-dire  les  objets  requis  pour  le  génie,  par  le 
directeur  du  génie;  ceux  pour  l’artillerie,  par  le  directeur  d’artillerie; 
ceux  pour  la  marine,  par  le  commissaire  de  la  marine. 

Vous  me  dites,  Citoyen  Général,  qu’il  a été  fait  beaucoup  de  réquisi- 
tions, à Damiette,  qui  n'ont  point  été  payées.  J'en  ai  fait  la  demande  à 
l'ordonnateur,  qui  n'en  a aucune  connaissance.  Veuillez  bien  m’envover 
la  note  des  objets  requis  et  de  ceux  qui  les  ont  reçus. 

Box.ipabtk. 

DéptVt  de  U guerre. 
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3598. 

ORDRE. 

Quartier  général,  au  Caire,  19  brumaire  an  vu  (9  novembre  >798). 

Article  1".  L’aviso  f Eclair,  le  canot  la  Satine,  la  djerme  la  Romaine, 
établiront  leur  croisière  à Rosette.  Ils  escorteront  les  diligences,  les  bâti- 
ments d’artillerie  et  autres  bâtiments  où  il  y aurait  des  Français,  jusqu’à 
El-Rahmànych.  Les  hommes  composant  celte  croisière  seront  nourris  des 
magasins  de  Rosette  et  auront  toujours  pour  quinze  jours  de  vivres. 

Art.  2.  La  canonnière  F Espérance , la  djerme  la  Piémoniaise  et  la 
felouque  le  A il  établiront  leur  croisière  à El-Rahmânyeb.  El  les  escorteront 
les  diligences,  bâtiments  d’artillerie  et  autres  où  il  y aurait  des  Français, 
jusqu’à  Tcrrâneb.  Les  hommes  composant  cette  croisière  seront  nourris 
des  magasins  de  Rosette  et  auront  toujours  pour  quinze  jours  de  vivres. 

Art.  3.  La  djerme  la  Vénitienne,  la  djerme  la  Styrie  et  une  cangc  éta- 
bliront leur  croisière  à Terrâneh.  Elles  escorteront  les  diligences,  les  bâ- 
timents d’artillerie  et  autres  où  il  y aurait  des  Français,  jusqu’à  Boulâq. 
Les  hommes  composant  cette  croisière  seront  nourris  des  magasins  de 
Boulâq  et  auront  toujours  pour  quinze  jours  de  vivres. 

Art.  4.  L’aviso  la  Capricieuse,  le  Sans-Quartier,  la  canonnière  l’Hélène, 
la  djerme  la  Carniole,  établiront  leur  croisière  à Damiette.  Ils  escorteront 
les  diligences  et  autres  bâtiments  où  il  y aura  des  Français,  jusqu’à  Man- 
sourah.  Les  hommes  composant  cette  croisière  seront  nourris  des  maga- 
sins de  Damiette  et  auront  toujours  pour  quinze  jours  de  vivres. 

Art.  5.  Les  djermes  la  Milanaise  et  la  Génoise  et  une  cangc  établiront 
leur  croisière  à Mansourah.  Elles  escorteront  les  diligences  et  autres 
bâtiments  où  il  y aura  des  Français,  jusque  vis-à-vis  Myl-Ghamar.  Les 
hommes  composant  cette  croisière  seront  nourris  des  magasins  de  Man- 
sourah et  auront  toujours  pour  quinze  jours  de  vivres. 

Art.  6.  Les  djermes  la  Véronaise  et  la  Carinthic  et  la  cangc  la  Pari- 
sienne établiront  leur  croisière  à Myt-Ghainar.  Elles  escorteront  les  dili- 
gences et  autres  bâtiments  où  il  y aura  des  Français,  jusqu’à  Boulâq.  Les 
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hommes  composant  celte  croisière  seront  nourris  des  magasins  de  Menouf 
et  auront  toujours  pour  quinze  jours  de  vivres. 

Abt.  7.  Chacune  de  ces  croisières  sera  commandée  par  un  officier  de 
marine,  qui  sera  chargé  de  la  police  de  la  navigation  du  Nil  dans  son 
arrondissement.  Il  enverra  au  général  commandant  la  marine,  par  toutes 
les  occasions,  le  rapport  de  ce  qui  pourrait  s’y  être  passé  de  nouveau. 
Il  sera  responsable  de  tous  les  événements  qui  pourraient  arriver.  Les 
bâtiments  qui  sont  sous  ses  ordres  seront  constamment  en  activité.  Il  s'é- 
tudiera à connaître  tous  les  cheiks-el-beled  des  différentes  communes. 

Art.  8.  Le  contre-amiral  Ganteaume  nommera  les  officiers  de  marine 
qui  doivent  commander  ces  différentes  croisières,  et  expédiera  les  ordres 
et  instructions  nécessaires  pour  leur  navigation. 

Bonaparte. 

Dépét  de  la  guerre. 

3599. 

AU  GÉNÉRAL  ZAJONCHEK, 

À BI5T-SOIBTF. 

Quartier  général,  au  Caire,  ao  brumaire  an  tu  ( 10  novembre  1798). 

Vous  trouverez  ci-joint.  Citoyen  Général,  une  lettre  de  l’administra- 
teur des  finances.  Je  vous  prie  d’envoyer  sur-le-champ  des  bâtiments 
armés  et  des  troupes  pour  faire  arrêter  le  sultan  Ibn-Behilta-el-Assioulti. 

Bonaparte. 

Collection  Napoléon. 

3600. 

AU  GÉNÉRAL  BERTHIER. 

Quartier  général , an  Caire,  90  brumaire  an  ru  (10  novembre  1798). 

Plusieurs  soldats,  marins,  sapeurs,  inGrmiers,  charretiers,  ouvriers, 
se  sont  faits  domestiques.  La  facilité  de  s’en  procurer  a porté  plusieurs 
officiers  et  administrateurs  à en  augmenter  le  nombre,  et  ce,  au  détri- 
ment de  l'armée. 
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En  conséquence,  le  général  en  chef  ordonne  : 

Article  1“.  Les  officiers  et  administrateurs  qui  ont  amené  des  domes- 
tiques d’Europe  ont  seuls  le  droit  d’avoir  des  domestiques  européens. 
Ceux  qui  n'en  ont  pas  amené  ou  qui  veulent  en  augmenter  le  nombre 
doivent  les  prendre  parmi  les  naturels  du  pays. 

Art.  2.  Tout  individu  qui,  au  moment  du  débarquement,  était  soldat, 
marin,  sapeur,  infirmier,  charretier,  ouvrier,  etc.  est  tenu,  au  plus  tard 
cinq  jours  après  la  publication  du  présent  ordre,  de  rejoindre  un  des 
corps  ci-dessous,  savoir  : 

( la  A*  d'infanterie  légère  ou 

Ceux  qui  sont  A Alexandrie J le  3*  bataillon  de  la  6ie  ou 

j le  3e  bataillon  de  la  85e. 

Ceux  qui  sont  à Rosette la  1 9'  demi-brigade. 

. , _ ( la  ae  d’infanterie  légère  ou 

Ceux  qui  sont  a Damiette , ... 

1 ( la  a b de  ligne. 

Ceux  qui  sont  au  Caire,  Boulâq,  le  Vieux-j  la  18e  de  ligne  ou 
Caire  ou  Gyzeli j la  39e  d’infanterie  légère. 

Art.  3.  Ceux  qui  auraient  des  domestiques  qui  seraient  dans  le  cas  de 
l’article  a sont  tenus  de  le  communiquer  à leurs  domestiques  douze  heures 
après  la  publication  du  présent  ordre,  d’en  faire  part  au  commandant  de 
la  place,  au  plus  tard  quarante-huit  heures  après  la  publication  du  pré- 
sent ordre. 

Art.  4.  Ceux  qui  mettraient  du  retard  dans  l’exécution  du  présent 
ordre  seront  condamnés  à payer  à la  caisse  du  corps  autant  d’écus  de 
six  francs  qu’ils  mettront  de  jours  de  retard;  et  si,  dix  jours  après  la 
publication  du  présent  ordre,  ils  ne  l’avaient  point  exécuté,  le  comman- 
dant de  la  place  les  ferait  arrêter. 

Art.  5.  Le  commandant  de  la  place  et  même  les  chefs  des  corps  ci- 
dessus  nommés  sont  autorisés  A faire  arrêter  tous  les  domestiques  qu’ils 
soupçonneraient  être  dans  le  cas  de  l’article  a. 

Art.  6.  Il  y aura  A Alexandrie  un  bureau  composé  d’un  officier  de 
la  Ae  d’infanterie  légère,  de  la  61e  et  de  la  85e; 
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Au  Caire,  un  bureau  composé  de  deux  officiers  de  la  18”  et  de  deux 
officiers  de  la  a a',  présidés  par  un  adjudant-major  de  place. 

Abt.  7.  Tous  les  domestiques  qui  seraient  arrêtés  seront  sur-le- 
champ  amenés  devant  ce  bureau,  qui  prononcera  s’ils  sont  ou  non  dans 
le  cas  de  l'article  a. 

Art.  8.  Le  général  en  chef  recommande  l’exécution  du  présent  ordre 
spécialement  aux  officiers  commandant  les  places  et  aux  officiers  supé- 
rieurs des  corps  où  lesdits  hommes  doivent  être  incorporés. 

Art.  9.  Le  général  en  chef  défend  expressément  aux  corps  qui  sont 
à Alexandrie  de  se  recruter  parmi  les  individus  qui  font  partie  des  équi- 
pages. 

Bonaparte. 

Dépôt  de  U guHT*. 

3601. 

INSTITUT  D’ÉGYPTE. 

SÉANCE  DU  31  BRUMAIRE. 

Au  Caire,  n brumaire  an  fil  (i  i novembre  1798). 

Le  citoyen  Bonaparte  propose  de  créer  une  commis- 
sion pour  examiner  les  procédés  que  suivent  les  habitants  du  pays  dans 
la  culture  du  blé,  et  les  comparer  avec  ceux  qui  sont  en  usage  dans 
l’Europe. 

Cette  proposition  est  adoptée,  et  les  citoyens  Dolomieu,  Gloutier  et 
Delille  sont  désignés  pour  composer  cette  commission 


Collection  Napoléon. 


3602. 

AU  GÉNÉRAL  CAFFARELLI. 

Quartier  général , au  Caire,  ai  brumaire  an  fil  (1 1 novembre  >798). 

Le  général  Andréossy,  qui  nous  a fait  reconnaître  le  lac  Merizaleh  et 
en  a dressé  la  carte,  vient  de  nous  rendre  un  véritable  service. 

Donnez  ordre  à l'officier  des  ponts  et  chaussées  et  à l’ingénieur  géo- 
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graphe  qui  étaient  avec  lui  de  se  rendre  à Damiette,  d'où  ils  partiront, 
pour  se  rendre  à Bourlos,  avec  le  chef  de  bataillon  du  génie  chargé  de  cette 
reconnaissance  par  le  général  Dugua.  On  lèvera  le  plan  de  ce  lac  avec 
la  même  exactitude  que  celui  du  lac  Menzaleh. 

Donnez  ordre  qu’il  soit  fait  la  même  chose  au  lac  Ma'dyeh.  J’ordonne 
au  généra!  Andréossy  d’y  envoyer  un  officier  de  pontonniers,  pour  faire 
tout  ce  qui  sera  nécessaire  pour  assurer  le  passage. 

Chargez  un  ingénieur  des  ponts  et  chaussées  et  un  ingénieur  géo- 
graphe de  faire  une  carte  avec  les  sondes  du  lac  Ma'dyeh. 

11  sera  nécessaire  de  s'assurer  surtout  de  la  situation  du  canal  qui  est 
marqué  sur  la  carte  comme  embouchant  dans  le  Mil  à Deyrout. 

BoNAPARTK. 

< per  M.  le  comte  Gaffarelli. 


.3603. 

AU  GÉNÉRAL  CAFFARELLI. 

Quartier  général,  au  Cairr , 1 1 brumaire  an  vu  {i  i novembre  1 798  ). 

Je  désirerais,  Citoyen  Général,  que  des  astronomes  se  rendissent  à 
Belbeys,  à Sâlheyeb,  à la  bouche  d’Omm-Fâreg,  dans  le  lac  Mcnzaleh, 
pour  déterminer  la  position  de  ces  différents  points.  Si  quelques  membres 
de  la  commission  des  arts  veulent  profiter  de  cette  circonstance  pour  se 
rendre  à Peluse,  ils  s’embarqueront  jusqua  Damiette,  où  on  donnera  des 
ordres  pour  leur  voyage  à Peluse. 

Bonaparte. 

Gonim.  par  M.  le  comte  CafTarelli. 


3604. 

AU  GÉNÉRAL  MENOU. 

À ROSETTE. 

Quartier  général , au  Caire,  ai  brumaire  an  «11(11  novembre  1798) 

S'il  se  présentait,  Citoyen  Général,  une  ou  deux  frégates  turques  pour 
entrer  dans  le  port  d’Alexandrie,  vous  devez  les  laisser  entrer. 
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S'il  se  présentait  plusieurs  bâtiments  de  guerre  turcs  pour  entrer  dans 
le  port  d'Alexandrie,  vous  ferez  connaître  à celui  qui  les  commande  qu'il 
est  nécessaire  que  vous  me  fassiez  part  de  sa  demande;  vous  pourrez  même 
l’engager  à envoyer  quelqu’un  au  Caire;  et,  s’il  persistait,  vous  vous  ser- 
virez de  la  force  pour  les  empêcher  d’entrer. 

Si  une  escadre  turque  vient  croiser  devant  le  port  et  qu’elle  commu- 
nique directement  avec  vous,  vous  serez  à même  de  prendre  toute  espèce 
d’information;  vous  lui  ferez  toute  espèce  d'honnêtetés. 

Si  elle  ne  communique  avec  vous  que  par  des  parlementaires  anglais, 
vous  ferez  connaître  & celui  qui  la  commande  combien  cela  est  indécent 
et  contraire  à la  dignité  que  l’on  doit  au  Sultan,  et  vous  l’engagerez  à 
communiquer  avec  vous  directement,  sans  parlementaires  anglais,  lui 
faisant  connaître  que  vous  regarderiez  comme  nuiles  toutes  les  lettres  qui 
vous  viendraient  par  des  parlementaires  anglais. 

Bo.vaparte. 

Dé|»6l  de  U g tient?. 


3605. 

AU  GÉNÉRAL  BERTMER. 

Quartier  général,  au  Caiiv,  ai  linimairv  ao  an  (il  ouvembre  1798). 

L'usage  barbare  de  faire  bétonner  les  hommes  prévenus  d’avoir  des 
secrets  importants  à révéler  doit  être  aboli.  Il  a été  reconnu  de  tout 
temps  que  celle  manière  d'interroger  les  hommes,  en  les  mettant  â la 
torture,  ne  produit  aucun  bien.  Les  malheureux  disent  tout  ce  qui  leur 
vient  à la  tête  et  tout  ce  qu'ils  voient  qu’on  désire  savoir.  En  conséquence, 
le  général  en  chef  défend  d’employer  un  moyen  que  réprouvent  la  raison 
et  l’humanité.  Ce  qui  n'empêche  pas  les  agas  d’inOiger  la  bastonnade, 
mais  seulement  comme  punition. 

Bonaparte. 

de  I*  j[ucrTe. 
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3606. 

AU  GÉNÉRAL  MARMONT, 

À ALEXANDRIE. 

Quartier  général,  au  Caire,  as  brumaire  an  tu  (la  novembre  1798). 

Dans  la  lettre  que  vous  m'avez  écrite  le  i4  brumaire,  Citoyen  Géné- 
ral, j’ai  remarqué  la  phrase  suivante  : 

<1  La  muraille  dont  vous  avez  ordonné  la  construction,  depuis  la  mon- 
«tagne  de  l'Observation  jusqu'à  la  mer,  est  nécessaire  sans  doute;  mais 
«ce  but  ne  serait-il  pas  rempli  avec  plus  d'économie  et  de  promptitude 
b en  se  servant  de  l’enceinte  des  Arabes  qui  ferme  l'isthme?  s 

Oui,  si  dans  l'enceinte  de  l’isthme  les  magasins  d'artillerie,  les  hôpi- 
taux et  les  citernes  sont  contenus;  mais,  si  le  contraire  existe,  qu’inférer 
de  votre  majeure? 

Une  place  maritime,  lorsque  l’ennemi  est  maître  de  la  mer,  doit  éloi- 
gner tous  les  établissements  de  ses  bords.  On  ne  peut  donc  pas  les  pla- 
cer dans  la  presqu’île  des  Figuiers.  Les  maisons  de  la  ville  n’y  sont  pas 
davantage  propres.  On  est  donc  dans  la  nécessité  de  placer  les  magasins 
d’artillerie,  les  hôpitaux  en  dehors  de  la  muraille  de  l'isthme. 

La  plus  grande  partie  des  citernes  de  la  ville,  pour  ne  pas  même  dire 
toutes,  sont  en  dehors  de  l'isthme;  voyez,  je  vous  prie,  où  vous  arriverez: 
vous  vous  enfermerez  dans  une  enceinte,  et  vous  laisserez  aux  ennemis 
vos  hôpitaux,  vos  magasins  d'artillerie  et  toutes  vos  citernes. 

Les  forts  des  Bains,  de  Pompée,  de  l'Observation  et  de  Cléopâtre  sont 
tous  éloignés  de  800  toises  au  moins  de  la  muraille  de  l'isthme,  et,  dès 
lors,  ne  se  coordonnent  d’aucune  manière  avec  ladite  enceinte.  Ils  sont 
livrés  à leurs  propres  forces  et  seront  attaqués  isolément.  Ils  ne  sont  sus- 
ceptibles de  jouer  un  rôle  médiocre  que  lorsqu’ils  seront,  pnr  la  capacité, 
le  tracé  et  le  profil,  de  véritables  forts. 

Nous  avons  pensé  que , si  la  résistance  que  doivent  offrir  les  forts  de 
Pompée  et  de  l’Observation  reste  constante  dans  ces  deux  projets,  la 
quantité  d’ouvrages  qu’il  faudrait  y faire,  dans  le  projet  où  ils  ne  seraient 
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qu'ouvragés  extérieurs  de  l’enceinte  de  l'isthme,  ne  pourrait  pas  être  faite 
en  quinze  mois  de  temps;  tandis  que,  dans  le  projet  où  ces  forts  ne  sont 
que  des  flèches  fermées  avec  une  enceinte  très-rapprochée,  ils  se  coor- 
donnent tellement  avec  ladite  enceinte  que  le  dixième  de  travail  et  de 
temps  suffit. 

Je  vous  le  répète,  le  fort  Pompée  et  celui  de  l’Observation  ne  sont, 
dans  notre  projet,  que  des  avancées  de  100  à i5o  toises  soutenues  par 
toute  l’artillerie,  toute  la  garnison  et  tout  le  moral  de  la  place. 

Quant  à l’idée  que  vous  avez  de  garder  la  portion  de  l’enceinte  depuis 
le  fort  de  l’Observation  jusqu’au  fort  Triangulaire,  et  de  ne  point  la  fermer 
du  côté  de  la  mer,  cela  ne  forme  pas  un  raisonnement. 

Souvenez-vous  qu'au  siège  de  Toulon  nous  passions  à 1 âo  toises  du 
fort  Malbousquet,  et  nous  nous  approchions  jusqu’à  100  toises  des  rem- 
parts de  Toulon.  S’il  y avait  eu  des  citernes  à combler,  des  magasins  i 
brûler,  des  enceintes  à tourner,  ne  doutez  pas  que  nous  eussions  été 
toucher  les  remparts  mêmes  de  la  ville.  Cela  est  si  vrai,  que  je  me  sou- 
viens d’avoir  formé  le  projet  d’enlever  l’enceinte  d’un  coup  de  main, 
parce  que  les  forts  étaient  éloignés  de  1,000  à i,aoo  toises  de  l’en- 
ceinte. 

\ous  devrez  donc  rester  convaincu  que  le  plan  qu’a  envoyé  le  général 
du  génie  a été  très-longtemps  discuté,  et  que  je  ne  l’ai  adopté  (pie  parce 
qu’il  était  le  meilleur  dans  un  système  de  fortification  permanente,  comme 
dans  un  système  de  demi-fortification,  qui  est  tout  ce  que  nous  pouvons 
faire  d’ici  à la  prochaine  campagne. 

Je  vous  recommande,  jusqu’à  ce  que  l’enceinte  et  le  système  que  nous 
avons  adoptés  à Alexandrie  soient  exécutés,  de  rapprocher  les  réserves  et 
quelques  pièces  des  forts  de  l’Observation  et  de  Cléopâtre;  isolés,  ils  ne 
sont  rien. 

Box aparté. 

Collection  Napoléon. 
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3607. 

AU  GÉNÉRAL  CAFFARELL1. 

Quartier  général,  au  Caire,  ai  brumaire  an  ni  (11  novembre  1798). 

Vous  trouverez  ci-joint,  Citoyen  Général,  une  note  qui  m'a  été  remise 
par  le  général  Manscourt.  Mon  intention  est  que  l'on  ne  se  déparle  d’au- 
cune manière  du  plan  qui  a été  adopté;  je  n'entends  pas  ordonner  par 
là  de  défaire  la  redoute  de  Cléopâtre,  qui,  à l'heure  qu’il  est,  doit  être 
faite.  On  doit,  en  ce  moment,  avoir  tracé  l’enceinte  depuis  le  fort  de 
l’Observation  à la  mer.  Mon  intention  est  qu’on  y travaille  sur-le-champ, 
ainsi  qu’aux  principaux  forts,  et  surtout  à celui  de  l’Observation.  Ce  poste 
pris,  Alexandrie  ne  peut  plus  tenir;  faites  bien  sentir  à l’oflicier  du  génie 
qui  commande  à Alexandrie  que  ce  fort  ne  peut  être  défendu  que  par 
le  secours  de  l’enceinte. 

Je  vous  prie  de  me  rendre  compte  quand  l’on  croit  positivement  que 
ladite  enceinte  sera  fermée. 

Faites-moi  aussi  connaître  l’état  de  situation  de  l’enceinte  qui  ferme 
l'isthme.  Elle  peut  être  considérée  comme  la  retraite  de  la  garnison,  et 
dès  lors  il  est  bon  que  je  connaisse  sa  situation  et  les  travaux  qu’il  y aurait 
à faire,  afin  que  je  puisse  les  ordonner,  si  on  les  croit  nécessaires,  mais 
toujours  après  que  le  système  de  défense  sera  achevé. 

Boxapabtk. 

Dépôt  de  U guerre. 

3608. 

AU  GÉNÉRAL  MENOU. 

Quartier  général,  au  Caire,  a a brumaire  an  vu  (ta  novembre  1798). 

Je  suis  très-mécontent,  Citoyen  Général,  de  la  réponse  qu’a  faite  le 
citoyen  Dumannir  au  parlementaire  anglais.  11  était  bien  évident  que  les 
Anglais,  en  envoyant  ce  parlementaire,  voulaient  savoir  si  nous  avions 
ou  non  des  prisonniers  anglais,  et  qu’ils  avaient  des  raisons  pour  le  savoir. 
Le  citoyen  Dumanoir  ne  devait  donc  rien  répondre,  puisque  je  l’avais 


108 


CORRESPONDANCE  DE  NAPOLÉON  K—  AN  VII  (1798). 

ordonné,  et  il  devait  en  faire  part  au  commandant  de  la  place,  et  le 
commandant  de  la  place  lui-même  devait  répondre  de  manière  que 
les  Anglais  ne  fussent  point  satisfaits  dans  le  but  de  leur  parlementaire, 
qui  était  de  savoir  si  nous  avions  de  leurs  prisonniers.  11  fallait,  par 
exemple,  leur  répondre  que,  comme  on  en  avait  plusieurs,  il  fallait  qu’ils 
désignassent  les  noms  et  grades  de  ceux  qu’ils  demandaient.  Vous  voudrez 
donc  bien  réitérer  l’ordre  que  j'ai  donné. 

Bonaparte. 

Dépôt  de  la  gaerre. 


3609. 

A II  GÉNÉRAL  DESAIX. 

Quartier  général,  au  Caire,  is  brumaire  an  vu  (i*  novembre  1798). 

Le  citoyen  Denou,  qui  est  curieux  de  voyager  dans  la  haute  Egypte, 
vient  vous  voir. 

Le  général  Belliard  doit,  à l'heure  qu'il  est,  vous  avoir  joint.  On  parle 
ici,  depuis  hier,  d’une  escarmouche  qui  aurait  eu  lieu  entre  quelques-uns 
de  vos  postes  et  quelques  kâchefs  de  Mourad-Bey,  dans  laquelle  ils  au- 
raient eu  quelques  bagages  de  pris. 

Bonaparte. 

Collection  Napoléon. 

3610. 

ORDRE. 

Quartier  général,  au  Caïn*.  99  brmntrin-  an  vu  (ta  novembre  1798). 

Les  jardins  d’Osman-Bey  el-Tanbourgj , de  Hassan,  kâchef  d'ibrahim- 
Bey  el-Aouâly,  de  Moustafa,  kâchef  d'ibrahim  le  Grand,  d’Omar,  kâchef 
el-Douaddâr,  le  birket  ou  étang  Abou-Châmât.  seront  mis  à la  disposi- 
tion de  ladminislration  de  l'Institut. 

Bonaparte. 

Collection  Napoléon. 
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3611. 

AU  CITOYEN  SLT.Y. 


Quartier  général , au  Cuire,  as  brumaire  au  ru  (la  novembre  «798). 

L’ordonnateur  fera  livrer,  par  mois,  5a  ardebs  de  fèves  et  îfi  d'orge 
et  de  paille,  pour  la  ménagerie  de  l’Institut. 

Bonaparte. 

CnlIeclioD  Napoléon. 


3612. 

AU  GÉNÉRAL  DUGUA. 

Quartier  général , au  Caire,  a3  brumaire  an  vit  (t 3 novembre  1798). 

Je  vous  envoie,  Citoyen  Général,  la  djerme  la  Padouane,  qui  ne  tire 
que  deux  pieds  d'eau,  et  que  je  vous  prie  de  faire  passer  sur-le-champ 
dans  le  lac.  Mon  intention  n'est  point  de  désarmer  la  Cisalpine;  ainsi,  si 
elle  ne  peut  plus  servir  à la  navigation  du  lac,  faites-la  sortir  et  faites-la 
rentrer  dans  le  Nil.  La  chaloupe  napolitaine  que  l'on  a retrouvée  dans  le 
lac  me  parait  très-suspecte;  je  vous  prie  de  m’envoyer,  sous  bonne  et  sûre 
escorte,  tous  les  individus  qui  étaient  dans  ledit  canot. 

Recommandez  qu’il  y ait  toujours  des  barques  en  croisière  devant  les 
deux  bouches. 

Puisque  El-Menzaleb  est  d'un  mauvais  air,  il  faut  bien  vile  en  retirer 
vos  troupes;  il  suffira  que,  de  temps  en  temps,  un  détachement  embarqué 
sur  la  flottille  s’v  présente. 

J’imagine  que  vos  troupes,  à Damiette,  sont  casernécs. 

Bonaparte. 

DtfpAt  de  la  guerre. 

3613. 

AU  GÉNÉRAL  CAFFARELLI. 

Quartier  général,  au  Caire,  a3  brumaire  an  vu  (i3  novembre  >798) 

11  parait,  d’après  le  compte  que  m'a  rendu  le  général  Reynier,  que 
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sous  peu  de  jours  la  citadelle  de  Belheys  sera  dans  une  situation  respec- 
table et  à l’abri  de  toute  atteinte  des  Arabes  et  des  paysans.  Le  général 
Domniarlin  va  y faire  passer,  sous  peu  de  jours,  six  pièces  de  8;  par  ce 
moyen,  notre  hôpital,  notre  manutention,  nos  magasins  d'artillerie  et  de 
vivres  se  trouvent  à l’abri  de  tout  événement.  Ne  serait-il  pas  nécessaire 
d’ordonner  la  construction  de  deux  corps  de  caserne,  l’un  capable  de 
loger  un  bataillon,  l’autre  de  loger  des  détachements  d’artillerie,  de 
sapeurs  cl  de  cavalerie?  Car  je  vois  avec  peine  que,  pour  profiter  d’une 
maison  qui  se  trouve  éloignée  d’un  quart  de  lieue  de  la  ville,  la  division 
ne  tient  qu’un  détachement  à Belbeys. 

Bonaparte. 

DéjMJl  de  Ih  guerre. 


361  A. 

AU  GÉNÉRAL  CAFFARELL1. 

Quartier  général,  au  Caire,  »3  brumaire  an  tii  (i3  novembre  1798). 

Je  désirerais.  Citoyen  Général,  que  vous  fissiez  faire  cinq  ou  six  jeux 
de  boutes,  et  que  vous  les  envoyassiez  è Sélheyeh , aux  troupes  qui  sont  à 
Belbeys  et  au  général  Desaix. 

Bonaparte. 

Cotrnn.  |k>r  M.  le  comte  Caflarelli. 


3615. 

AU  CONTRE-AMIRAL  GANTEAUME, 

A ALEXANDRIE. 

Quartier  général , au  Caire,  a 4 brumaire  an  tii  (i  A novembre  >798). 

J’ai  lu  vos  observations,  Citoyen  Général,  sur  le  Dubois.  Je  persiste 
cependant  toujours  à l'armement  de  ce  vaisseau. 

Je  voudrais  diviser  les  forces  navales  d’Alexandrie  en  trois  divisions  : 
1"  division  : la  Junon,  r Alceste,  la  Courageuse,  le  Salamine,  le  Ij>di; 
s*  division  : la  Muiron,  le  Causse,  F Alerte,  le  Rivoli; 

3' division  : la  Carrère,  le  Dubois,  la  Négresse,  la  Foudre. 
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Je  consentirais  au  desarmement  de  la  Montenolte,  du  Leoben,  de  la 
Manloue,  avec  les  conditions  expresses  que  chacun  de  ces  trois  bâtiments 
puisse  servir  de  transport  et  être  armé  en  flûte. 

Je  désirerais  que  la  t"  division  pût  être  prête  dans  les  premiers  jours 
de  frimaire.  Je  voudrais  qu  a dater  du  i"  frimaire  elle  fût  traitée  comme 
une  division  en  rade,  en  donner  le  commandement  au  contre-amiral 
Perrée,  et  que  l'armement,  les  vivres  et  les  équipages  de  cette  1"  divi- 
sion fussent  en  bon  état.  Elle  aurait  deux  mois  de  vivres  et  trente  ou 
quarante  jours  d'eau. 

On  pourrait  donner  le  commandement  de  la  ae  division  au  capitaiue 
Trullet,  et  celui  de  la  3*  au  chef  de  division  Dumanoir. 

La  a*  division  serait  censée  entrer  en  rade  le  î"  nivûse. 

La  3*  serait  censée  entrer  en  rade  le  i"  pluviôse. 

Je  voudrais  que,  dès  l'instant  qu’une  division  entre  en  rade,  ni  les 
matelots  ni  les  olliciers  ne  pussent  plus  communiquer  avec  la  terre. 

A mesure  que  l'on  entrera  en  rade,  les  matelots  seront  habillés  avec- 
un  uniforme.  Chaque  bâtiment  formerait  un  conseil  d'administration, 
auquel  il  serait  accordé,  toutes  les  décades,  une  solde;  personne  ne 
jouirait  de  la  solde  du  grade  qu'il  a,  mais  bien  des  fonctions  qu'il  rem- 
plit; alors  je  considérerais  chacun  des  bâtiments  comme  un  bataillon.  Je 
désirerais  donc  avoir  votre  opinion  sur  le  contenu  de  ces  présentes  dispo- 
sitions, et  que  vous  fissiez,  pour  la  î™  division,  un  projet  d’organisation 
pour  chaque  frégate,  avec  la  solde  et  le  décompte  de  ce  qu’il  faudrait 
accorder  à chacun. 

Faites-moi  aussi  la  minute  des  différents  ordres  qu'il  faudrait  donner 
à Alexandrie  en  conséquence  de  ces  dispositions. 

Bonaparte. 

Collection  Napoléon. 
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3610. 

AU  GÉNÉRAL  LECLERC, 

À QELYOCB. 

Quartier  général,  au  Caire,  ai  brumaire  an  vii(*4  novembre  1798). 

Je  vous  adresse,  Citoyen  Général,  Soliman,  ouekil  du  cheik  El-Bekry, 
du  village  d’El-Qarâdy-myt-Abou-Ouâhab,  qui  se  plaint  de  ce  que  les 
Arabes  empêchent  les  habitants  des  environs  du  village  de  Mvl-Ghamar 
d’ensemencer  leurs  terres.  Prenez  les  mesures  ne'cessaires  pour  punir  ces 
Arabes  et  pour  qu’ils  ne  portent  aucun  préjudice  à l’agriculture. 

Boxapahte. 

Colifrtion  Napoléon. 


3617. 

AU  GÉNÉRAL  REYNIER, 

A BELBEYS. 

Quartier  génital,  au  Caire,  brumaire  an  vu  (i4  novembre  1798). 

Je  vous  prie,  Citoyen  Général,  de  faire  réunir  à Boulâq  les  détache- 
ments des  7'  et  a 3e  qui  se  trouvent  être  encore  à Sâlheyeh  et  à Bclbeys, 
car  il  est  très-essentiel  do  tenir  les  régiments  réunis.  Voyez,  je  vous  prie, 
de  prendre  des  mesures  efficaces  pour  avoir  des  chevaux.  La  province  de 
Charqych  est  celle  qui  en  devrait  fournir  le  plus  : c’est  celle  qui  en  four- 
nit le  moins.  La  saison  approche  où  sans  cavalerie  nous  ne  pourrons  rien 
faire  nulle  part. 

Bonaparte. 

J’ai  donné  ordre  au  payeur  de  vous  faire  toucher  3,ooo  francs  pour 
dépenses  secrètes. 

Dépàt  île  ta  guerre. 
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3618. 

Al)  GÉNÉRAL  CAFFARELLI. 

Quartier  gênerai,  su  Caire,  «4  brumaire  an  nt  (t  4 novembre  >798), 

Le  bataillon  de  la  99e  qui  est  en  garnison  au  fort  Sulkowski  four- 
nira, tous  les  jours,  vingt-cinq  hommes  de  travail.  L’oflîcicrdu  génie  leur 
fera  faire  une  esplanade  de  9 5 toises  tout  autour  du  fort  Sulkowski,  et 
leur  fera  faire  un  grand  chemin  large  cl  droit  qui  conduise  à El-Qobbeh. 

Le  citoyen  Lepère  fera  ouvrir  le  plus  tôt  possible  le  chemin  qui  va 
du  quartier  général  au  fort  Sulkowski;  depuis  quinze  jours  il  n’est  pas 
encore  ouvert,  et  une  pièce  de  canon  ne  peut  pas  y passer. 

Le  citoyen  Lepère  jalonnera  une  chaussée  depuis  le  pont  du  quartier 
général  è la  maison  d’Ibrahim-Bey.  La  compagnie  d'artillerie  des  guides 
fournira,  tous  les  jours,  vingt-cinq  hommes  de  travail  pour  cette  commu- 
nication , afin  qu'une  pièce  de  canon  puisse  se  rendre  en  ligne  directe  de 
la  maison  d’Ibrahim-Bey  au  quartier  général.  Je  désirerais  que  dans  la 
journée  de  demain  ces  trois  ouvrages  fussent  en  pleine  activité. 

BoXAPMSfE. 

Comm.  par  M.  I«  romU*  CnfïarvHi. 


3619. 

AD  CITOYEN  POÜSSIELGUE. 

Quartier  gênerai,  au  Caire,  a 4 brumaire  an  vu  (lA  novembre  1798). 

Vous  trouverez  ci-joint  un  règlement  de  société  qui  m'est  présenté 
par  plusieurs  négociants.  Faites-leur  connaître  que  mon  intention  est 
d’encourager  ladite  société,  et,  comme  ce  commerce  doit  être  extrême- 
ment lucratif,  je  désire  qu’ils  y intéressent  la  caisse  de  l’armée  pour  dix 
actions.  Comme  administrateur  des  finances,  c'est  à vous  de  représenter 
ces  dix  actions. 

Rovvpaute. 

Connu,  par  M"*  d*  la  Marinière. 
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3620. 

AL'  CHEF  DE  BRIGADE  BESS1ÈRES. 

Quartier  général  » au  Caire , s S liminaire  an  fil  (lû  novembre  1798). 

J’ai  ordonné  que  I on  vous  donnât  chez  moi  le  logement  qu'occupait 
Junol.  Si  vous  préférez  aller  à Gyzeh,  toute  la  maison  est  à votre  service. 
Je  ne  désire  qu’une  chose,  c’est  que  vous  vous  dépéchiez  de  guérir. 

Bonaparte. 

Gomm.  par  M.  le  duc  d’I*trie. 


3621. 

ORDRE  Dll  JOLR. 

Quartier  général,  au  Caire,  brumaire  an  ru  (i&  novembre  1798  ). 

L armée  est  prévenue  qu’au  1"  frimaire  l’ordonnateur  d’Aure  rem 
plira  les  fonctions  d’ordonnateur  en  chef. 

Par  ordre  du  génital  en  cher. 

Depàl  de  !a  guerre. 


3622. 

AL  GÉNÉRAL  BERTHIER. 

Quartier  général , au  Caire,  *5  brumaire  a»  *11  (1  fi  novembre  1 798  ). 

Faites  passer  1,000  paires  de  souliers  à la  division  du  général  Desaix. 

Donnez  ordre  au  général  Dommartin  qu’il  envoie  une  forge  de  cam- 
pagne; au  général  du  génie,  qu’il  envoie  4o  sapeurs;  à l’ordonnateur 
en  chef,  qu’il  envoie  des  objets  pour  l’ambulance. 

Réitérez  l’ordre  au  général  Desaix  d’envoyer  à Boulàq  tous  les  che- 
vaux qu’il  aura,  dix  par  dix,  par  le  Nil,  et  en  le9  faisant  suivre  par  les 
hommes  à pied  que  je  lui  ai  envoyés.  Je  n’approuve  pas  la  mesure  pro- 
posée par  l’adjudant  général  de  celte  division,  de  faire  suivre  les  hommes 
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à pied  avec  leurs  selles.  H vaut  mieux  ne  pas  avoir  de  cavalerie  que  d'en 
avoir  une  mauvaise.  Tous  les  ateliers  sont  montés  à Boulàq. 

Réitérez  l'ordre  au  général  Desaix  d'envoyer  tous  ses  malades  au 
Caire. 

Le  général  Belliard  a mené  avec  lui  une  pièce  de  8;  je  donnerai  inces- 
samment l’ordre  pour  qu'on  en  envoie  une  seconde. 

Le  général  Desaix  peut  prendre  une  compagnie  de  5o  sapeurs  égy|>- 
tiens;  ils  seront  soldés  par  le  Caire.  J'ai  mis  dernièrement  3,ooo  livres 
à sa  disposition;  j’ordonne  au  payeur  d’en  mettre  3,ooo  autres. 

Bonaparte. 

Dépàt  <ie  b gTUJTTV. 


3623. 

SAUVEGARDE  ACCORDÉE  A NICOLAS  PAPADOPOULO. 

Quartier  général,  au  Caire,  *5  brumaire  an  vil  (t  5 novembre  1798). 

Les  postes  de  l’armée  française  en  Egypte  laisseront  librement  passer 
Nicolas  Papadopoulo,  qui  s’est  distingué  à Damiette  lorsque  cette  ville  a 
été  attaquée  par  les  Arabes  d'Hassnn-Toubàr,  et  qui  a été,  pendant  sept 
ans,  amiral  de  la  flottille  de  Mourad-Bey. 

Les  postes  de  l’armée  française  laisseront  également  passer  les  mate- 
lots grecs  qui  abandonneraient  la  flottille  de  Mourad-Bey.  Le  général  en 
chef  accorde  amnistie  et  promet  récompense  à ces  matelots. 

Le  général  en  chef  promet  également  à Nicolas  Papadopoulo  1,000 
talari  par  chaloupe  canonnière  armée  et  appartenant  aux  Mameluks  qu’il 
remettrait  à l’armée  française. 

Par  ordre  du  général  en  chef. 

Dépét  de  la  guerre. 


3G2A. 

ORDRE. 

Quartier  général,  au  Caire,  »5  brumaire  nn  tii  (i  5 omi-inltce  1798 ). 

Article  1".  Le  contre-amiral  Ganleaumc  est  nommé  commandant  des 
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forces  navales  de  la  République  en  Egypte,  soit  dans  la  Méditerranée, 
soit  sur  le  Nil,  soit  dans  la  mer  Rouge. 

Art.  2.  Les  forces  navales  de  la  République  dans  la  rade  d'Alexan- 
drie seront  divisées  en  trois  divisions. 

Art.  3.  La  î"  division  sera  composée  des  frégates  la  Junon,  F Al- 
ceste, la  Courageuse,  des  bricks  le  Lodt,  l'Alerte. 

Cette  division  sera  commandée  par  le  contre-a mirai  Perrée. 

Art.  à.  La  3e  division  sera  composée  du  vaisseau  le  Causse,  de  la 
frégate  la  Muiron,  des  bricks  le  Salamine,  le  Rivoli. 

Cette  division  sera  commandée  par  le  chef  de  division  Dumanoir. 

Art.  5.  La  3*  division  sera  composée  du  vaisseau  le  Dubois,  de  la 
frégale  la  Carrère,  des  avisos  la  Foudre,  la  Adresse. 

Celte  division  sera  commandée  par  le  capitaine  Trullet. 

Art.  6.  L’ordonnateur  de  la  marine  et  le  commandant  des  armes 
à Alexandrie  prendront  toutes  les  mesures  pour  qu’au  to  frimaire  la 
i"  division  soit  en  rade  et  prête  à lever  l’ancre,  ayant  pour  trois  mois 
de  vivres  et  quarante  jours  d’eau.  On  sacrifiera  tout  pour  l'armement  de 
cette  t"  division  : on  aura  soin  quelle  ne  manque  ni  de  canons,  ni  de 
caronades,  ni  des  approvisionnements  qu’elle  doit  avoir. 

Art.  7.  La  Muiron  sera  armée  do  pièces  de  18.  La  Carrère  sera  armée 
de  pièces  de  1 8.  11  sera  pourvu  à l'armement  du  Dubois  avec  les  pièces 
de  aA  et  de  i8qui  resteraient. 

Art.  8.  La  a' division  sera  tenue  prêle  à pouvoir  partir  le  to  nivôse: 
jusqu’à  cette  époque,  le  chef  de  division  Dumanoir  continuera  à remplir 
les  fondions  de  commandant  des  armes  du  port. 

Art.  9.  La  3'  division  sera  tenue  prèle  à pouvoir  partir  le  i"  plu- 
viôse. 

Art.  10.  A dater  du  îo  frimaire,  la  t™  division  sera  sans  communi- 
cation avec  la  terre. 

Art.  11.  Il  sera  accordé  à la  t™  division  un  mois  de  solde,  chacun 
selon  le  grade  dont  il  remplit  les  fonctions,  de  sorte  qu’il  n’y  aura  de 
payés  comme  sous-officiers  que  le  nombre  que  l’ordonnance  accorde 
à une  frégate. 
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Abt.  12.  La  solde  ne  sera  également  payée,  pour  les  sous-officiers  et 
matelots,  que  moitié  de  ce  qui  leur  est  accordé,  l’autre  moitié  étant  pour 
les  familles,  dont  il  leur  sera  fait  le  décompte  à Toulon. 

Bonapabtk. 

C o mm,  par  M“*  U comlesse  Gauleaumi1. 


3625. 

ORDItE. 

QuorlM'r  g<tarral,  au  Coin-,  »5  bruoiairu an  ni  (i5  novtnibnj  1798). 

Abticle  1".  Les  dépôts  des  demi-brigades  de  la  division  du  général 
Lannes  seront  établis  dans  l'ile  de  Roudah,  dans  une  des  maisons  près  du 
Meqvàs. 

Abt.  2.  Les  dépôts  des  demi-brigades  de  la  division  du  général  Rey- 
nier seront  établis  à la  citadelle. 

Abt.  3.  Les  dépôts  des  demi-brigades  de  la  division  du  général  Desaix 
seront  établis  dans  la  mosquée  de  l'ile  de  Roudah. 

Abt.  4.  Les  dépôts  des  demi-brigades  de  la  division  du  général  Bon 
seront  établis  à la  citadelle. 

Abt.  5.  Le  présent  ordre  sera  communiqué,  dans  la  journée  de  demain, 
au  général  du  génie  et  au  commandant  de  la  place,  qui  fixeront  les 
locaux,  de  manière  que  les  différents  dépôts  aient  l'emplacement  néces- 
saire pourlogcr  les  officiers,  les  différents  magasins,  les  différents  ateliers 
et  100  hommes  par  demi-brigade. 

Abt.  6.  Le  général  du  génie  prendra  ses  mesures  de  manière  que, 
le  1"  frimaire,  les  différents  locaux  soient  prêts. 

Abt.  7.  Le  commandant  de  la  place  donnera  ses  ordres  pour  que,  le 
1 o frimaire,  tous  ces  différents  dépôts  soient  placés  conformément  au 
présent  ordre.  Il  fera  effectuer  ces  mouvements  successivement,  afin  que 
cela  ne  donne  point  d'inquiétude  aux  habitants.  Il  aura  soin  de  prévenir 
ladminislration  de  l'enregistrement  de  mettre  des  gardiens  dans  les  mai- 
sons des  différents  dépôts,  afin  quelles  ne  soient  point  détériorées. 

Bovapahte. 

Ot  pAil  de  la  gtHrriN 

r.  «3 
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3026. 

Ali  GÉNÉRAL  CAFFARELLI. 

Quartier  général , au  Caire,  a 5 brumaire  an  tu  (i5  novembre  1798). 

Tous  les  Français  ont  eu  l’ordre  de  venir  se  loger  aux  environs  de  la 
place  Ezbekyeh , ce  qui  rend  beaucoup  plus  nécessaire  encore  l'établisse- 
ment du  fort  Camin.  Je  désirerais  que  nous  en  arrêtassions  le  plan  dans 
la  journée  de  demain,  et  qu’il  pût  être  tracé  après-demain.  Ce  fort,  qui 
commande  toute  la  campagne  extérieure,  est  extrêmement  essentiel. 

Je  goûte  beaucoup  le  projet  que  vous  m’avez  présenté  aujourd'hui  pour 
SAlheyeh.  Je  désire  que  vous  en  ordonniez  le  plus  tôt  possible  l’exécu- 
tion , et  qu’en  même  temps  on  mette  la  main  à la  construction  des  ca- 
sernes. Je  vous  prie  de  me  faire  connaître  si,  au  1 5 frimaire,  les  deux 
fours  que  je  vous  ai  demandés  à Sâlheyeh  seront  construits. 

Boxaparte. 

DépAl  do  ta  jpwrre. 


3627. 

ARRÊTÉ. 

Qiuirlier  gôn^ral,  au  Caire,  a 5 brumaire  au  vil  ( if»  novembre  1798). 

Artiixi  1".  U sera  formé  une  commission  de  trois  membres  pour  faire 
le  recensement  de  tous  les  biens  nationaux,  tels  que  terres,  jardins  et 
maisons  de  campagne  existant  dans  la  ville  du  Caire  et  dans  les  envi- 
rons, à deux  lieues  à la  ronde. 

Art.  2.  La  commission  sera  accompagnée  par  un  inspecteur  interprète 
de  l'administration  de  l’enregistrement  et  des  domaines,  et  escortée  pur 
dix  dragons  que  lui  fera  donner  l'état-major  général. 

Art.  3.  Elle  commencera  ses  opérations  par  l’extérieur  de  la  ville; 
elle  s'informera  de  l'origine  de  chaque  bien , du  nom  du  propriétaire  avant 
l’arrivée  de  l’armée,  du  nom  de  celui  qui  en  jouitmaintenanl,  des  revenus 
que  produit  le  bien,  si  on  en  a rendu  compte,  et  à qui;  elle  décrira  le 
bien  en  déterminant  sa  nature,  son  étendue  et  sa  position,  avec  le  plus 
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île  précision  qu'il  sera  possible;  elle  le  numérotera;  elle  fera  apposer 
à l’entrée  une  affiche  portant  : Propriété  nationale. 

Abt.  4.  Tous  les  jours  elle  remettra  à l’administration  de  l’enregis- 
trement son  travail  de  la  veille,  d’après  lequel  l’administration  pour- 
voira sur-le-champ  à l'administration  des  biens,  soit  en  les  affermant, 
soit  en  les  faisant  régir,  et  elle  se  fera  rendre  compte  des  arrérages. 

Anî.  5.  Les  citoyens  Parseval,  Raige  et  Yilloteau  composeront  ladite 
commission. 

Aht.  G.  Il  leur  sera  alloué  k chacun  45  médius  par  jour,  pour  frais 
de  courses. 

Aht.  7.  Il  sera  formé  à Damiette  une  commission  chargée  du  même 
objet  pour  les  domaines  de  cette  ville  et  des  environs.  Les  membres  en 
seront  nommés  par  le  citoyen  Barras,  directeur  des  domaines  à Damiette, 
de  qui  ils  recevront  des  instructions  et  à qui  ils  rendront  compte  de  leurs 
travaux. 

Abt.  8.  L’administrateur  général  des  finances  veillera  à l’exécution 
du  présent  arrêté. 

Bonaparte. 

Collection  Napoléon. 

3628. 

AU  GÉNÉRAL  CAFFARELLI. 

Quartier  général,  au  Caire.  q5  brumaire  an  ni  ( i5  novembre  1798). 

J’ai  été  voir  aujourd’hui  la  citadelle;  puis-je  compter  que,  le  i5  fri- 
maire, la  manutention  et  les  quatre  fours  seront  établis? 

Je  désirerais  que  l'on  établit  une  batterie  à embrasures  de  quatre  pièces 
de  canon  contre  le  Moqatlam.  Je  désirerais  que  celte  batterie  fût  placée 
sur  une  espèce  de  cavalier  qui  servirait  de  traverse  à la  place,  et  que 
tous  les  merlons  des  embrasures  fussent  en  terre.  Les  embrasures  seraient 
ouvertes  de  manière  que  deux  pièces  pussent  battre  depuis  le  point 
du  Moqattam  le  plus  près  jusqu  à la  mosquée  du  Moqattam,  et  deux 
pièces  jusqu'au  mamelon  le  plus  près  du  fort. 

Je  vous  prie  de  m’apporter  après-demain  un  rapport  sur  la  tour  des 

•s. 
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Janissaires  : doit-on  la  faire  sauter,  oui  ou  non?  11  est  instant  de  prendre 
un  parti  sur  cet  objet.  Quelle  est  la  porte  de  la  citadelle  par  laquelle  on 
peut  communiquer  le  plus  facilement  avec  le  fort  Dupuy?  Le  citoyeu 
Malus  m'a  dit  qu’au  fort  Dupuy  votre  intention  était  de  placer  la  citerne 
dans  une  des  tours  : ne  vaudrait-il  pas  mieux  y placer  le  bâtiment  qui 
servirait  de  logement  au  commandant  du  fort,  et  placer  la  citerne,  ainsi 
que  les  magasins  de  vivres,  tout  le  long  de  l'enceinte  du  fort? 

Il  m’a  paru  que  les  créneaux  notaient  placés  qu'à  huit  pieds  du  niveau 
du  terrain  : au  lieu  donc  de  faire  une  banquette  en  terre,  ne  pourrait- 
on  pas  bâtir  quelques  piliers,  y jeter  dessus  quelques  palmiers,  en  des- 
sous faire  lesdits  magasins? 

Je  croirais  utile  que  la  tour  qui  était  destinée  à former  la  citerne  eût 
au  moins  vingt  pieds  de  hauteur,  afin  de  défiler  tout  le  fort,  du  sommet 
de  la  montagne.  J'ai  écrit  au  commandant  de  la  place  pour  qu'il  procure 
à la  citadelle  une  plus  grande  quantité  d'ouvriers. 

Bonaparte. 

Cotmn.  par  M-  le  comte  CaOarelli. 


3629. 

DÉCISION 

SUR  IN  RAPPORT  DU  CITOYEN  PuUSSlELOlX 


Quartier  général , au 

Citoyen  Général , l'état-major  général  m’a 
renvoyé  l'imprimeur,  le  citoyen  Marcel , pour 
que  je  lui  fisse  donner  des  ouvriers  pour  les 
travaux  relatifs  À l'établissement  de  l'impri- 
merie. 

Je  crains  qu'on  ne  fasse  encore  ici  beau- 
coup de  dépenses  superflues. 

11  faudrait  que  celui  qui  dirigera  les  tra- 
vaux eût  assex  de  caractère  pour  résister  aux 
désirs  d'agrément  de  l'imprimeur  et  ne  s'oc- 
cuper que  de  l'objet  d'utilité. 

E.  PoiSSlKLC.IiE. 


Caire,  i5  brumaire  an  »u  { i5  novembre  1798). 

Renvoyé  au  général  Caffarclli, 
faisant  faire  lesdits  travaux,  et  avoir 
soin  que  les  choses  passent  avant 
les  hommes. 

Bonapartk. 


Comni.  par  M.  le  comte  Caffarelli. 
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3G30. 

AL  GÉNÉRAL  CAFFARELL1. 

Quartier  général,  an  Caire,  *5  brumaire  an  vu  (ifi  novembre  1798). 

Vous  trouverez,  ci-joint,  Citoyen  Général , un  devis  que  me  remet  le 
citoyen  Lepère.  La  dépense,  mais  surtout  près  de  six  semaines  qu'il  fau- 
drait pour  faire  ce  qu'il  propose,  m'effrayent.  Je  voudrais  que  l’on  pût 
pratiquer,  au  quartier  général,  un  grand  escalier,  de  manière  que  cela 
ne  coulât  que  i,5oo  livres  et  sept  à huit  jours  de  travail.  Mon  seul  but 
est  d'avoir  un  escalier  ordinaire,  en  laissant  tout  dans  l'état  actuel. 

A l'hôpital  n°  i,  les  commodités  infectent  l'hôpital. 

Bonaparte. 

Comm.  par  M.  le  comte  CaiTarelli. 

3631. 

AL  GÉNÉRAL  MANSCOIRT. 

Quartier  général,  au  Caire,  *5  brumaire  an  vu  ( i5  novembre  1798). 

Le  citoyen  Boudard,  sergent  de  la  85*,  demande  une  pancarte  de 
cantinier  avec  la  faculté  d'avoir  un  chameau  pour  approvisionner  Aboukir 
de  tout  ce  qui  manque  aux  soldats. 

Bonaparte. 

Collection  Napoléon. 


3632. 

AL  DIRECTOIRE  F.XÉCLT1F. 

Quartier  général,  au  Caire,  #6  brumaire  an  vu  (16  novembre  1798). 

Citoyens  Directeurs,  je  vous  fais  passer  la  note  des  combats  qui  ont 
eu  lieu  à différentes  époques  et  sur  différents  points  de  l’armée. 

Les  Arabes  du  désert  de  la  Libye  harcelaient  la  garnison  d’Alexandrie. 
Le  général  Kleber  leur  fit  tendre  une  embuscade;  le  chef  d’escadron 
Rabasse,  à la  tête  de  5o  hommes  du  iA‘  de  dragons,  les  surprit,  le 
5 thermidor,  et  leur  tua  h 3 hommes. 
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A la  sollicitation  de  Mourad-Bey  et  des  Anglais,  les  Arabes  s'étaient 
réunis  et  avaient  fait  une  coupure  au  canal  d'Alexandrie,  pour  empê- 
cher les  eaux  d'y  arriver.  Le  rbef  de  brigade  Barthélemy,  à la  tête  de 
Goo  hommes  de  la  Gg”,  cerna  le  village  de  Birket-Ghcytâs,  la  nuit  du 
37  fructidor,  tua  plus  de  aoo  hommes,  pilla  et  brûla  le  village.  Ces 
exemples  nécessaires  rendirent  les  Arabes  plus  sages,  et,  grâce  aux  peines 
et  à l’activité  de  la  4e  d'infanterie  légère,  les  eaux  sont  arrivées,  le  1 4 bru- 
maire, à Alexandrie,  en  plus  grande  abondance  que  jamais;  il  y en  a 
pour  deux  ans.  Le  canal  nous  a servi  à approvisionner  de  blé  Alexandrie, 
et  à faire  venir  nos  équipages  d’artillerie  à Gyzeh. 

Le  général  Andréossy,  après  différents  combats  sur  le  lac  Mcnzaleh, 
esl  arrivé,  le  37  vendémiaire,  sur  les  ruines  de  Peluse;  il  y a trouvé  plu- 
sieurs antiques,  entre  autres  un  fort  beau  camée;  il  a dressé  la  carte  de 
ce  lac  et  de  ses  sondes  avec  la  plus  grande  exactitude.  Nous  avons,  dans 
ce  moment,  beaucoup  de  bâtiments  armés  dans  ce  lac.  Il  ne  reste  plus  que 
deux  branches,  celle  d'Omiu-Fâreg  et  celle  do  Dvbeh;  peu  de  traces  de 
celle  de  Peluse. 

Deux  jours  après  que  la  populace  du  Caire  se  fut  révoltée,  les  Arabes 
accoururent  de  différents  points  du  désert  et  se  réunirent  devant  Belbeys. 
Le  général  Reynier  les  repoussa  partout;  un  seul  coup  de  canon  à mi- 
traille-en  tua  sept;  après  différents  petits  combats,  ils  disparurent  et. 
quelque  temps  après,  ils  se  sont  soumis. 

Quelques  djormes,  chargées  de  chevaux  nous  appartenant,  ont  été 
pillées  par  les  habitants  de  Ramlch,  et  deux  dragons  ont  été  tués.  Le 
général  Mural  s'y  est  porté,  a cerné  le  village  et  a tué  une  centaine 
d'hommes. 

Le  général  Lanussc,  instruit  que  le  célèbre  Abou-Cha’yr,  un  des  prin- 
cipaux brigands  du  Delta,  était  à Kafr-el-Cba'yr,  l'a  surpris,  la  nuit  du 
39  vendémiaire,  a cerné  sa  maison,  l'a  tué,  lui  a pris  trois  pièces  de 
canon,  quarante  fusils,  cinquante  chevaux  et  beaucoup  de  subsistances. 

Les  Anglais,  avec  quinze  chaloupes  canonnières  et  quelques  petits 
bâtiments , se  sont  approchés  du  fort  d’Aboukir,  les  3 , 4 , 6 et  7 brumaire. 
Ils  ont  eu  plusieurs  chaloupes  coulées  bas.  L’ordre  était  donné  de  les 
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laisser  débarquer;  ils  ue  l'ont  pas  osé  faire.  Ils  doivent  avoir  perdu  quel- 
ques hommes;  nous  en  avons  eu  deux  blessés  et  un  tué.  Le  citoyen 
Martinet,  commandant  la  légion  nautique,  s'est  distingué. 

Depuis  la  bataille  de  Sédiman , le  général  Desaix  était  dans  le  Favoum. 
Dans  cette  saison,  on  ne  peut,  en  Egypte,  aller  ni  par  eau,  il  n'y  en  a 
pas  assez  dans  les  canaux,  ni  par  terre,  elle  est  marécageuse  et  pas 
encore  sèche  : ne  pouvant  donc  poursuivre  Mourad-Bey,  le  général  Desaix 
s'occupa  à organiser  le  Favoum. 

Cependant  Mourad-Bey  en  profita  pour  faire  courir  le  bruit  qu'Alexan- 
drie  était  pris  et  qu'il  fallait  exterminer  tous  les  Français.  Les  villages 
se  refusèrent  à rien  fournirai!  général  Desaix,  qui  se  porta,  le  19  bru- 
maire, pour  punir  le  village  de  Kerânyeh1,  qui  était  soutenu  par  aoo 
Mameluks;  une  compagnie  de  grenadiers  les  mil  en  déroute.  Le  village 
a été  pris,  pillé  et  brûlé;  l'ennemi  a perdu  ib  ou  16  hommes. 

Dans  le  même  temps,  noo  Arabes,  autant  de  Mameluks  et  un  grand 
nombre  de  paysans,  se  portaient  à Medynel  el-Favoum , pour  enlever  l'am- 
bulance. Le  chef  de  bataillon  de  la  a 1',  Eppler,  sortit  au-devant  des  enne- 
mis, les  culbuta  par  une  bonne  fusillade  et  les  poussa  la  baïonnette  dans 
les  reins.  Une  soixantaine  d'Arabes,  qui  étaient  entrés  dans  les  maisons 
pour  piller,  ont  été  tués;  nous  n'avons  eu,  dans  ces  différents  combats, 
que  trois  hommes  tués  et  dix  blessés. 

Bonapautk. 

Collection  Napoléon. 


3633. 

AU  CITOYEN  GUIBERT, 

LIEUTENANT  DES  GUIDES. 

Quartier  général , au  Caire,  *6  brumaire  an  tu  (t6  novembre  1798). 

Vous  vous  rendrez,  Citoyen,  à Rosette,  en  vous  embarquant  de  suite 
sur  la  diligence.  Vous  remettrez  les  lettres  ci-jointes  au  général  Menou; 


‘ EJ-ZAouyeh  d-Kcrinyeh. 
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vous  aurez  avec  vous  un  Turc  nommé  Mohammed-Tchaouss,  lieutenant 
de  ia  caravelle  qui  est  à Alexandrie. 

Vous  vous  embarquerez  à Rosette  sur  un  canot  parlementaire  que  le 
contre-amiral  Ferrée  vous  fournira.  Vous  vous  rendrez  à bord  de  l'amiral 
anglais  avec  votre  Turc,  qui  remettra  une  lettre  dont  il  est  porteur  a 
l’oflicier  qui  commande  la  flottille  turque. 

Vous  resterez  quelques  heures  avec  l'amiral  anglais;  vous  lui  remettrez 
sans  prétention  les  différents  journaux  égyptiens  et  les  numéros  de  la  Dé- 
cade; vous  tâcherez  qu'il  vous  remette  les  journaux  qu’il  pourrait  avoir 
reçus  d’Europe;  vous  laisserez  échapper,  dans  la  conversation,  que  je  re- 
çois souvent  des  nouvelles  de  Constantinople  par  terre.  S'il  vous  parle  de 
l'escadre  russe  qui  assiège  Corfou,  vous  lui  laisserez  d'abord  dire  tout  ce 
qu'il  voudra;  après  quoi  vous  lui  direz  que  j'ai  des  nouvelles,  en  date  de 
vingt  jours,  de  Corfou;  vous  lui  ferez  sentir  que  vous  ne  croyez  pas  à la 
présence  de  l’escadre  russe  devant  Corfou , parce  que,  si  les  Russes  avaient 
des  forces  dans  ces  mers,  ils  ne  seraient  pas  assez  dupes  de  ne  pas  être 
devant  Alexandrie;  vous  lui  direz,  comme  par  inadvertance,  ce  qu'il  attri- 
buera facilement  à votre  jeunesse,  que,  depuis  les  premiers  jours  de  sep- 
tembre, tous  les  jours,  je  fais  partir  un  officier  pour  France;  que  plusieurs 
de  mes  aides  de  camp  ont  été  expédiés,  et,  entre  autres,  mon  frère,  que 
vous  direz  parti  depuis  vingt-cinq  jours.  S’il  vous  demande  d’où  ils  partent, 
vous  direz  que  vous  ne  savez  pas  d'où  tous  sont  partis,  mais  que,  pour 
mon  frère,  il  est  parti  d'Alexandrie. 

Vous  lui  demanderez  des  nouvelles  de  la  frégate  la  Justice . sur  laquelle 
vous  direz  avoir  un  cousin;  vous  demanderez  où  elle  se  trouve  : s'il  ne  ia 
connaissait  pas,  vous  la  lui  désigneriez  comme  une  de  celles  qui  s'en  sont 
allées  avec  l’amiral  Villeneuve. 

Vous  lui  direz  que  je  suis  dans  ce  moment-ci  à Suez,  et  que  vous 
croyez  que  vous  me  retrouverez  de  retour;  vous  lui  direz,  mais  très- 
légèrement,  que  vous  croyez  qu’il  est  arrivé  un  très-grand  nombre  de 
bâtiments  à Suez,  venant  de  File  de  France. 

Vous  lui  direz  que  le  premier  parlementaire  qu’il  aurait  à m’envoyer, 
je  désirerais  qu'il  vint  à Rosette,  et  que  j’avais  donné  l'ordre  qu’il  vint 


Digitized  by  Google 


COHBESPONDANCE  DE  NAPOLÉON  I".—  AN  Vil  (1798).  185 

au  Caire,  et  que,  dans  ce  cas,  je  désirerais  qu'il  nommât  quelqu’un  qui 
eût  sa  confiance  cl  qui  fût  intelligent. 

Vous  lui  direz  également  que,  s'ils  ont  de  la  difficulté  à faire  de  l'eau 
ou  qu'ils  aient  difficilement  des  choses  qui  puissent  leur  être  agréables, 
vous  savez  que  mon  intention  est  de  les  leur  faire  fournir;  vous  leur  racon- 
terez que,  devant  Mantoue,  sachant  que  le  maréchal  de  Wurmser  avait  une 
grande  quantité  de  malades,  je  lui  avais  envoyé  beaucoup  de  médicaments, 
générosité  qui  avait  beaucoup  étonné  le  vieux  maréchal;  que  je  lui  faisais 
passer  tous  les  jours  six  paires  de  bœufs  et  toutes  sortes  de  rafraîchisse- 
ments; que  j'avais  été  très-satisfait  de  la  manière  dont  ils  avaient  traité 
nos  prisonniers. 

Enfin,  vous  rentrerez  à Rosette  avec  votre  Turc  sans  toucher  à Alexan- 
drie. 

Si  le  contre-amiral  Perrée  préférait  vous  faire  partir  d'Aboukir  sur  la 
chaloupe  de  l’Orient,  vous  vous  y rendriez. 

Vous  reviendriez  à Aboukir,  et  de  là  à Rosette,  et  descendriez  avec 
votre  Turc  au  quartier  général. 

Bonaparte. 

Collection  NajwItHin. 


3634. 

AU  GÉNÉRAL  MENOU, 

i ROSETTE. 

Quartier  général,  au  Caire,  16  brumaire  an  vil  (16  novembre  1798). 

Vous  ne  devez  garder.  Citoyen  Général,  du  là*  de  dragons,  que 
1 00  hommes,  compris  les  officiers  et  sous-officiers.  Faites  partir  le  reste 
pour  Boulâq.  Je  suis  lâché  d'apprendre  qu'ils  ne  soient  pas  encore  montés. 
Profitez  du  moment  où  vous  avez  des  forces  si  considérables  à votre  dis- 
position pour  monter  vos  dragons  cl  faire  payer  les  impositions. 

La  cavalerie  qui  est  à Alexandrie  meurt  de  faim.  Je  ne  crois  pas 
d'ailleurs  quelle  soit  fort  utile  : quand  on  en  a si  peu,  elle  ne  sert  à 

t,  *4 
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rien.  Donnez-lui  ordre  de  se  rendre  à Rosette,  où  il  vous  est  plus  facile  de 
la  nourrir,  et  d'où  vous  pourrez  envoyer  des  patrouilles  sur  la  côte. 

Bonaparte. 

Dépôt  <lc  U guerre. 


3635. 

AU  GÉNÉRAL  MENOU, 

A HOSETTB* 

Quartier  général,  au  Caire,  *6  brumaire  an  vu  ( 16  novembre  1 798). 

Nous  aurions  besoin  des  Arabes  pour  pouvoir  accélérer  les  transports 
des  grains  et  des  bois  de  Rosette  et  d’El-Rahmânyeh  sur  Alexandrie;  faites 
parler  à quelques  tribus  pour  voir  si  elles  voudraient  conclure  un  marché 
aver  vous.  Il  faudrait  une  centaine  de  chameaux.  Moyennant  le  gain , 
ces  gens-là  ne  demanderont  pas  mieux. 

J’espère  qu'à  l’heure  qu'il  est  vous  aurez  fait  arrêter  le  cheik-el- 
beled  du  village  d’Atfevneh  et  rhâlié  les  Arabes  de  la  province  de 
Bahyreh. 

Bonaparte. 

Dépôt  la  guerre. 


3636. 

AU  GÉNÉRAL  MARMONT. 

Quartier  général , au  Caire,  *6  brumaire  an  vil  (16  novembre  1798). 

D'après  les  nouvelles  que  je  reçois  de  Damanhour,  Citoyen  Général, 
je  crois  qu'il  serait  nécessaire  que  vous  y fissiez  un  tour.  Vous  partirez 
de  là  pour  punir  les  Arabes  qui  se  sont  mal  conduits.  Vous  aiderez  le 
citoyen  Leturcq  à recouvrer  les  impositions  et  à accélérer  la  levée  des 
chevaux.  Vous  réunirez  des  moyens  de  transport  pour  approvisionner 
Alexandrie  en  blé;  vous  enverrez  des  boeufs  et  des  moutons  à Alexandrie. 
Si  vous  pouviez  passer  avec  quelque  horde  d'Arabes  un  marché  pour 
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fournir  3 à ùoo  chameaux,  cela  approvisionnerait  promptement  Alexan- 
drie des  iâ, ooo  ardebs  qui  sont  à El-Rahmânyeh. 

Bonaparte. 

Collection  Napoléon. 


3637. 

AU  GÉNÉRAL  LECLERC. 

À QELYOl'P. 

Quartier  général , au  Caire,  a6  brumaire  an  ni  (16  novembre  1798). 

Vos  troupes  ne  sont  pas  assez  nombreuses,  Citoyen  Général,  pour  les 
séparer.  Marchez  toujours  ensemble,  ayant  toujours  avec  vous  l'agent 
français  et  l'intendant  copte,  ainsi  que  vos  petites  administrations.  Le 
but  de  votre  mission  est  de  vous  procurer  trente  bons  chevaux  pour  mon- 
ter notre  cavalerie,  de  faire  payer  les  à-compte  sur  le  myry,  qui  ont  été 
demandés  par  l'intendant  général  et  dont  l'intendant  particulier  de 
la  province  a la  note.  Concertez-vous  avec  l’intendant  de  la  province  et 
l’agent  français  pour  prendre  des  mesures  afin  de  recouvrer  prompte- 
ment le  myry. 

Commencez  par  faire  payer  les  villages  qui  se  sont  révoltés  du  coté  de 
Mansourah;  rendez-vous-y  avec  vos  forces;  faites-leur  payer  sur-le-champ 
le  myry,  une  contribution  en  chevaux;  désarmez-les,  prenez  des  otages, 
et,  s'ils  se  conduisent  ma)  à votre  approche,  faites  couper  les  têtes  des 
cheiks-el-beled. 

Quand  vous  aurez  passé  quelques  jours  dans  cette  partie  de  la  pro- 
vince et  perçu  le  myry,  vous  retournerez  à Qelvoub. 

Votre  paveur  enverra  au  Caire  l’argent  qu’il  aura  pu  recueillir.  Vous 
enverrez  à Boulâq  les  chevaux  que  vous  aurez  pu  vous  procurer;  après 
quoi  vous  vous  rendrez  à Myt-Gbamar,  pour  exiger  les  mêmes  levées  et 
impositions  dans  cette  partie  de  la  province,  et  punir  les  Arabes  de  Derne 
qui  recommencent  leurs  brigandages  dans  cette  partie. 

Comme  les  nuits  sont  fraîches,  tâchez,  partout  où  vous  irez,  de  réunir 
vos  troupes  dans  une  grande  maison. 

Tenez-vous  bien  réuni  et  ne  souffrez  pa9  qu'un  seul  homme  s’éloigne 

•A. 
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du  bataillon.  J’ai  dl é bien  aise  d'apprendre,  par  votre  seconde  lettre, 
que  vous  n’aviez  pas  exdcutd  votre  projet;  sous  aucun  prdtexte  il  ne  faut 
vous  dparpiller. 

Bonaparte. 

Collection  Napoléon. 

3638. 

AU  GÉNÉRAL  BELLIARD. 

Quartier  général , au  Caire,  aô  brumaire  an  ni  (16  novembre  1798). 

Il  est  essentiel,  Citoyen  Général,  que  vous  vous  portiez  à Beny-Souevf 
et  que  vous  organisiez  cette  intéressante  province;  vous  en  prendrez  le 
commandement. 

Je  donne  ordre  au  général  Zajonchek  de  se  rendre  au  Caire.  Nous 
ne  recevons  ici  plus  de  blé;  cependant  le  besoin  s'en  fait  sentir  vi- 
vement. 

Envoyez  ici  tous  les  malades,  et  commencez  à Beny-Souevf  un  éta- 
blissement qu’il  est  nécessaire  d’avoir  quand  vous  partirez  pour  la  con- 
quête de  la  haute  Egypte.  Elablissez-y  une  ambulance,  deux  fours,  et, 
s’il  est  possible,  mettez-vous  dans  une  position  où  vous  puissiez  facilement 
vous  retrancher  et  vous  mettre  à l'abri  de  toute  espèce  d’attaque,  en 
ayant  cependant  soin  de  commander  toujours  le  Nil.  Faites-moi  con- 
naître de  quelle  manière  vous  pourrez  communiquer  avec  le  Fuyoum 
et  avec  Beny-Soucyf.  Il  me  semble  que,  du  moment  que  vous  vous  trouvez 
ù Benv-Soueyf,  les  chemins  doivent  être  surs  cl  qu’on  peut  facilement  se 
porter  partout. 

Vous  trouverez  ci-joint  une  note  qui  m’a  été  remise.  Je  vous  prie  de 
voir  ce  qu’il  faudrait  faire  pour  la  sûreté  du  Nil  et  punir  les  habitants 
qui  se  sont  emparés  de  ces  barques. 

Envoyez-moi  ici  toutes  les  djermes  que  vous  avez  appartenant  aux  Ma- 
meluks, aGn  que  nous  puissions  les  armer  en  guerre  et  relever  les  avisos, 
qui,  je  crois,  tirent  trop  d’eau  pour  pouvoir  vous  servir  lorsque  le  Nil 
baissera  davantage.  Envoyez-nous,  je  vous  prie,  le  plus  promptement 
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possible,  une  centaine  de  chevaux;  vous  savez  le  besoin  que  nous  en 
avons. 

Bonaparte. 

L'envoi  des  grains  au  Caire  doit  être  une  de  vos  premières  opéra- 
tions. 

Dépôt  de  le  guerre. 


3639. 

AU  GÉNÉRAL  CAFFARELL1. 

Quartier  général,  au  Caire,  96  brumaire  en  ni  (16  novembre  >798). 

Vous  donnerez  des  ordres.  Citoyen  Général,  pour  que  la  manutention, 
les  fours  et  l’ambulance  de  Bcny-Soueyf  soient  retranchés  de  manière 
que  3 ou  600  hommes  puissent  les  défendre  contre  les  paysans  et  les 
Arabes. 

Bonaparte. 

Comro.  par  M.  le  comte  Caflarelli. 


3640. 

AU  GÉNÉRAL  DOMMARTIN. 

Quartier  général,  au  Caire,  96  brumaire  an  ni  (16  novembre  1798). 

Je  vous  prie,  Citoyen  Général,  de  me  faire  connaître  si  vous  avez  fait 
faire  un  modèle  de  chevaux  de  frise.  Dans  ce  cas,  je  serais  bien  aise  que 
vous  l’envoyassiez  chez  moi  demain  à midi. 

Bonaparte. 

Même  lettre  au  général  Caffarelli. 

Dépôt  de  ta  guerre. 
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3641. 

DÉCISION 

SUR  UN  RAPPORT  DU  MÉDECIN  EN  CHEF  DE  L’ARMÉE. 

Quartier  général,  au  Caire,  «6  brumaire  an  ?u  (16  novembre  1798). 


Général,  je  me  réunis  au  comité  de  sa- 
lubrité du  Caire  pour  demander  : t*  que 
l’on  fasse  promptement  écouler  les  eaux  crou- 
pissantes du  Khalyg;  q°  que  l'on  bouche  les 
latrines  qui  s’y  dégorgent;  3*  qu'on  em- 
pêche d’y  jeter  des  immondices  quelconques. 

Le  comité  a déjà  indiqué  au  général  com- 
mandant la  place  des  mesures  faciles  d'exé- 
cution ; il  ne  reste  qu'à  s'en  occuper. 

Cet  objet  est  des  plus  intéressants  pour 
la  salubrité  publique. 

Salut  et  respect. 

1t.  Desc.enettés. 

Connu,  par  M.  le  comte  Caïïarelli. 


Renvoyd  au  gdndral  Caffarelli 
pour  que,  s'il  ne  peut  pas  faire  les- 
dits  travaux,  il  s’entende  avec  le 
commandant  de  la  place,  qui  en 
chargera  les  agas,  qui  les  feront 
moyennant  ooo  livres  qu’ils  de- 
mandent et  que  le  gdndral  Caffa- 
relli  fera  solder. 

IloYAPARTE. 


3642. 

AU  CITOYEN  LE  ROY. 

Quartier  général,  au  Caire,  17  brumaire  an  ru  (17  novembre  1798). 

Vous  ne  deves,  Citoyen  Ordonnateur,  solder  aucune  somme  aux  per- 
sonnes qui  vont  en  France,  pas  même  à mes  courriers,  ni  aux  officiers 
charges  de  mission.  Quant  aux  certificats  que  vous  demandent  les  officiers 
blessds,  il  me  parait  juste  de  les  leur  aecordcr,  mais  des  certificats  seu- 
lement; il  faut  garder  l’argent  pour  des  operations  essentielles. 

BoxmaTE. 

D*‘pAt  de  la  guerre. 
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3643. 

AU  CITOYEN  LE  ROY. 

Quartier  général,  au  Cuira,  tS  brumaire  an  ru  (tS  novembre  1798). 

Le  capitaine  du  navire  la  Santa-Maria,  qui  a acheté  ou  voté  quatre 
pièces  de  canon  de  9 , un  câble  et  un  grappin,  de  concert  avec  un  mate- 
lot français,  sera  condamné  à payer  6,000  francs  d’amende,  qui  seront 
versés  dans  la  caisse  du  payeur. 

Bonaparte. 

Collection  Napoléon, 

3644. 

A AHMED-PACHA1, 

GOUVEnSBlB  BR  SRÎBRB. 

Quartier  finirai,  au  Cuire,  9L|  brumaire  an  ru  (19  novembre  1798). 

Je  ne  veux  pas  te  faire  la  guerre  si  lu  n’es  pas  mon  ennemi;  mais  il 
est  temps  que  tu  t’expliques.  Si  tu  continues  à donner  refuge,  sur  les 
frontières  de  l’Egypte,  à Ibrahim-Bey,  je  regarderai  cela  comme  une 
marque  d’hostilité  et  j’irai  à Acre. 

Si  tu  veux  vivre  en  paix  avec  moi,  tu  éloigneras  Ibrahim-Bey  à qua- 
rante lieues  des  frontières  de  l’Egypte,  et  tu  laisseras  libre  le  commerce 
entre  Damiette  et  la  Syrie. 

Alors  je  te  promets  de  respecter  tes  états,  de  laisser  la  liberté  entière 
au  commerce  entre  l’Égypte  et  la  Syrie,  soit  par  terre,  soit  par  mer. 

Bonaparte. 

Collection  Napoléon. 

3645. 

ORDRE  DU  JOUR. 

Quartier  général , au  Caire,  ng  brumaire  an  vu  (19  novembre  1798)- 

Le  général  en  chef  a visité  hier  l’arsenal  de  Gyzeh,  qu’il  a trouvé  dans 


1 Djeunr-Pacljfl. 
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le  meilleur  e'tat.  Plusieurs  canonniers  en  faction  n'ayant  pas  de  baïon- 
nette, il  a mis  aux  arrêts  l'adjudant-major  qui  a fait  défiler  la  parade. 
Il  ordonne  au  général  d'artillerie  de  mettre  aux  arrêts  le  commandant 
du  8'  régiment  d’artillerie  à cheval  : les  casernes  de  ce  détachement  sont 
malpropres. 

Le  commandant  de  la  place  fera  demain  la  visite  de  toutes  les  casernes 
de  Gyzeh,  et  punira  tous  les  commandants  de  corps  et  tous  les  caporaux 
de  chambrées  qui  n’auraient  pas  pris  toutes  les  précautions  de  propreté 
prescrites  par  les  règlements. 

Le  général  en  chef  ordonne  qu’il  sera  établi  un  pont  de  bateaux  sur  le 
Nil,  pour  communiquer  avec  Gyzeb.  Le  général  Andréossv  enverra  les 
officiers  de  pontonniers  au  \ieux-Caire  et  à ItoulAq,  pour  ramasser  toutes 
les  djermes  et  demi-djermes  qu’il  pourrn  trouver  et  qui  sont  propriété 
nationale;  le  commandant  des  armes  lui  remettra  toutes  celles  qui  ne 
sont  pas  nécessaires  à son  service. 

Le  général  commandant  la  place  du  Caire  fournira  au  général  d’ar- 
tillerie quarante  armuriers  du  pays,  que  le  général  d’artillerie  fera  tra- 
vailler dans  ses  ateliers  à Gyzeh. 

Le  général  d’artillerie  fera  établir  à Gvzeh , dans  le  plus  court  délai, 
une  fonderie.  Le  général  Caflarclli  mettra  à la  disposition  du  général 
d’artillerie  les  ouvriers  et  artistes  qui  ont  des  connaissances  dans  cette 
partie. 

Il  est  arrivé  à l'état-major,  ce  malin,  onze  chevaux  de  la  province  de 
Menouf,  envoyés  par  le  général  Lanussc,  qui  en  annonçait  douze. 
Parmi  ces  chevaux  destinés  à la  remonte  des  troupes  à cheval,  il  s’est 
trouvé  trois  juments  dont  une  marquée  A,  ayant  été  à l’artillerie; 
trois  chevaux  tarés,  étant  encore  ferrés  avec  des  fers  français;  une  partie 
est  hors  de  taille  et  d'un  âge  à ne  pouvoir  servir.  Trois  chevaux  de  cette 
remonte  sont  seuls  recevables;  il  en  résulte  que  plusieurs  de  ces  che- 
vaux ont  été  changés. 

Il  est,  en  conséquence,  ordonné  au  général  Lanusse  de  rendre  compte 
au  général  en  chef  des  ordres  qu’il  a donnés  pour  l'envoi  des  douze  che- 
vaux annoncés  par  sa  lettre  au  chef  de  l’état-major  géuéral,  en  date  de 
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Menouf,  du  a 6 brumaire,  et  de  quelle  manière  ont  été  délivrés  ces 
chevaux  à celui  chargé  de  les  conduire;  il  fera  connaître  s’il  a envoyé 
trois  juments,  dont  une  marquée  A,  et  des  chevaux  qui  avaient  des  fers 
français. 

Le  général  en  chef  ordonne  à tous  les  commandants  de  provinces  de 
prendre  les  mesures  nécessaires  pour  que  les  chevaux  de  réquisition  ne 
soient  pas  changés.  Ils  adresseront,  en  conséquence,  tous  les  chevaux  de 
remonte  à l'état-major  général , avec  un  procès-verbal  qui  constatera  le 
signalement  exact  de  chaque  cheval. 

Le  général  en  chef  fera  punir  sévèrement  quiconque  se  permettrait 
de  changer  un  cheval  destiné  à la  remonte  de  la  cavalerie.  Chacun  doit 
sentir  l'importance  de  monter  la  cavalerie. 

Par  ordre  du  général  en  chef. 

Dépôt  de  la  guerre. 

3646. 

AU  GÉNÉRAL  MENOl, 

K ROSETTE. 

Quartier  général , au  Caire,  3o  brumaire  an  *11  (ao  novembre  1798). 

Je  suis  très-peu  satisfait,  Citoyen  Général,  de  ce  que  les  chaloupes 
anglaises  sont  venues  plusieurs  fois  au  Bughàz  faire  de  l'eau,  et  qu’on 
n'ait  pas  pu,  avec  les  chaloupes  canonnières  et  autres  bâtiments  que 
vous  avez,  les  prendre. 

Je  vous  prie  de  prendre  vos  mesures  de  manière  que,  s’ils  se  présen- 
tent encore,  vous  réussissiez  à nous  les  envoyer  au  Caire. 

Bonaparte. 

Dépôt  d<*  bl  gtMMTTV. 

3647. 

AU  GÉNÉRAL  DUGUA, 

\ DAMIETTE. 

Quartier  général,  au  Caire,  3o  brumaire  an  ru  (ao  novembre  1798). 

J ai  reçu  , Citoyen  Général,  la  lettre  par  laquelle  vous  m'annoncez  que 

T.  lS 
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votre  intention  est  de  marcher  sur  le  village  de  Nabaroueh.  J’ai  reçu  aussi 
la  reconnaissance  du  cîloycn  Gazai.  Toutes  les  lettres  que  vous  m’avez 
écrites  ce  jour-là  étaient  sans  date. 

Poussez,  je  vous  en  prie,  autant  qu’il  vous  sera  possible,  les  fortifica- 
tions de  Lesbé,  qu’il  est  extrêmement  urgent  de  terminer  très-prompte- 
ment. On  se  plaint  que  les  habitants  de  Damiette  ne  fournissent  pas  au 
génie  les  matériaux,  ouvriers  et  autres  secours  qui  lui  sont  nécessaires. 

Je  vous  prie  de  me  faire  connaître,  i°  s’il  y a des  fours  établis  à Lesbé; 
9°  s'il  y a des  pièces  en  batterie;  3°  s’il  y a un  hôpital;  4°  si  les  maga- 
sins et  ateliers  y sont;  3°  enfin  si,  au  moindre  événement  qui  arriverait, 
il  vous  serait  possible  d'y  jeter  le  dépôt  de  votre  division  et  d’être  cer- 
tain qu’il  serait  à l’abri  de  tout  événement. 

Bonaparte. 

ÏVpAl  de  la  guerre. 


3618. 

AU  GÉNÉRAL  DESAIX. 

Quartier  général,  ou  Caire,  3o  brumaire  on  vu  (10  novembre  1798). 

J'attends  toujours  avec  impatience,  Citoyen  Général,  les  t&o  chevaux 
que  l'on  m’assure  que  vous  vous  êtes  procurés  entre  le  Fayoum  et  la 
province  de  Beny-Soueyf;  il  n’en  est  encore  arrivé  que  8. 

J’espère  que  cela  me  mettra  à même  de  vous  faire  passer  1,000  che- 
vaux bien  armés  et  bien  équipés. 

L'intendant  de  Mourad-Bey,  Abd-AUah-Pacha,  qui  a été  sur  l’escadre 
anglaise,  est  passé,  hier  99,  à la  hauteur  des  pyramides.  Il  avait  sept 
Arabes  et  deux  Mameluks  avec  lui. 

Envoyez-nous  ici  toutes  les  djermes  de  Mameluks  que  vous  pourrez 
vous  procurer. 

Nous  avons  reçu  des  gazettes  anglaises  et  françaises  qui  vont  jusqu'au 
1 o août;  il  n’y  avait  jusqu'à  cette  époque  rien  de  nouveau  en  Europe;  je 
vous  les  envoie. 

Bonaparte. 

Cnlierlion  Napoléon. 
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3649. 

AU  DIRECTOIRE  EXÉCUTIF. 

Quartier  g«'ncr*l , au  Caire,  t*'  frimaire  au  vu  { « i umi-mlrr  i -]ijH  ). 

Vous  trouverez  ci-joint.  Citoyens  Directeurs,  la  copié  de  plusieurs 
lettres  que  je  vous  ai  e'crites.  Mon  frère  et  un  courrier  que  j’ai  fait  partir 
depuis  doivent  vous  les  avoir  portées;  au  moins  un  des  deux  aura  passé. 

Nous  avons  eu  ici  une  insurrection  assez  vive;  mais  tout  est  actuelle- 
ment plus  tranquille  que  cela  ne  l’a  jamais  été. 

11  est  arrivé  une  caravane  du  mont  Sinai,  avec  des  fruits  et  du  char- 
bon. Il  y a quelques  bâtiments  de  l’Yemen  à Suez. 

Les  Anglais  ont  fait  quelques  tentatives  sur  Aboukir.  Ils  ont  une 
vingtaine  de  chaloupes  canonnières,  avisos,  bricks  et  quelques  bâtiments 
de  transport,  parmi  lesquels  des  pavillons  russes  et  turcs.  Nous  désirons 
beaucoup  qu’ils  débarquent,  comme  ils  disent  vouloir  le  faire. 

La  Porte  a destitué  le  pacha  d’Égypte;  elle  a nommé,  pour  le  rem- 
placer, Ibn-Adm-Abd-Ullah,  ci-devant  pacha  de  Damas.  Il  parait  quelle  m’a 
écrit  plusieurs  fois  et  que  les  lettres  ont  été  interceptées  par  les  Anglais. 

Nous  n’avons  aucune  nouvelle  de  l’Europe  depuis  Lesimple,  c’est-à- 
dire  depuis  le  18  messidor;  cela  fait  quatre  à cinq  mois;  nous  en  deve- 
nons un  peu  curieux. 

Nous  avons  des  maladies  d’veux.  peu  de  fièvres,  point  d’autres  ma- 
ladies. 

Nous  nous  fortifions  de  tous  côtés  ; cela  nous  coule  beaucoup  d’argent; 
il  n’est  pas  abondant  ici. 

Dès  l’instant  que  la  terre  sera  entièrement  découverte,  je  mettrai  ma 
cavalerie  aux  trousses  de  Mourad-Bey,  qui  n’est  plus  accompagné  que  de 
1,000  à 1,300  hommes  à cheval. 

J’ai  envoyé  un  parlementaire  à l’escadre  anglaise.  Il  résulte  que  les 
deux  frégates,  la  caravelle  turque  et  les  dix  bâtiments  qui  sont  devant 
Aboukir  sont  des  bâtiments  de  Rhodes,  commandés  par  Hassan-Rey,  gou- 
verneur de  cette  île;  il  y a aussi  deux  corvettes  russes. 
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Alexandrie  est  dans  ce  moment-ci  à l’abri  de  tout  événement;  on  y 
travaille  avec  la  plus  grande  ardeur;  ce  sera  bientôt  une  place  très- 
forte. 

Le  contre-amiral  Ganlcaume,  le  citoyen  Barré,  capilaine  de  frégate, 
se  chargent  de  faire  entrer  un  vaisseau  de  80  dans  le  port  d’Alexandrie, 
qui  est  très-sûr  et  très-spacieux,  seulement  difficile  à son  entrée. 

Envoyez-nous  des  courriers  sur  Damiette;  nous  avons  soif  des  nou- 
velles d’Europe;  nous  n’en  avons  aucune. 

Le  contre-amiral  Ganteaume  commande  l’escadre;  le  contre-amiral 
Ferrée,  la  i"  division;  le  chef  de  division  Dnmanoir,  la  9*;  le  citoyen 
Trullet,  capitaine  de  vaisseau,  la  3*. 

11  y a en  tout,  armés,  3 frégates  de  construction  française,  a frégates 
portant  du  18,  de  construction  vénitienne,  tuais  que  nous  avons  doublées 
en  cuivre,  a vaisseaux  de  64,  de  construction  vénitienne,  6 bricks. 

Bonaparte. 

Collection  Napoléon. 

3650. 

AU  DIRECTOIRE  EXÉCUTIF. 

Quartier  général , an  Caire,  »"  frimaire  an  tu  (ai  novembre  1798). 

Je  vous  prie  de  faire  toucher  à la  citoyenne  Desgenettes  t ,900  livres , 
que  j’ai  accordées  à son  mari,  médecin  en  chef,  en  gratification  des  ser- 
vices qu’il  a rendus  et  rend  tous  les  jours  h l’armée.  Il  a préféré  les  faire 
toucher  à sa  femme,  à Paris. 

Bonaparte. 

Collection  Napoléon. 


3651. 

AU  GÉNÉRAL  BERTHIER. 

Quartier  général,  au  Caire,  i"  frimaire  an  f»  (ai  novembre  1798). 

Vous  voudrez  bien  donner  l’ordre,  Citoyen  Général,  au  général  Menou, 
de  faire  partir  le  général  Murat  avec  les  deux  bataillons  de  la  69*  et  son 
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artillerie,  pour  se  rendre  à Châbour,  par  terre,  où  il  recevra  de  nouveaux 
ordres. 

Dans  tous  les  pays  où  il  passera,  il  invitera  les  habitants  à payer  exac- 
tement et  sans  délai  leurs  contributions;  sans  quoi,  è son  retour,  il  pu- 
nira sévèrement  les  cheiks  et  leur  fera  payer  le  double. 

Vous  ordonnerez  au  général  Menou  de  ne  garder  à Rosette  que 
60  hommes  du  j 4*  de  dragons,  compris  les  officiers,  et  de  renvoyer  sans 
délai  tout  le  reste  à Bouléq. 

Vous  donnerez  l'ordre  à Alexandrie  de  ne  garder  que  les  dragons  qui 
sont  montés  et  d'envoyer  en  toute  diligence  le  reste  à Boulilq. 

Vous  ordonnerez  au  général  Fugière  de  presser  la  levée  des  chevaux, 
et,  à mesure  qu'il  en  aura  dix,  de  les  envoyer  à Boulàq  avec  dix  hommes 
du  1 4'  dragons. 

Comme  la  diligence  n’est  pas  partie,  vous  pourrez,  je  crois,  envoyer 
encore  aujourd’hui  votre  ordre  au  général  Menou. 

Bokapartb. 

Dépôt  de  la  guerre. 


3652. 

AL  GÉNÉRAL  DOMMARTIN. 

Quartier  général,  au  Caire,  i”  frimaire  anfii  (ai  novembre  1798}. 

Je  désirerais  donner  aux  officiers  d'infanterie  des  espontons  assez  légers 
pour  qu’ils  puissent  les  porter  facilement,  assez  longs  pour  qu’en  serre- 
file  l’esponton  puisse  passer  de  six  pouces  la  baïonnette  du  premier  rang; 
faites-m'en  faire  un  modèle. 

Bokapartb. 

Dépôt  de  la  guerre. 


3653. 

AD  GÉNÉRAL  BERTHIER. 

Quartier  général , au  Caire,  iM  frimaire  an  tm  (ai  novembre  1798). 

Vous  voudrez  bien.  Citoyen  Général,  faire  partir  après-demain,  par  la 
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diligence,  pour  se  rendre  à Rosette,  et  de  là  à Alexandrie,  les  3o  ou 
ho  hommes  aveugles  ou  dangereusement  blessés  qui  ne  sont  plus  dans 
le  cas  de  faire  aucun  service. 

Le  contre-amiral  Ganteaume  a donné  l’ordre  à Alexandrie  pour  qu'on 
prépare  un  bâtiment  pour  leur  départ. 

Bonaparte. 

D/'pM  de  la  guerre. 

3654. 

ORDRE. 

Quartier  général , bu  Caire,  i**  frimaire  an  tu  (*l  novembre  17 98). 

Les  citoyens  Caffarelli,  Monge,  Berthollet,  Desgenettes,  Larrey,  se 
réuniront  chez  l’ordonnateur  en  chef  pour  me  présenter  un  projet  d’orga- 
nisation d’un  hôpital  civil  de  3 ou  Aoo  malades,  pour  les  pauvres  de  la 
ville  du  Caire. 

Bonapartb. 

Collection  Napoléon, 

3655. 

Ali  GÉNÉRAL  CAFFARELLI. 

Quartier  /^néral . au  Caire,  i,r  frimaire  an  fil  (ai  novembre  171)8). 

Il  serait  extrêmement  intéressant  que  le  Khalyg  fut  navigable  toute 
l’année,  du  Nil  au  Caire.  Je  vous  prie  de  faire  faire  un  projet  là-dessus. 
Les  habitants  mettraient  sans  doute  du  zèle  pour  ce  travail,  et  l’on 
m'assure  que  l’on  trouverait  autant  d’ouvriers  que  l'on  voudrait.  Je 
désirerais  avoir  ce  travail  avant  le  1 o frimaire. 

Bonapartb. 

Connu,  par  M.  le  comte  Caffarelli. 

3656. 

SAUVEGARDE. 

Quartier  RénernJ,  ou  Caire,  * frimaire  an  vu  (as  novembre  1 798). 

Le  général  en  chef  accorde  amnistie  et  pardon  à tous  les  Albanais,  tant 
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turcs  que  chrétiens,  qui  étaient  au  service  de  Mourad-Bey  et  qui  vou- 
draient revenir  de  la  haute  Égypte,  soit  pour  rester  paisiblement  au  Caire, 
soit  pour  entrer  au  service  de  la  République.  En  conséquence,  les  postes 
de  l’armée  française  laisseront  librement  passer  ces  Albanais,  soit  qu'ils 
viennent  seuls,  soit  qu’ils  viennent  en  troupe.  On  leur  laissera  leurs  armes, 
et  on  leur  donnera  secours  et  protection.  En  arrivant  au  Caire,  ils  se 
présenteront  à l’état-major  général. 

Par  ordre  du  général  en  chef. 

Dépôt  de  la  guerre. 

3657. 

AU  CHEIK  EL-MESSIRI. 

Quartier  général,  au  Caire.  3 frimaire  an  vu  (a3  novembre  1798). 

J'ai  vu  avec  plaisir  votre  heureuse  arrivée  à Alexandrie;  cela  contri- 
buera à y maintenir  la  tranquillité  et  le  bon  ordre.  11  serait  essentiel  que 
vous  et  les  notables  d’Alexandrie  prissiez  des  moyens  pour  détruire  les 
Arabes  et  les  forcer  à une  manière  de  vivre  plus  conforme  à la  vertu.  Je 
vous  prie  aussi  de  faire  surveiller  les  malintentionnés  qui  débarquent  à 
deux  ou  trois  lieues  d’Alexandrie,  se  glissent  dans  la  ville  et  v répandent 
de  faux  bruits  qui  ne  tendent  qu'à  troubler  la  tranquillité. 

Sous  peu  je  ferai  travailler  au  canal  d’Alexandrie,  et  j’espère  qu’avant 
six  mois  l’eau  y viendra  en  tout  temps. 

Quant  à la  mer,  persuadez-vous  bien  quelle  ne  sera  pas  longtemps  à 
la  disposition  de  nos  ennemis.  Alexandrie  réacquerra  son  ancienne  splen- 
deur et  deviendra  le  centre  du  commerce  de  tout  l'Orient.  Mais  vous 
savez  qu'il  faut  quelque  temps;  Dieu  même  n’a  pas  fait  le  monde  en  un 
seul  jour. 

Bonaparte. 

Collection  Napoléon. 
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3658. 

AU  GÉNÉRAL  M ARMONT, 

À ALEXANDRIE. 

Quartier  général,  au  Caire,  3 frimaire  an  vu  ( * 3 novembre  1798). 

Lorsqu’on  demande,  dans  un  fort,  des  vivres  pour  300  hommes  pen- 
dant quinze  jours,  cela  ne  dit  pas  qu'on  soilobligé  d’y  mettre  aoo  hommes 
et  que  l’on  exige  que  ces  aoo  hommes  s'y  défendent  quinze  jours. 

Dans  la  meme  page  de  votre  lettre,  vous  pensez  qu'il  faut  aoo  hommes 
pour  défendre  le  promontoire  d'Aboukir,  et  que  les  magasins  doivent  être 
renfermés  dans  le  fort  actuel;  et  par  là  non-seulement  vous  pensez  que 
l’exécution  de  l’ordre  du  général  du  génie  est  indispensable,  mais  même 
vous  feriez  croire  qu’il  11’est  pas  assez  considérable  : car,  lorsqu’il  s’agil 
de  la  défense  d’un  fort  peu  considérable,  et  dès  lors  d’une  quantité  d'ap- 
provisionnements peu  importante,  la  prudence  veut  qu’on  la  double. 

Vous  croyez  difficile  de  faire  contenir  dans  le  fort  d’Aboukir  des  vivres 
pour  aoo  hommes,  et  vous  verrez  qu’il  en  pourrait  contenir  pour 
9,000  hommes. 

Vous  croyez  impossible  d’y  mettre  aoo  hommes  de  garnison  : le  mot 
impossible  est.  dans  ce  cas,  impropre  pour  un  fort  qui  a dix  pièces  de 
canon  en  batterie  et  près  de  1 00  toises  de  développement. 

Je  crois  que  le  général  du  génie  a donné  l’ordre  pour  perfectionner  la 
redoute  que  vous  avez  déjà  fait  commencer  sur  la  hauteur  du  promontoire 
d'Aboukir. 

Boxxparte. 

Collertinn  Napoléon. 


3059. 

AL1  GÉNÉRAL  MENOU, 

À ROSETTE. 

Quartier  général , au  Caire,  3 frimaire  an  su  (a3  novembre  *798). 

Je  vous  prie,  Citoven  Général,  de  faire  faire  une  reconnaissance  sur 
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l’ile  qui  est  en  avant  de  la  barre  de  Rosette,  afin  de  connaître  si  elle  peut 
être  occupée  ou  non. 

Je  désirerais  que  vous  pussiez,  la  première  fois  que  des  avisos  ou  cha- 
loupes inférieures  à celles  que  vous  avez  à Rosette  s'avanceraient  pour 
faire  de  l’eau,  faire  sortir  deux  ou  trois  chaloupes  canonnières  chargées 
de  monde  pour  les  combattre. 

Boxapahtk. 

DéjwM  de  lâ  guerre. 

3660. 

AU  GÉNÉRAL  MENOU, 

À BOSKTTE. 

Quartier  général , au  Caire,  3 frimaire  an  tu  (t3  novembre  1796). 

Faites  sentir,  Citoyen  Général,  au  conseil  militaire,  combien  il  est 
essentiel  d’être  extrêmement  sévère  contre  les  dilapidateurs  qui  vendent 
la  subsistance  du  soldat.  C'est  par  ce  manége-là  qu’ils  nous  ont  vendu  tout 
le  vin  que  nous  avons  apporté  de  France.  Par  la  seule  raison  qu’il  ne 
surveille  pas  des  dilapidations  aussi  publiques,  le  commissaire  des  guerres 
est  coupable  et  mérite  une  punition  exemplaire. 

Bonapabte. 

Dépôt  de  la  guerre. 


3661. 

AU  GÉNÉRAL  LECLERC. 

Quartier  général,  au  Caire,  3 frimaire  an  tu  ()3  novembre  1798). 

J'ai  reçu,  Citoyen  Général,  votre  lettre  du  9 frimaire,  qui  m’a  appris 
votre  arrivée  à Mansourah. 

Le  Copte  vous  a fait  un  rapport  vrai  ou  faux:  si  le  rapport  est  vrai, 
il  faut  faire  donner  cent  coups  de  bâton  à un  des  cheiks-el-beled , et 
m’envoyer  l’autre  au  Caire  en  otage;  si  le  rapport  est  faux,  il  faut  faire 
arrêter  le  Copte  et  me  l’envoyer  au  Caire. 

Je  compte  que  vous  avez  en  partie  monté  vos  Bo  hussards;  il  sera 
nécessaire  que  vous  les  envoyiez  au  Caire,  afin  qu’ils  s’équipent  comme  il 

f.  36 
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faut;  je  vous  en  enverrai  3o  autres  à pied,  qu'il  faudra  encore  que  vous 
montiez.  Choisissez  de  bons  chevaux. 

Il  sera  nécessaire  aussi  que  vous  augmentiez  de  deux  chevaux  l'atte- 
lage de  votre  pièce  de  8,  qui  n’est  pas  sullisainnient  attelée  avec  six  chevaux 
dans  les  mauvais  chemins  que  vous  pourrez  rencontrer. 

Je  suis  instruit  par  une  voie  silre  qu'hier,  a frimaire,  llm-Habib,  chef 
d’Arabes,  demeurant  au  village  de  Dagoueh,  dans  votre  province,  a fait 
partir  &o  chevaux  chargés  de  farine  et  d'autres  provisions,  sous  l’escorte 
des  Arabes  Bily,  et  destinés  pour  Ibrahim-Bey.  Transportez-vous  dans 
ce  village  et  tâchez  d'avoir  dans  vos  mains  cet  homme,  que  vous  m’en- 
verrez au  Caire  sous  bonne  et  sûre  escorte. 

Ne  perdez  pas  un  instant  pour  lover  le  myry.  Faites  que  tout  soit  versé 
dans  la  caisse  du  payeur,  et  ne  soulfrez  pas  qu’il  en  soit  distrait  quelque 
chose. 

Prenez  toutes  les  informations  possibles  sur  les  villages  qu'occupent 
les  quatre  grandes  tribus  d’Arabes,  afin  que  nous  sachions  où  les  trou- 
ver dans  l'occasion;  ces  tribus  sont  les  Bily,  les  A’ydy,  les  Haouytât  et 
les  Saouùlhât. 

Faites  reconnaître  surtout  la  position  deGezvret  el-ltilv;  c’est  un  endroit 
où  ont  coutume  de  se  retirer  souvent  ces  quatre  tribus.  Déterminez  bien 
la  position  de  cet  endroit  par  rapport  à El-Khûnqah  et  autres  points 
connus. 

BosmsTE. 

GolWlion  Napoléon. 


3062. 

Alt  GÉNÉRAL  BERTHIER. 

Quartier  général , au  Caire,  3 frimaire  an  tii  ( *3  novembre  1 798). 

Vous  voudrez  bien , Citoyen  Général,  donner  l'ordre  au  général  Davout 
de  passer  le  Nil,  ce  soir,  avee  3oo  chevaux;  de  marcher  toute  la  nuit  de 
manière  h se  trouver,  ù la  pointe  du  jour,  vis-ù-vis  1a  pointe  du  Delta, 
envelopper  et  prendre  tS  ou  1,800  chameaux,  escortés  par  une  horde 
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d’Arabes,  qui  paissent  dans  cet  endroit.  Le  général  Davout  aura  soin 
d’avoir  avec  lui  un  interprète  et  quelques  hommes  aflidés  du  pays. 

Vous  donnerez  l'ordre  uu  commandant  de  la  marine  de  mettre  deux 
ou  trois  bâtiments  armés  à la  disposition  du  général  Davout.  Omar  et  sa 
compagnie  s’embarqueront  sur  ces  bâtiments. 

Le  but  de  celle  croisière  sera  d’empécher  les  Arabes  de  se  jeter  dans 
le  Delta,  et  même  de  débarquer,  s’il  est  nécessaire,  et  d’aider  le  général 
Davout  dans  son  opération. 

Bonaparte. 

Dépôt  de  U guerre. 

3663. 

AU  GÉNÉRAL  BKRTIIIER. 

Quartier  général,  au  Caire,  3 frimaire  an  «il  (*3  novembre  1798). 

Vous  ferez  remettre  au  chef  de  brigade  Sanson  un  sabre  sur  lequel 
vous  ferez  écrire  : Au  chef  de  brigade  Sanson,  comme  un  témoignage  des 
services  rendus  à Mantoue,  au  Grand-Caire , à lielheys  et  à Sdlheyeh.  Il  sera 
compris  dans  le  nombre  des  cent  sabres  qui  sont  accordés  aux  officiers 
et  soldats  qui  se  sont  signalés,  et  aura  doubles  appointements. 

Bonaparte. 

Bi'pit  de  la  guerre. 


3664. 

AU  GÉNÉRAL  1IEKTHIKK. 

Quartier  général , au  Caire,  3 iriu.aire  an  *11  (a3  novembre  1798). 

Je  vous  prie.  Citoyen  Général,  de  faire  la  recherche  et  de  me  remettre 
le  paragraphe  de  l’ancienne  ordonnance  relatif  aux  feux  et  aux  positions 
qu’occupaient  les  deuxième  et  troisième  rangs.  Dans  la  nouvelle  ordon- 
nance, on  a remplacé  ce  mouvement  en  faisant  mettre  le  genou  en  terre 
au  premier  rang,  chose  impraticable  à la  guerre  et  que  j’ai  l’intention 
d'abolir. 

Bonaparte. 

Dépôl  do  U guerre. 

«6. 
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3665. 

AU  CITOYEN  POUSSIELGUE. 

Quartier  f^néral , au  Caire , 3 frimaire  au  tu  ( iS  novembre  1 798  ). 

Vous  donnerez  ordre  à la  commission  de  commerce  de  faire  la  recherche 
de  tous  les  magasins  de  bois  qui  peuvent  se  trouver  à Boulàq  et  qui  appar- 
tiendraient à quelque  personne  que  ce  soit  : ils  s'en  saisiront  au  nom  de 
la  République  et  les  remettront  à la  disposition  du  général  commandant 
l'artillerie. 

L'estimation  de  tous  ces  bois  sera  faite  contradictoirement  par  un 
homme  nommé  par  le  général  d’artillerie  et  par  un  propriétaire,  en  obé- 
rant le  moins  qu'il  sera  possible  la  caisse. 

Bonapartb. 

Comm.  par  M**  dp  b Morinièr**. 


3666. 

AU  GÉNÉRAL  CAFFARELU. 

Quartier  finirai,  au  Caire,  3 frimaire  an  tii  (*3  novembre  179 8). 

Faites  connaître.  Citoyen  Général,  aux  membres  de  la  commission  des 
arts  qui  désireraient  voyager  en  Égypte  : 

Que  le  général  Andréossv,  avec  une  forte  colonne  mobile,  doit  parcou- 
rir toute  la  province  de  Gyzeh,  qui  s’étend  jusqu’aux  confins  du  Fayoum; 

Que  le  général  Leclerc,  avec  une  forte  colonne  mobile,  parcourt  les 
différents  villages  de  la  province  de  Qelyoub,  qui  s’étend  le  long  du  Nil 
jusqu'au  pied  de  Mansourah  et  confine  avec  les  provinces  de  Charqyeli 
et  Bclbevs; 

Que  différentes  colonnes  mobiles  parcourent  également  les  différentes 
provinces  du  Delta; 

Que  ceux  qui  voudront  faire  un  de  ces  voyages  n'auront  qu’à  s’adresser 
à vous,  et  qu’on  leur  en  facilitera  tous  les  moyens. 

Bonaparte. 

(xHiim.  par  M.  le  cumin  CaHarelii. 
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3G67. 

Al)  GÉNÉRAL  DIGUA, 

À DAMIETTE. 

Quartier  généra] , au  Caire,  4 frimaire  a a vil  (a4  novembre  «798). 

J'ai  reçu,  Citoyen  Général,  voire  lettre  du  99  brumaire.  On  a à Gaza 
une  très-grande  peur  que  nous  y allions,  et  on  est  bien  loin  de  s’aven- 
turer à aucune  expédition  contre  nous.  Ce  ne  sont  pas  600  Mameluks, 
800  Moghrebinset  8 à 900  Kurdes,  qui  se  trouvent  à présent  à Gaza,  qui 
peuvent  rien  vouloir  entreprendre. 

Quant  à rembarquement  d’Hassan-Toubâr  pour  prendre  Damiette,  il 
aurait  bien  saisi  la  saison  et  il  aurait  une  merveilleuse  prudence  de  venir 
sans  cavalerie  et  sans  canon,  avec  leur  mauvaise  infanterie,  faire  un 
débarquement! 

Il  y a une  vingtaine  de  bateaux  à Saint-Jean-d’Acre,  qui  sont  destinés 
b faire  de  l’eau  et  porter  des  provisions  aux  Anglais,  et  sur  lesquels  on 
pourrait  au  plus  embarquer  un  millier  d’hommes.  Les  Anglais  n’ont  pas 
d’autre  but  que  de  bloquer  Alexandrie. 

Ainsi , je  ne  pense  pas  que  vous  ayez  dans  le  moment  autre  chose  à faire 
b Damiette  que  lever  les  impositions,  reposer  votre  division,  compléter 
son  armement,  lever  les  chevaux  que  doit  fournir  votre  province,  faire 
fournir  par  la  ville  de  Damiette  un  grand  nombre  de  travailleurs  pour 
pousser  avec  la  plus  grande  activité  les  travaux  de  Lesbé,  afin  que,  si 
votre  division  devait  faire  un  mouvement  du  côté  de  SAiheych  et  de  la 
Syrie,  le  dépôt,  les  magasins  et  les  malades  se  trouvassent  en  sûreté  à 
Lesbé,  et  pussent,  eu  occupant  ce  poste,  empêcher  la  navigation  de  la 
rivière. 

La  force  de  la  Turquie  est  dans  sa  cavalerie;  ainsi  nous  n’aurons 
jamais  d'attaque  sérieuse  à craindre  que  par  terre. 


Wpôt  de  la  guerre. 
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3668. 

AU  GÉNÉRAL  BELL)  A RD, 

cûmuakda'it  U moviacb  ne  Btjiï-soutvr. 

Q.iarti.v  ijcripnl,  au  Cüirr,  h frimaire  nn  vu  { t il  novembre  1798). 

Le  général  en  chef,  instruit.  Citoyen  Général,  qu’il  existe  près  d’Ez- 
hekveh  une  mosquée  dont  l’entretien,  ainsi  que  celui  des  individus  qui 
la  desservent  et  des  orphelins  qu’on  y élève,  est  assigné  sur  les  produc- 
tions d’un  petit  village  nommé  El-Hâfer,  dans  la  province  que  vous  com- 
mandez, ordonne  de  favoriser  spécialement  ce  petit  village  et  de  donner 
secours  et  assistance  à ses  habitants,  pour  qu’ils  puissent  pourvoir  à lu 
subsistance  des  personnes  ci-dessus  désignées  et  les  mettre  en  état  de 
continuer  leurs  bonnes  oeuvres. 

Par  ordre  du  général  en  chef. 

Dépôt  de  U guerre. 

3669. 

Al  GÉNÉRAL  MENOl , 

À ROSETTE. 

Quartier  général,  au  Caire,  fi  frimaire  an  »u  ( là  novembre  1798  ). 

Comme  j’altacbe  la  plus  grande  importance.  Citoyen  Général,  à ce 
que  les  imprimeries  française  et  arabe  soient  le  plus  promptement  pos- 
sible en  activité,  je  vous  prie  de  faire  donner  au  eiloyen  Garrau  90  cha- 
meaux à Alexandrie,  pour  le  transport  à Rosette  de  quarante  caisses  qui 
sont  encore  dans  cette  place. 

Ronaparte. 

Dépôt  de  la  guerre. 

.3070. 

Al  CITOYEN  D’AURE, 

onnoMiATEi  n en  chef. 

Quartier  général,  au  Caire,  A frimaire  en  tu  (*&  novembre  1798). 

J’aurais  besoin.  Citoyen  Ordonnateur,  de  faire  marcher  600  hommes 
dans  le  désert. 
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Il  est  necessaire  qu'ils  soient  approvisionnés  d'eau  pour  cinq  jours, 
et  de  biscuit  pour  quinze. 

Je  me  procurerai,  par  les  Arabes,  les  chameaux  nécessaires  pour  le 
transport  des  vivres.  Je  vous  prie  de  faire  emplette  des  outres  cl  de  vous 
procurer  les  chameaux  nécessaires  au  transport  de  l'eau  pour  fioo  hommes 
et  oo  chevaux  pour  cinq  jours,  et  de  faire  préparer  les  vivres  et  l’orge 
nécessaires  pour  la  même  quantité  d’hommes  et  de  chevaux  pendant 
quinze  jours.  Il  faudrait  que  tout  cela  fût  prêt  le  fi  au  soir. 

Bovaparte. 

Collection  Napoléon. 


3671. 

AD  GÉNÉRAL  BERTH1ER. 

Quartier  général,  au  Caire,  * frimaire  an  en  (*&  novembre  i 798). 

11  y a,  Citoyen  Général,  à l'état-major,  plusieurs  adjoints  qui  n'ont 
aucune  instruction  des  manœuvres  d’infanterie.  Veuillez  bien  ordonner 
pour  eux  l’établissement  d’une  école  d’infanterie. 

Les  capitaines  des  guides  à pied  et  plusieurs  de  mes  aides  de  camp  y 
assisteront. 

Veuillez  aussi  me  proposer  un  adjudant  pour  les  guides,  qui  connaisse 
parfaitement  bien,  non-seulement  l'école  de  bataillon,  mais  aussi  les 
manœuvres  de  ligne;  celui  qui  y est  n'y  entend  rien. 

Vous  les  préviendrez  qu’à  dater  du  1"  nivôse  je  prendrai  indistinc- 
tement les  adjoints  et  je  leur  ferai  commander  les  manœuvres  de  plusieurs 
bataillons. 

Bosaparte. 

Dépdl  de  la  guerre. 
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3672. 

AU  CITOYEN  DESGENETTES, 

UlifiBU*  El  Cllir  DI  LMRMAb. 

Quartier  finirai,  au  Caire,  h frimaire  au  ru  ( ai  novembre  1 798 ). 

Comme  le  citoyen  Mare-Anrel  ne  peut  pas  imprimer  la  Décade  1 et 
qu’il  l’imprime  mal,  vous  pouvez  la  faire  imprimer  à l'imprimerie  natio- 
nale parle  citoyen  Marcel,  et  avoir  soin  qu’elle  paraisse  régulièrement 
toutes  les  décades. 

Bonaparte. 

Comm.  par  M.  G.  Hageman». 


3673. 

Al  GÉNÉRAL  CAFFARELLI. 

Quartier  flénvral , ou  Caire,  4 friumin-  an  ru  (ad  novembre  *798), 

Le  fort  de  l’Institut,  le  fort  Cainin  et  le  fort  Mireur  ne  seront  cons- 
truits que  lorsque  vous  pourrez  transporter  sur  le  local  les  matériaux 
nécessaires. 

Vous  ne  pourrez  transporter  rapidement  les  matériaux  sur  ces  diffé- 
rents locaux  qu’en  concluant  des  marchés  avec  des  Turcs  avant  des  ânes 
ou  des  chameaux,  et  qui  se  chargeront  desdits  transports  comme  ils  se 
chargeront  de  tous  les  autres;  alors  vous  pourrez  employer  à bâtir  ou  à 
déblayer  les  bras  que  vous  employez  dans  ce  moment-ci  au  transport  des- 
dits matériaux,  et  vos  travaux  auront  l’activité  que  je  désire  leur  voir. 

Je  voudrais  que  vous  vous  abouchiez  à cel  effet  avec  le  citoyen  Thé- 
venin,  directeur  des  transports  de  l’armée,  qui  vous  trouvera  facilement 
les  hommes  qui  pourront  entreprendre  lesdils  transports. 

Bonaparte. 

Cornin.  par  M.  le  comte  Caflarclli. 

1 La  Décade  égyptienne:  Det^cncUi»  et  Gcmloi  en  liaient  les  rédacteurs . 
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3674. 

AU  GÉNÉRAL  CAFFARELLJ. 


Quartier  gtalral,  au  Caire,  & frimaire  au  vil  (ai  novembre  1798). 

Nous  ne  connaissons  pas  encore  le  Delta,  Citoyen  Général  ; les  eaux 
ont  disparu;  différentes  colonnes  mobiles  le  parcourent  dans  tous  les  sens. 
Il  est  temps  enün  que  nous  connaissions  les  différents  canaux  qui  le 
traversent  et  la  position  ainsi  que  les  noms  des  différents  villages.  \ euillez 
me  faire  connaître  les  mesures  que  vous  croyez  devoir  prendre  pour  par- 
venir le  plus  tut  possible  à un  but  aussi  essentiel. 

Boxaparte. 

Comm.  par  M.  le  comte  CoffarrUL 

3675. 

DÉCISION. 


Quartier  gtalral,  ou  Coire,  6 frimaire  an  vu  (vît  novembre  1798). 


Moû  General , on  transporte  des  matériaux 
sur  la  montagne  de  l'Institut;  l’ordre  est 
donné  pour  y employer  des  ânes.  Nous  nous 
servirons  aussi  de  chameaux , si  nous  pouvons 
en  avoir;  mais  je  doute  que  je  puisse  m'adres- 
ser avec  fruit  à l'administration  des  trans- 
ports, qui  s'est  trouvée  impuissante  jusqu’à 
présent.  Je  vais  prier  le  général  Destaing  de 
m'aider  de  son  autorité,  que  j*ai  déjà  em- 
ployée utilement. 

Salut  et  respect. 

Max  Caffarelli. 


Comm.  par  M.  te  comte  CafTarclIi. 
* Pièce  n*  3673. 


Je  reviens,  Citoyen  Général,  à 
mon  premier  projet’.  Adressez-vous 
à l’administration  des  transports  ou 
à toute  autre;  mais  ayez  un  Turc 
chargé  de  la  direction  de  vos  trans- 
ports, et  qu’il  les  fasse  à prix  fait; 
alors  les  hommes,  les  femmes,  les 
chameaux , les  ânes  naîtront  de  des- 
sous terre,  et  vos  travaux  iront  avec 
la  promptitude  qu’on  a droit  d’exi- 
ger lorsqu’on  est  aux  portes  d’une 
ville  aussi  populeuse  et  qui  a autant 
de  moyens.  J’insiste  donc  pour  que 
vous  organisiez  une  entreprise  pour 
vos  transports. 

Boxaparte. 
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3676. 

ORDRE  DU  JOUR. 

( KXTKAIT  ) 

Quartier  général,  au  Caire,  & frimaire  au  vu  (a&  novembre  1798). 

Le  général  en  chef  est  instruit  que  plusieurs  domestiques  demandent 
à leurs  maîtres  une  augmentation  de  salaire  et  menacent  de  les  quitter, 
que  quelques-uns  même  ont  déjà  déserté. 

En  conséquence,  il  ordonne  au  général  chef  de  l'état-major  général,  aux 
généraux  de  division,  au  commissaire  ordonnateur  en  chef  et  aux  com- 
missaires ordonnateurs  des  divisions,  de  faire  suivre  les  dispositions  des 
règlements  de  campagne,  litre  XII,  article  20  : «Personne  ne  pourra 
r enrôler  ni  eugager  le  domestique  d'un  officier  sans  une  permission  de 
«son  maître,  non  plus  qu'aucun  charretier  ou  autre  homme  servant  dans 
« les  équipages  de  l’artillerie  et  des  vivres,  s’il  n’est  porteur  d'un  congé 
«en  bonne  forme  et  sous  la  permission  de  son  maître1.» 

Aucun  domestique  ne  peut,  pendant  le  temps  de  la  guerre,  exiger 
d'augmentation  de  salaire  sur  celui  de  son  premier  engagement. 

Tout  domestique  qui  désertera  du  service  de  son  maître,  en  le  quittant 
sans  son  consentement,  sera  arrêté  partout  où  il  se  trouvera,  et  sera  tra- 
duit au  conseil  militaire  le  plus  voisin,  pour  y être  jugé  comme  déserteur 
à l'intérieur  (puni  de  cinq  ans  de  fers). 

Bonaparte. 

LKqxM  de  la  gwm*. 


1 I/artiele  ao  de  l'ordonnance  du  5 avril 
1 79a  cul  ainsi  conçu  : 

» Personne  ne  pourra  enrôler  ni  engager  le 
«domestique  d’un  officier  sans  une  permission 
t de  son  maître,  non  plus  qu'aucun  charretier  ou 


» autre  homme  servant  dan»  les  équipages  de  l’ar- 
* tôlerie  et  des  vivres,  s'il  n’est  porteur  d'un  congé 
-en  bonne  forme,  fc  peine  de  nullité  de  l'enga- 
rgement  et  de  perdre  ce  qui  aura  été  donné  au 
r domestique.* 
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3677. 

AL'  DIRECTOIRE  EXÉCUTIF. 

Quartier  général , au  (luire,  5 frimaire  au  vu  (#5  novembre  1798). 

Je  vous  envoie,  par  le  citoyen  Sucv,  ordonnateur  de  l’armée,  un  du- 
plicata de  la  lettre  que  je  vous  ai  écrite  le  1"  frimaire  et  que  je  vous 
ai  expédiée  par  un  de  mes  courriers,  le  quadruplicata  de  celle  que  je 
vous  ai  écrite  le  3o  vendémiaire,  et  que  je  vous  ni  également  expédiée 
par  un  de  mes  courriers,  enfin  tous  les  journaux,  ordres  du  jour  et 
relations  que  je  vous  ai  fait  passer  par  mille  et  une  occasions. 

L’ordonnateur  Sucy  est  obligé  de  se  rendre  en  France  pour  y prendre 
les  eaux,  par  suite  de  la  blessure  qu'il  a reçue  dans  les  premiers  jours 
de  notre  arrivée  en  Egypte.  Je  l’engage  à se  rendre  à Paris,  où  il  pourra 
vous  donner  tous  les  renseignements  que  vous  pourrez  désirer  sur  la 
situation  politique,  administrative  et  militaire  de  ce  pays. 

Nous  attendons  toujours  avec  une  vive  impatience  des  courriers  d’Eu- 
rope. 

L’ordonnateur  d'Aure  remplit  en  ce  moment  les  fonctions  d'ordonna- 
teur en  chef. 

Comme  nos  lazarets  sont  établis  & Alexandrie,  Rosette  et  Damiette, 
je  vous  prie  d’ordonner  qu’il  ne  soit  pas  fait  de  quarantaine  pour  les  bâti- 
ments qui  viennent  d’Égypte,  dès  l’instant  qu’ils  auront  une  patente  en 
règle.  Vous  pouvez  être  sûrs  que  nous  serons  extrêmement  prudents,  et  que 
nous  ne  donnerons  point  de  patente  dès  qu’il  y aura  le  moindre  soupçon. 

Nous  sommes  au  printemps,  comme  en  France  au  mois  de  mai. 

Je  me  réfère,  sur  la  situation  politique  et  militaire  de  ce  pays,  aux 
lettres  que  je  vous  ai  précédemment  écrites. 

J’envoie  en  France  une  quarantaine  de  militaires  estropiés  ou  aveugles; 
ils  débarqueront  en  Italie  ou  en  France  ; je  vous  prie  de  les  recommander 
à nos  généraux  et  à nos  ambassadeurs  en  Italie,  en  cas  qu’ils  débarquent 
dans  un  port  neutre. 

Bonaparte. 

D#|>dt  de  U guenv. 
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3678. 

AU  GÉNÉRAL  MENOU. 

Qoarticr  général,  au  Caire,  5 frimaire  an  ni  (a5  novembre  1798). 

Je  vois  avec  peine  que  le  myry  ne  rentre  pas  à Rosette,  et  que  les  diffé- 
rentes ordonnances  que  l'on  avait  tirées  pour  les  divers  services  ne  sont 
point  encore  acquittées.  Cet  objet  est  de  la  plus  grande  conséquence 

Le  6 frimaire,  deux  k&chefs  d’Elfy-Bey,  Hassan  et  Rocheouân , ont  passé 
par  le  désert  des  pyramides  pour  aller  du  cêlé  d’Alexandrie.  Ils  étaient 
habillés  comme  des  gens  de  Barbarie.  Il  parait  que  leur  projet  est  d'aller 
conférer  avec  les  Anglais.  Tous  ceux  qui  vont  s'aboucher  avec  les  Anglais 
vont  s’embarquer  à Edkou.  Ils  entrent  même  dans  Rosette,  en  se  dégui- 
sant et  en  contrefaisant  les  borgnes. 

Bo.vxparte. 

Dêpât  de  ia  guerre. 

3679. 

ORDRE  DU  JOUR. 

(EXTRAIT.* 

Quartier  général,  au  Caire,  5 frimaire  an  ni  (*5  novembre  17^8 ). 

Le  général  en  chef  ordonne  aux  généraux  commandant  les  villes  du 
Caire,  d’Alexandrie,  de  Rosette  et  de  Damiette,  de  faire  un  règlement  et 
de  prendre  les  mesures  pour  son  exécution,  afin  que  les  immondices  de 
ces  villes  ne  soient  plus  transportées  sur  les  différents  monticules  qui  les 
environnent;  elles  seront  transportées,  à Alexandrie,  dans  la  mer;  à 
Rosette  et  Damiette,  sur  le  Nil;  au  Caire  et  à Boulàq,  dans  dix  locaux 
environnant  la  ville;  ils  seront  choisis  dans  les  endroits  les  plus  bas;  ces 
locaux  devront  avoir  au  moins  100  toises  carrées  de  surface.  Tous  les 
mois,  un  aga  enverra  des  journaliers  pour  niveler  ces  décombres  le  long 
de  la  surface  du  local. 

On  aura  soin  de  changer  les  locaux  tous  les  ans  et  toutes  les  fois  que 
la  masse  des  immondices  qui  y seront  portées  aura  exhaussé  le  terrain  à 
6 pouces  au-dessus  du  plan  de  la  plus  grande  inondation  dans  les  années 
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ordinaires;  il  sera  planté,  dans  chaque  local,  une  perche  avec  un  écriteau 
sur  lequel  seront  le  nom  et  la  position  du  local,  en  arabe  et  en  français, 
de  sorte  que  les  Turcs  et  les  Français  puissent  facilement  connaître  les 
noms  desdits  locaux.  On  aura  soin  surtout  qu’il  ne  soit  jeté  aucuns  dé- 
combres à Goo  toises  des  forts  Dupuy,  Sulkowski,  de  l'Institut,  Mireur 
et  Gamin,  et  des  différents  points  de  l’enceinte  de  la  maison  d'Ibra- 
hirn-Bey. 

Les  règlements  que  feront  les  commandants  des  places  seront  impri- 
més dans  les  deux  langues,  affichés  dans  tous  les  corps  de  garde,  cafés 
turcs  et  français. 

Le  général  en  chef  voit  avec  peine  que  plusieurs  individus  de  l'armée 
cherchent  à éluder  les  dispositions  des  règlements  militaires  qui  défen- 
dent à qui  que  ce  soit  de  prendre  à son  service  des  hommes  attachés  à 
un  corps  de  troupe;  il  ordonne,  en  conséquence,  que  l’on  mette  à l'ordre 
l’article  du  Gode  pénal  relatif  aux  embauchements,  afin  que  chacun  con- 
naisse les  peines  qu’il  encourt. 

Par  ordre  du  général  en  chef. 

DépAt  de  U guerre. 

3680. 

AU  GÉNÉRAL  CAFFARELLI. 

Quartier  général,  au  Caire,  6 frimaire  an  tu  (*6  novembre  «798). 

Vous  trouverez  ci-joint.  Citoyen  Général,  la  copie  d’une  reconnais- 
sance faite  par  le  citoyen  Cazal,  qui  donne  de  nouveaux  détails  sur  le 
lac  Bourlos.  L'ennemi  pourrait  entrer  dans  le  lac  Bourlos  et  arriver  par 
eau  jusqu’à  Berenbàl.  11  se  trouverait,  dès  lors,  sur  le  Nil,  et  à une  lieue 
de  Rosette.  Non-seulement  il  ne  trouverait  dans  cette  opération  aucun 
obstacle,  mais  même  aucune  surveillance;  il  n’y  en  a aucune  d’établie  de 
ce  coté. 

Il  parait  qu’il  est  nécessaire, 

1°  De  construire  un  fort  à l’embouchure  du  lac  Bourlos,  du  côté  de 
Rosette,  capable  de  contenir  aoo  hommes  et  cinq  ou  six  pièces  de  canon; 

a”  D’avoir  un  certain  nombre  de  bâtiments  armés  dans  le  lac; 
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3°  D'avoir  à Berenbâl  une  lour  avec  deux  pièces  de  canon,  capable 
de  protéger  les  bâtiments  qui  croiseraient  sur  le  lac,  si  l'entrée  en  était 
forcée;  ce  poste  serait  la  vedette  de  Rosette,  et  on  en  ferait  l’entrepôt 
principal  de  la  défense  du  lac  Bourlos. 

Nous  n'avons  point  de  reconnaissance  assez  exacte  pour  que  la  dési- 
gnation de  Berenbâl  soit  impérative.  Il  faut  choisir  un  des  points  les  plus 
favorables  du  canal  du  lac  Bourlos  au  Nil  ; que  cette  tour  soit  assez  avancée 
pour  qu'entre  le  Nil  et  elle  il  puisse,  sur  le  canal,  rester  une  vingtaine 
de  bateaux;  et  enfin  qu'il  y ail  la  largeur  nécessaire  pour  passer  un  gros 
bateau,  et  au  moins  deux  pieds  et  demi  à trois  pieds  d'eau.  Si  Beren- 
bâl ne  remplissait  pas  cette  dernière  condition,  il  faudrait  aller  jusqu'au 
lac  même. 

Comme  je  compte  faire  partir,  sous  peu  de  jours,  des  bateaux  pour 
croiser  sur  le  lac  Bourlos,  je  désire  que  vous  fassiez  travailler  tout  de  suite 
à la  tour  de  Berenbâl,  parce  que  c'est  là  que  ces  bateaux  viendront  faire 
leurs  vivres  et  séjourneront,  en  relevant  la  croisière  établie  à l'embouchure 
du  lac,  jusqu'à  ce  que  le  fort  à l'embouchure  du  lac  soit  achevé,  ce  qui 
nécessairement  est  un  travail  plus  considérable. 

Il  parait  qu'il  y a à Bourlos  les  fondements  d'un  vieux  fort  qui,  au 
moment  où  le  citoyen  Gazai  a fait  sa  reconnaissance,  était  encore  couvert 
d’un  pied  d’eau,  mais  qui,  dans  ce  moment-ci,  doit  être  à sec.  Il  serait 
d'autant  plus  essentiel  de  se  servir  de  ces  fondements  qu'ils  sont  l’objet 
principal  dans  un  terraiu  si  sablonneux,  et  que  d'ailleurs  il  parait,  par 
la  position  qu'avait  ce  fort,  qu’il  serait  facile  de  l'isoler  de  la  terre  par 
un  large  fossé  do  7 à 8 pieds  d'eau:  ce  qui,  dès  lors,  le  mettrait  à l'abri 
de  toute  insulte  du  côté  de  la  terre. 

J’ordonne  au  général  Menou  de  fournir  sur-le-champ  un  poste  à Be- 
renbâl, de  faire  prendre  dans  le  lac  deux  petits  bateaux,  de  les  faire 
armer  et  de  favoriser  l'officier  du  génie  que  vous  chargerez  de  cette  opé- 
ration. 

Boxafahte. 

Drpôt  <k  U guerr*. 


Digitized  by  Googl 


CORRESPONDANCE  DE  NAPOLEON  I".—  AN  VU  (1798).  215 


3681. 

AU  GÉNÉRAL  MENOU, 

À ROSETTE. 

Quartier  général,  au  Caire,  6 frimaire  an  vil  («6  novembre  1798). 

Si  les  Anglais  devaient  entreprendre  quelque  chose  contre  vous,  Ci- 
toyen Général,  ce  ne  serait  probablement  pas  à la  barre  de  Rosette  qu’ils 
le  feraient,  mais  au  lac  Rourlos,  puisqu'ils  pourraient  venir  par  eau  jus- 
qu’à Berenbâl,  c’est-à-dire  sur  le  Nil  et  tout  près  de  Rosette.  Il  est  donc 
indispensable  : 

Que  vous  teniez  toujours  un  poste  au  village  de  Rerenbâl; 

Que  vous  fassiez  prendre  deux  bateaux  du  lac  Rourlos,  il  y en  a 67; 

Que  vous  fassiez  mettre  sur  chacun  une  petite  pièce  de  canon; 

Que  vous  armiez  ces  deux  bateaux  avec  des  matelots  français; 

Que  vous  les  teniez  toujours  en  surveillance  à l'embouchure  du  lac 
dans  la  mer; 

Que  vous  procuriez  toutes  les  facilités  possibles  aux  officiers  du  génie 
et  d’artillerie  à Rosette  pour  qu’ils  construisent,  à Berenbâl  et  à Bour- 
los,  un  fort,  conformément  à l’instruction  qu’ils  en  reçoivent  du  général 
du  génie. 

BoXAPiHTE. 

Dép&l  Jl*  U gllCTTT. 

3682. 

AU  DIVAN  D’ALEXANDRIE. 

Quartier  général,  au  Caire,  7 frimaire  an  tu  (97  novembre  1798). 

J 'écris  au  général  commandant  à Alexandrie  pour  ce  qui  regarde  le 
premier  point  de  votre  lettre. 

Les  honoraires  des  membres  du  divan  et  du  commandant  turc  de  la 
ville  doivent  être  payés  sur  les  contributions  qui  se  lèvent  sur  les  maisons 
et  les  boutiques.  L’aga  des  janissaires  et  le  cadi  doivent  être  payés  éga- 
lement sur  les  mêmes  impositions. 

Je  donne  les  ordres  les  plus  positifs,  tant  au  général  Menou  comman- 
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dant  à Rosette  qu’au  général  commandant  à Alexandrie,  de  faire  protéger 
les  caravanes  qui  portent  des  subsistances  dans  cette  ville.  Croyez  que, 
dans  toutes  les  circonstances,  je  ferai  tout  ce  qui  sera  possible  pour  le 
bien-être  des  habitants  d'Alexandrie  et  pour  contribuer  à leur  satisfaction. 
Je  prends  toutes  les  mesures  pour  faire  creuser  le  canal  d’Alexandrie; 
j’espère  qu’avant  un  mois  les  ateliers  seront  montés  et  que  l’on  y tra- 
vaillera avec  la  plus  grande  célérité. 

Boxapabte. 


Dépit  de  U guerre. 


,3683. 

AU  GÉNÉRAL  MENOU, 

A ROSETTE. 


Quartier  général . an  Caire , 7 frimaire  an  tu  ( 17  novembre  1 798  ). 

11  a été  envoyé,  le  ah,  un  parlementaire.  Citoyen  Général,  d’Alexan- 
drie, aux  Anglais,  et  personne  ne  m’a  rendu  compte  ni  des  motifs  de  ce 
parlementaire,  ni  de  ce  qui  s’y  est  dit  et  fait.  Je  vous  prie  de  vouloir 
bien  me  rendre  compte  des  motifs  qui  ont  engagé  le  général  com- 
mandant à Alexandrie  à envoyer  un  parlementaire,  et  de  m’envoyer  son 
rapport. 

Boxa  haute. 

Dépôt  de  la  guerre. 

368 h. 

AU  CITOYEN  POUSSIELGUE. 

Quartier  général , au  Caire,  7 frimaire  au  111  (*7  novembre  *798). 

Les  cheiks  avaient,  dans  la  fabrication  de  la  monnaie,  un  revenu  que 
j’ai  supprimé  : je  vous  prie  de  me  faire,  de  concert  avec  eux,  un  rapport 
sur  ce  qu'on  pourrait  leur  donner  pour  les  indemniser;  je  voudrais  avoir 
ce  rapport  au  travail  de  demain. 

Bonapabte. 

Coemd.  par  de  la  Mormière. 
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3685. 

AU  GÉNÉRAL  BERTHIER. 

Quartier  généra),  su  Oaire,  8 frimaire  an  ?»  ( «8  novembre  >798). 

Vous  voudrez  bien,  Citoyen  Général,  donner  l’ordre  au  général  Mans- 
court  de  se  rendre  sur-le-champ  au  Caire,  pour  rendre  compte  de  sa 
conduite  et  des  correspondances  qu’il  a eues  avec  les  Anglais,  à mon  insu 
et  contre  mes  ordres. 

Vous  donnerez  l’ordre  au  général  Marinonl  de  prendre  le  commande- 
ment de  la  place  d'Alexandrie;  vous  lui  ferez  connaître  que  mon  inten- 
tion est  qu’il  reçoive  tous  les  parlementaires  que  lui  enverront  les  Anglais, 
et  qu’on  n'en  envoie  aucun  sans  mon  ordre. 

Vous  voudrez  bien  écrire  au  chef  de  brigade  de  la  4“  demi-brigade 
d'infanterie  légère  de  vous  rendre  compte  pour  quelle  raison  il  n'a  pas 
fait  part  des  quatorze  prisonniers  qu’ont  faits  les  Anglais  sur  sa  demi- 
brigade  et  qui  sont  à bord.  Vous  lui  demanderez  un  compte  détaillé  sur 
le  temps  et  ta  manière  dont  il  a perdu  ces  hommes. 

Vous  donnerez  l’ordre,  à Alexandrie,  que  l’on  fasse  partir,  douze  heures 
après  la  réception  de  cet  ordre,  tous  les  hommes  de  cavalerie,  soit  qu'ils 
soient  à pied,  soit  à cheval,  et  qu’ils  se  rendent  sur-le-champ  à Boulàq; 
mon  intention  est  qu’il  ne  reste  à Alexandrie  d’autres  hommes  de  cava- 
lerie qu’un  maréchal  des  logis  et  dix  hommes  du  1 A*. 

Vous  donnerez  l’ordre  au  général  Menou  de  faire  partir  sur-le-champ 
tous  les  hommes  de  cavalerie  qui  sont  à Rosette;  mon  intention  est  qu’il 
n'y  reste  qu'un  maréchal  des  logis  et  dix  hommes. 

Vous  donnerez  l’ordre  à l’adjudant  général  Leturcq  d’envoyer  à Boulâq 
tous  les  chevaux  qu'il  se  serait  procurés  provisoirement  dans  la  province 
de  Bahyreh. 

Vous  enverrez,  pour  l’exécution  de  ces  différents  ordres,  un  adjoint  de 
l'état-major,  qui  vous  écrira  de  Rosette,  d'El-Rahmânyeh  et  d'Alexandrie, 
et  qui  ne  reviendra  que  lorsqu’ils  seront  exécutés. 

Boxxpabt*. 

Dépôt  de  lo  guerre. 

▼.  18 
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3686. 

DÉCISION. 

Quartier general,  au  Caire,  8 frimaire  an  vu  (*8  novembre  >798). 


MISTAFI,  CHARGÉ  DO  HtSCRAGB  DO  MEQYÀS, 
AO  GÉNÉRAL  EN  CHEF. 

J’ai  l'honneur  de  tous  représenter  que 
des  soldats  de  l’armée,  entrant  journellement 
au  Mcqyàs,  y ont  déjà  enlevé  la  balustrade 
qui  entourait  la  colonne,  et  il  y a bien  à crain- 
dre qu’ils  ne  détruisent  même  la  colonne, 
par  les  dégâts  qu’ils  ont  faits.  Vous  n’ignorez 
pas  cependant  que  cette  colonne,  depuis 
un  temps  immémorial,  sert  à faire  connaître 
l’augmentation  et  la  diminution  du  Nil 
d’une  manière  très-précise.  J’espère  donc 
qu’il  suffira  de  vous  indiquer  le  mal  pour 
que  vous  vous  empressiez  d’y  apporter  le 
remède  par  des  ordres  très- précis  de  votre 
part,  qui  feront  respecter  ce  monument. 
Cette  colonne  a été  imaginée  et  construite 
par  des  sages,  et  l’opinion  vulgaire  est  que, 
si  elle  vient  jamais  à tomber,  le  Nil  perdra 
sa  régularité. 

(Soit  le  toi*  en  arabe.) 

Ilomm.  per  M.  te  comte  CafTaretli. 


Renvoyé  au  général  Cafïarelli, 
pour  prendre  cet  objet  en  grande 
considération  et  me  faire  connaître 
ce  qu'il  aura  fait. 

Bonaparte. 


3687. 

AU  GÉNÉRAL  MARMONT, 

À ALEXANDRIE. 

Quartier  général,  au  Caire,  g frimaire  an  ru  (19  novembre  1798). 

L'état-major  vous  ordonne,  Citoyen  Général , de  prendre  le  comman- 
dement de  la  place  d’Alexandrie.  Je  fais  venir  le  général  Manscourt  au 
Caire,  parce  que  j’ai  appris  que,  le  ai,  il  a envoyé  un  parlementaire  aux 
Anglais  sans  m'en  rendre  compte,  et  que  d'ailleurs  sa  lettre  à l'amiral 
anglais  n'était  pas  digne  de  la  nation.  Je  vous  répèle  ici  l’ordre  que  j’ai 
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donné  de  ne  pas  envoyer  de  parlementaire  aux  Anglais  sans  mon  ordre. 
Qu’on  ne  leur  demande  rien.  J'ai  accoutumé  les  officiers  qui  sont  sous 
mes  ordres  à accorder  des  grâces  et  non  à en  recevoir. 

J’ai  appris  que  les  Anglais  avaient  fait  quatorze  prisonniers  à la  k' 
d'infanterie  légère  ; il  est  extrêmement  surprenant  que  je  n'en  aie  rien  su. 

Secouez  les  administrations,  mettez  de  l’ordre  dans  cette  grande  gar- 
nison, et  faites  que  l’on  s'aperçoive  du  changement  de  commandant. 

Écrivez-moi  souvent  et  dans  le  plus  grand  détail.  Je  savais  depuis 
trois  jours  la  nouvelle  que  vous  m’avez  écrite,  par  des  lettres  venues  de 
SaintJean-d'Acre. 

Renvoyez  d’Alexandrie  tous  les  hommes  isolés  qui  devraient  être  à 
l’armée.  Ayez  soin  que  personne  ne  s’en  aille  qu’il  n’ait  son  passe-port  en 
règle;  que  ceux  qui  s'en  vont  n'emmènent  point  de  domestiques  avec 
eux,  surtout  d'hommes  ayant  moins  de  trente  ans,  et  qu'ils  n'emportent 
point  de  fusils. 

Bonaparte. 

Collection  Napoléon. 

3G88. 

AU  CONTRE-AMIRAL  GANTEAUME, 

À ALEXANDRIE. 

Quartier  général,  au  Caire,  9 fnnuira  an  vu  (99  nomnbre  1798). 

Je  vous  prie,  Citoyen  Général,  de  faire  expédier  d’Alexandrie  à Malte 
un  bâtiment  du  convoi,  bon  marcheur,  avec  des  dépêches  pour  le  contre- 
amiral  Villeneuve. 

Vous  lui  ferez  connaître  le  désir  que  j’aurais  qu’il  pût  nous  envoyer, 
par  le  moyen  de  ses  frégates,  des  nouvelles  d’Europe.  Ces  frégates  pour- 
raient venir  à Damiette,  où  les  ennemis  ne  croisent  point. 

Vous  lui  direz  que,  depuis  Alexandrie  jusqu’à  la  bouche  d’Omm-Fâ- 
reg,  à vingt  lieues  est  de  Damiette,  toute  la  côte  est  à nous,  et  qu’en 
reconnaissant  un  point  quelconque  de  cette  côte  et  mettant  un  canot 
à la  mer  avec  5o  hommes  armés  dedans,  ces  dépêches  nous  parvien- 
draient très-certainement. 

tS. 
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Vous  lui  direz  que  nous  ne  sommes  bloquas  ici  que  par  deux  vaisseaux 
et  une  ou  deux  frégates;  que,  s’il  pouvait  paraître  ici  avec  trois  des  quatre 
vaisseaux  qu'il  a à Malte,  et  deux  ou  trois  frégates,  il  pourrait  enlever 
la  croisière  anglaise;  que  nos  bâtiments  de  guerre,  qu’il  sait  que  nous 
avons  à Alexandrie,  sout  organisés  et  pourraient  sortir  pour  lui  donner 
du  secours. 

Vous  donnerez  pour  instruction  au  bâtiment  de  ne  point  se  présen- 
ter devant  le  port  de  Malte,  mais  dans  la  cale  de  Marsa-Scirocco. 

Expédiez  un  autre  bâtiment  grec  ou  un  bâtiment  du  convoi  à Corfou, 
pour  faire  connaitre  & celui  qui  commande  les  forces  navales  dans  ce 
port  combien  il  est  nécessaire  qu'il  nous  expédie  un  aviso,  avec  toutes 
les  nouvelles  qu’il  pourrait  avoir  k Corfou,  d'Europe,  de  l'Albanie,  de 
la  Turquie,  et  de  tout  ce  qui  s’est  passé  de  nouveau  dans  les  mers. 

Donnez-lui  également  une  instruction  sur  le  point  de  la  côte  où  il 
doit  aborder. 

Expédiez  un  troisième  bâtiment  du  convoi,  si  vous  pouvez  un  bâti- 
ment impérial,  au  commandant  des  bâtiments  de  guerre  à Ancâne.  Vous 
lui  direz  que  je  désire  qu’il  m'expédie  un  aviso  pour  me  faire  connaitre 
la  situation  de  ses  bâtiments,  et  qu'il  m'envoie  toutes  les  nouvelles,  et, 
entre  autres,  tous  les  journaux  italiens  et  français,  depuis  le  moment  de 
notre  départ. 

Vous  lui  donnerez  également  une  instruction  sur  la  marche  que  doit 
tenir  cet  aviso. 

Vous  expédierez  un  quatrième  bâtiment  du  convoi , bon  voilier,  pour 
se  rendre  k Toulon,  avec  une  lettre  pour  le  commandant  des  armes, 
dans  laquelle  vous  lui  ferez  connaitre  notre  situation  dans  ce  pays-ci 
et  la  nécessité  qu’il  nous  fasse  passer  des  nouvelles  de  France  et  les 
ordres  du  Gouvernement,  en  lui  recommandant  d’éviter  Alexandrie  et  de 
venir  aborder  soit  à Damiette,  soit  à Bourlos,  soit  k la  bouche  d’Omm- 
Fâreg. 

Vous  ordonnerez  au  bâtiment  de  Toulon  de  passer  entre  le  cap  Bon 
et  Malte,  en  évitant  l'un  et  l’autre;  de  doubler  les  iles  Saint-Pierre  et 
de  passer  entre  lu  Corse  et  l’ile  Minorquc.  Si  les  vents  le  contrariaient 
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ou  qu'il  eût  nouvelle  des  ennemis,  il  pourrait  aborder  en  Corse  ou  dans 
un  port  d’Espagne. 

Sur  chacun  de  ces  quatre  bâtiments  vous  mettrez  un  aspirant  de  la 
marine  ou  un  officier  marinier,  qui  sera  porteur  de  vos  dépêches  et  qui 
devra  en  rapporter  la  réponse.  Vous  leur  donnerez  toutes  les  instructions 
nécessaires  à cet  égard , et  vous  leur  ferez  bien  connaître  la  manière  dont 
ils  doivent  se  conduire  à leur  retour.  Il  sera  promis  une  gratification 
extraordinaire  aux  patrons  des  navires  qui  retourneront  et  nous  rappor- 
teront des  nouvelles  du  continent. 

Je  vous  enverrai,  dans  la  matinée  de  demain,  quatre  paquets  dont 
seront  porteurs  ces  quatre  aspirants  ou  officiers;  mais  vous  leur  ordon- 
nerez de  les  garder  et  de  chercher  à les  cacher  s'ils  étaient  pris  par  les 
Anglais.  S’ils  ne  peuvent  les  cacher,  je  préfère  que  les  Anglais  les  pren- 
nent k ce  qu’ils  soient  jetés  à la  mer;  il  n'y  a dans  ces  paquets  que  des 
imprimés. 

Bonaparte. 

Cornai,  par  M**  la  oointaae  Gan  tourne. 


3689. 

AU  GÉNÉRAL  BERTHIER. 

Quartier  général,  au  Caire,  10  frimaire  an  tii  ( 3o  novembre  1798). 

Vous  écrirez  au  général  Lanusse  que  nous  avons  reçu  les  Ci  chevaux 
qu’il  a envoyés,  que  j'en  attendais  tâo.  Il  fera  passer  sur-le-champ  tous 
les  hommes  du  »o'  de  dragons  qui  sont  à Menouf  ou  tout  autre  de  cava- 
lerie; il  ne  gardera  avec  lui  qu’un  maréchal  des  logis  et  dix  hommes. 
Vous  donnerez  l’ordre  au  général  Fugièrc  de  renvoyer  le  plus  tôt  pos- 
sible tous  les  chevaux  qu’il  doit  avoir  levés  dans  la  province,  avec  tous 
les  hommes  du  i/ie.  Vous  ferez  sentir  k ces  deux  généraux  combien  il  est 
essentiel  de  mettre  la  plus  grande  activité  dans  l'envoi  et  la  levée  des 
chevaux,  puisque  je  n’attends  que  les  chevaux  qu’ils  doivent  envoyer  pour 
mettre  i,5oo  hommes  de  cavalerieà  la  poursuite  de  Mourad-Bev,  ce  qui, 
en  peu  de  jours,  le  détruirait  entièrement. 
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Vous  enverrez  un  adjoint  pour  porter  ces  ordres  et  ne  revenir  que 
lorsqu'ils  seront  exécutés. 

Vous  lui  ordonnerez  de  vous  écrire  de  Menouf  et  de  Mehallet-el-Kebyr, 
dès  qu'il  v sera  arrivé. 

Boxaparte. 

Dépôt  de  U guerre. 


3690. 

AU  GÉNÉRAL  BERTHIER. 

Quartier  général,  au  Caire,  10  frimaire  an  vu  (3o  novembre  1798  ). 

Vous  voudrez  bien  donner  l'ordre  au  génénal  Davout  de  faire  in- 
vestir, à la  petite  pointe  du  jour,  le  village  de  Chobrâ1,  d’en  prendre 
les  cheiks,  de  les  mener  ici,  et  de  ne  faire  du  mal  à aucun  individu  du 
village. 

Bonaparte. 

Dépôt  de  la  guerre. 


3691. 

AU  GÉNÉRAL  LECLERC, 

COMMANDANT  LA  PROVINCE  DE  QELYOLB. 

Quartier  général,  au  Caire,  10  frimaire  an  vu  (3o  novembre  1798}. 

J’ai  reçu,  Citoyen  Général,  le  cheik  arabe  que  vous  m’avez  envoyé. 
Faites  confisquer  les  grains,  les  nombreux  bestiaux  et  brûler  la  maison 
d'Ibn-Habib,  qui  a envoyé  des  chevaux  à Ibrahim-Bey  et  qui  est  depuis 
deux  mois  avec  les  Arabes. 

Bonaparte. 

Collection  Napoléon. 

1 Chobrâ  Chuhâb. 
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3C92. 

AC  GÉNÉRAL  CAFFARELU. 


Quartier  général,  au  Caire,  10  frimaire  an  vu  (3o  novembre  1798). 

Le  général  en  chef  prie  le  général  Caiïarelli  de  lui  envoyer  les  livres 
d’infanterie,  de  cavalerie  et  d'artillerie  qu’il  pourrait  avoir  apportes. 

Par  ordre  du  générai  en  chef. 

Comm.  par  M.  le  comte  Ca/Tarelli. 


3603. 

AU  CONTRE-AMIRAL  GANTBAUMB, 

À ALEXANDRIE. 

Quartier  général,  au  Caire,  1 1 frimaire  an  vu  ( 1"  décembre  1 798). 

Vous  voudrez  bien  ordonner.  Citoyen  Général,  que  l’on  fasse  teindre 
en  noir,  à Alexandrie,  si  cela  est  possible,  les  voiles  des  avisos. 

Vous  donnerez  le  même  ordre,  pour  le  chebec  la  Fortune,  au  comman- 
dant des  armes  à Boulàq. 

Bonaparte. 

Collection  Napoiéôn. 

3694. 

AU  GÉNÉRAL  LANLSSE, 

À ME  NO  DE. 

Quartier  général,  au  Caire,  1 1 frimaire  an  vu  ( 1**  décembre  1798). 

Comme  vous  êtes  très-près,  Citoyen  Général,  du  village  de  Terrâneb, 
je  vous  prie  de  vous  mettre  en  correspondance  avec  le  citoyen  Marco  ', 
que  j’y  ai  envoyé,  afin  d’avoir  des  nouvelles  des  Arabes  des  environs,  et 
de  l’assister  toutes  les  fois  qu'il  pourrait  en  avoir  besoin. 

Bonaparte. 

Collection  -Napoléon. 


1 Marco  Calavagi. 
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3695. 

AU  GÉNÉRAL  ANDRÉOSSY. 

Quartier  général,  au  Caire,  1 1 frimaire  an  ni  ( i"  décembre  1798). 

Les  Gis  de  la  Mas-Meskina,  qui  avaient  été  chassés  par  leur  père  appelé 
Moussa,  qui  est  un  brigand  forcené,  demandent  è s'établir  dans  leur 
village;  je  vous  prie  de  les  protéger. 

Boxaparte. 

Dé|>4l  de  U guerre. 


3696. 

AU  GÉNÉRAL  BERTHIER. 

Quartier  général , an  Caire , 1 1 frimaire  an  tu  ( 1"  décembre  1 798  )• 

Vous  voudrez  bien.  Citoyen  Général,  donner  l’ordre  au  général  Bon 
de  partir  demain,  dans  la  matinée,  avec  5oo  hommes  du  a*  bataillon 
de  la  3a'  demi-brigade,  les  officiers  et  domestiques  compris;  1 10  hommes 
de  la  compagnie  Omar;  3o  canonniers  avec  deux  pièces  de  canon  traî- 
nées par  des  chameaux;  3o  hommes  montés  du  7*  de  hussards. 

Il  prendra  ses  mesures  de  manière  que  le  total,  tout  compris,  ne  passe 
pas  700  hommes  et  5o  chevaux;  il  se  rendra  à Suez. 

Vous  préviendrez  l’ordonnateur  en  chef  pour  que  demain , à la  pointe  du 
jour,  l’eau  pour  cinq  jours  pour  700  hommes  et  5o  chevaux,  et  les  vivres 
pour  quinze  jours,  que  je  lui  ai  demandés,  partent  avec  le  général  Bon. 

Le  général  Bon  enverra  ce  soir  au  quartier  général  son  aide  de  camp, 
atiquel  je  remettrai  une  instruction  particulière  sur  la  conduite  qu’il  aura 
à tenir  à Suez. 

Bonaparte. 

Dépta  «le  b guerre. 
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3697. 

AU  GÉNÉRAL  BON. 

Quartier  général,  au  Caire,  1 1 frimaire  an  vu  (t"  décembre  1798). 

Vous  vous  rendrez,  Citoyen  Général,  demain,  à iîirket  el-Hâggv.  Vous 
partirez,  après-demain  avant  le  jour,  de  cet  endroit,  pour  vous  rendre, 
avec  la  plus  grande  diligence  possible,  à Suez.  Il  serait  à de'sirer  que 
vous  pussiez  y arriver  le  i4  au  soir  ou  le  i5  avant  midi. 

Vous  m'enverrez,  tous  les  jours,  un  exprès  arabe;  vous  leur  ferez 
connaître  que  je  donnerai  plusieurs  piastres  lorsqu'ils  me  remettront  vos 
lettres. 

Vous  aurez  avec  vous,  indépendamment  des  troupes  que  le  chef  de 
l’état-major  vous  a annoncées,  le  citoyen  Collot,  enseigne  de  vaisseau , 

avec  dix  matelots  et  le  moallem qui  aura  aussi  huit  ou  dix  de  scs 

gens  avec  lui. 

Vous  trouverez  à Suez  toutes  les  citernes  que  j’ai  fait  remplir. 

Votre  premier  soin  sera,  en  arrivant,  de  nommer  un  officier  pour 
commander  la  place. 

Le  citoyen  Collot  remplira  les  fonctions  de  commandant  des  armes 
du  port,  et  les  officiers  du  génie  et  d'artillerie  qu’y  envoient  les  géné- 
raux Caffarelli  et  Dommartin  commanderont  ces  armes  dans  cette  place: 

le  moallem remplira  les  fonctions  de  nazir  ou  inspecteur  des 

douanes. 

Votre  première  opération  sera  de  remplir  toutes  les  citernes  qui  ne 
sont  pas  pleines,  et  de  faire  un  accord  avec  les  Arabes  de  Thor  pour 
qu'ils  continuent  à vous  fournir  toute  l'eau  existant  dans  les  citernes  en 
réserve. 

Vous  ferez  retrancher,  autant  qu'il  sera  possible,  tout  Suez  ou  une 
partie  de  Suez,  de  manière  à être  è l’abri  des  attaques  des  Arabes  et 
avoir  une  batterie  de  gros  canons  qui  battent  la  mer. 

Vous  vivrez  dans  la  meilleure  intelligence  avec  tous  les  patrons  des 
bâtiments  venant  de  Yanbo  ou  de  Djeddah,  et  vous  leur  écrirez  pour  les 
».  *9 
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assurer  qu’ils  peuvent  en  toute  sûreté  continuer  le  commerce,  qu’ils 
seront  spe'cialement  protégés. 

Vous  tâcherez  de  vous  procurer,  parmi  les  bâtiments  qui  vont  à Suez,  . 
une  ou  deux  felouques,  des  meilleures  qui  se  trouvent  dans  ce  port,  que 
vous  ferez  armer  en  guerre. 

Vingt-quatre  heures  après  votre  arrivée,  vous  m’enverrez,  toujours 
par  des  Arabes  et  par  duplicata,  un  mémoire  sur  votre  situation  mili- 
taire, sur  celle  des  citernes,  et  sur  la  situation  du  pays  et  le  nombre  des 
bâtiments. 

Vous  ferez  tout  ce  qui  sera  possible  pour  encourager  le  commerce,  et 
vous  ne  ferez  rien  de  ce  qui  pourrait  l'alarmer. 

Dès  l’instant  que  je  saurai  votre  arrivée,  je  vous  enverrai  un  second 
convoi  de  biscuit. 

Vous  ferez  commencer  sur-le-champ  les  travaux  nécessaires  pourmctlro 
tout  Suez  ou  une  partie  de  Suez  à l'abri  des  attaques  des  Arabes,  et, 
si  vous  ne  trouvez  pas  dans  cette  place  un  assez  grand  nombre  de  pièces 
pour  mettre  en  batterie,  indépendamment  des  deux  que  vous  emmenez 
avec  vous,  je  vous  en  ferai  passer  deux  autres. 

Mon  intention  est  que  vous  restiez  dans  cette  place  assez  de  temps  pour 
faire  des  fortifications,  afin  que  la  compagnie  Omar,  les  marins  et  les 
canonniers  suffisent  pour  la  défense  contre  les  entreprises  des  Arabes;  et, 
si  ces  forces  n étaient  pas  suffisantes,  vous  me  le  manderez  : alors  je  les 
renlorcerai  de  quelques  troupes  grecques. 

Je  vous  recommande  de  m’écrire,  par  les  Arabes,  deux  fois  par  jour. 

Vous  m’enverrez  toutes  les  nouvelles  que  vous  pourrez  recueillir,  soit 
sur  la  Syrie,  soit  sur  Djeddah  ou  la  Mecque. 

Bonaparte. 

CotWlion  Napoléon. 
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3698. 

AU  GÉNÉRAL  CAFFARELLI. 

Quartier  général,  on  Caire,  1 1 frimain»  an  ni  (i“  décembre  i 79H).. 

Le  général  Bon  part  demain  à midi  pour  se  rendre  à Suez.  Je  vous 
prie  de  faire  partir  avec  lui  un  détachement  de  1 5 sapeurs  bien  armés, 
un  officier  supérieur  du  génie,  un  adjoint,  un  bon  dessinateur  el  une 
soixantaine  d’outils. 

Mon  intention  est  de  rétablir  les  citernes  existantes  de  manière  <|u'elles 
puissent  contenir  le  plus  d'eau  possible; 

D'ariner  l'enceinte  de  la  place  de  manière  que  i5o  hommes  et  deux 
ou  trois  pièces  de  canon  soient  à l’abri  de  toute  espèce  d'attaque  de 
la  part  des  Arabes; 

D'établir  un  projet  de  défense  pour  la  rade. 

Vous  vous  ferez  présenter  un  projet, 

i°  Sur  les  ouvrages  qu'il  y aurait  à faire  pour  mettre  cette  place  dans 
un  état  respectable; 

a"  Pour  se  rendre  maitre  des  eaux  de  Thor. 

Bonaparte. 

Comm,  par  M.  I<‘  fomle  Caflarrili. 

3699. 

AU  CONTRE-AMIRAL  GANTEAUME. 

Quartier  général,  au  Caire,  1 1 frimaire  an  vu  ( l"  décembre  1798). 

Vous  donnerez  l’ordre  au  citoyen  Collol,  enseigne  de  vaisseau,  de  se 
rendre  à Suez.  Il  commandera  le  port.  Vous  lui  donnerez  l’ordre  de  visiter 
avec  la  plus  grande  attention,  et  sans  donner  aucune  espèce  d'alarme, 
tous  les  bâtiments  qui  se  trouvent  dans  ce  port,  et  dont  il  vous  rendra 
compte.  Il  choisira  une  ou  deux  felouques  capables  d'ôtre  armées  en 
guerre  et  de  pouvoir  croiser  dans  la  mer  Rouge.  On  lui  fera  passer  d'ici 
tout  ce  dont  il  aura  besoin. 

Bonaparte. 

Collection  Napoléon. 

«g. 
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3700. 

DÉCISION. 

Au  Caire,  1 1 frimaire  an  tu  ( i“  décembre  1798). 

Citoyen  Général,  par  votre  lettre  d’hier 
vous  me  demandez  de  vous  faire,  de  con- 
cert avec  les  cheiks  qui  avaient  un  revenu 
sur  la  fabrication  de  la  monnaie,  un  rap- 
port sur  ce  qu'on  pourrait  leur  donner  pour 
les  indemniser. 

Je  vous  propose  de  leur  donner  un  ou 
plusieurs  villages  qui,  ensemble,  puissent 
leur  rapporter  une  somme  équivalente  h 
9,800  livres  environ  par  an,  montant  de 
leurs  pensions,  sauf  à se  diviser  entre  eux 
les  terres. 

Si  vous  adoptez  mon  avis,  vous  pourriez 
m'indiquer  quels  villages  et  les  biens  de 
quels  Mameluks  vous  voulez  leur  donner, 
à moins  que  vous  n'aimiez  mieux  leur  en 
laisser  le  choix. 

Salut  et  respect. 

E.  PoiSSlELOl’E, 

Oxitrùkur  des  dépenses  rl«  ramier  d'Orwmt. 

Catft , U Z frimait*  an  n,. 

Cnmm.  par  M“*  d>*  la  Morinièn». 

3701. 

AU  GÉNÉRAL  MARMONT, 

À ALEXANDRIE. 

Quartier  général , au  Caire,  1*  frimnin*  au  vu  (a  drertubre  1798). 

Vous  ferez  réunir  chez  vous,  Citoyen  Général,  dans  le  plus  grand 
secret,  le  contre-amiral  Perrée,  le  chef  de  division  Dumanoir,  le  capi- 
taine lîarré.  Vous  dresserez  un  procès-verbal  de  la  réponse  qu’ils  feront 
aux  questions  suivantes,  et  vous  signerez  avec  eux. 

Première  qiestiox.  Si  la  première  division  de  l’escadre  sortait,  pour- 


Vous  donnerez  un  des  villages 
de  la  femme  d’Ihrahim-Bey,  celui 
auquel  elle  pourrait  être  le  plus 
affectionnée. 

Bo\»p*rte. 
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rait-ellc,  après  une  croisière,  rentrer  dans  le  port  neuf  et  dans  le  port 
vieux,  malgré  la  croisière  actuelle  des  Anglais? 

Seconde  question.  Si  le  Guillaume-Tell  paraissait  avec  le  Généreux,  le 
Dego,  rArlémûe  et  les  trois  vaisseaux  vénitiens  que  nous  avons  laissés 
à Toulon,  et  qui  sont  actuellement  réunis  à Malte,  la  croisière  anglaise 
serait  obligée  de  se  sauver  : se  charge-t-on  de  faire  entrer  l’amiral  Ville- 
neuve  dans  le  port? 

Troisième  qiestios.  Si  la  première  division  sortait,  pour  favoriser  sa 
rentrée  malgré  la  croisière  anglaise  ne  serait-il  pas  utile,  indépendam- 
ment du  fanal  que  j’ai  ordonné  qu'on  allumât  au  phare,  d’établir  un 
nouveau  fanal  sur  la  tour  du  Marabout?  Y aurait-il  quelques  autres  pré- 
cautions à prendre? 

Si,  dans  la  solution  de  ces  trois  questions,  il  y avait  différence  d'opi- 
nions, vous  ferez  mettre  dans  le  procès-verbal  l’opinion  de  chacun. 

Je  vous  ordonne  qu’il  n’y  ait  à cette  conférence  que  vous  quatre.  Vous 
commencerez  par  leur  ordonner  le  plus  grand  secret. 

Après  que  le  conseil  aura  répondu  à ces  trois  questions,  et  que  le 
procès-verbal  sera  clos,  vous  poserez  celte  question  : 

Quatrième  qiestios.  Si  l'escadre  du  contre-amiral  Villeneuve  partait, 
le  1 5 frimaire,  de  Malte,  de  quelle  manière  s’apercevrait-on  de  son  arrivée 
è la  hauteur  de  la  croisière?  Quels  secours  les  forces  navales  actuelles  du 
port  pourraient-elles  lui  procurer,  et  de  quel  ordre  aurait  besoin  le  contre- 
amiral  Perrée  pour  se  croire  suffisamment  autorisé  à sortir? 

Combien  de  temps  faudrait-il  pour  jeter  les  bouées  pour  désigner  la 
passe? 

Les  frégates  la  Carrère,  la  Muiron  et  le  vaisseau  le  Cawtee  seraient-ils 
dans  le  cas  de  sortir? 

Après  quoi,  vous  poserez  cette  question  : 

Cinquième  question.  Les  frégates  la  Junon,  C A Iceste , la  Carrère,  la  Cou- 
rageute,  la  Muiron,  les  vaisseaux  le  Causse,  le  Duboie,  renforcés  chacun 
par  une  bonne  garnison  de  l'armée  de  terre  et  de  tous  les  matelots  euro- 
péens qui  existent  à Alexandrie,  seraient-ils  dans  le  cas  d’attaquer  la  croi- 
sière anglaise,  si  elle  était  composée  de  deux  vaisseaux  et  d’une  frégate? 
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Vous  me  ferez  passer  le  procès-verbal  de  cette  séance  daus  le  plus 
court  délai. 

Bonaparte. 

Collection  Napoléon. 

3702. 

Al  GÉNÉRAL  BERTHIER. 

Quartier  générai,  au  Caire,  ta  frimaire  an  vu  (a  décembre  1799). 

Vous  voudrez  bien,  Citoyen  Général,  donner  l'ordre  au  citoyen  Deriot, 
adjoint,  de  se  rendre  avec  9 5 hommes  de  cavalerie,  à deux  heures  du 
matin,  au  fort  Sulkowski,  d’y  prendre  3o  hommes  du  bataillon  de  la 
9 9*  qui  s’y  trouve  en  garnison,  et  d’aller,  avec,  s'embusquer  dans  le  vil- 
lage d’El-Mataryeh , où  il  est  indispensable  qu'il  soit  arrivé  une  heure 
avant  le  jour,  pour  chercher  à tuer  quelques  Arabes. 

Deux  heures  après  le  lever  du  soleil , il  s’en  reviendra  en  faisant  une 
patrouille  et  en  parcourant  tous  les  villages  jusqu'au  Nil. 

11  prendra  du  cheik  de  ces  villages  des  renseignements  sur  l’heure  à 
laquelle  ces  Arabes  commettent  leurs  pillages;  de  quelle  tribu  ils  sont; 
enfin  il  prendra  tous  les  renseignements  et  étudiera  le  local  pour  pouvoir 
après-demain  leur  tendre  une  nouvelle  embuscade. 

Bonaparte. 

Dépôt  de  U guerre. 


3703. 

AU  CITOYEN  EUGÈNE  BEAUIIARNAIS'. 


Quartier  général , au  Caire,  i 9 frimaire  an  vu  ( « décembre  1 798 ). 


Vous  vous  rendrez.  Citoyen , à Suez,  avec  le  général  Bon  ; vous  revien- 
drez avec  lui. 


Bonaparte. 


Oovnm.  par  S,  A.  I.  M"*ln  durbeoae  de  tauchlenberg. 


1 Lieutenant  de  cavalerie,  aide  de  camp  du  général  en  chef. 
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370A. 

ORDRE  DU  JOUR. 

Quartier  gémirai , au  Caire,  ta  frimaire  an  ni  (a  décembre  1798). 

Le  général  en  chef,  instruit  que,  dans  quelques  corps,  on  exige  des 
soldats  employas  aux  travaux  des  fortifications  une  retenue  arbitraire 
pour  frais  de  service,  ordonne  qu’à  compter  de  ce  jour  il  ne  pourra  être 
retenu  plus  de  quatre  sous  pour  frais  de  service  aux  soldats  employés  sur 
les  travaux  des  fortifications. 

Par  ordre  du  gtfnrflral  en  chef. 

Collection  Napoléon. 

3705. 

AU  GÉNÉRAL  MARMONT, 

À ALEXANDRIE. 

Quartier  général,  au  Caire,  *3  frimaire  an  vil  (3  décembre  «798). 

J’ai  donné.  Citoyen  Général,  plusieurs  ordres  pour  que  tous  les  mate- 
lots existant  à bord  du  convoi  et  ayant  moins  de  vingt-cinq  ans,  de 
quelque  nation  qu’ils  soient,  soient  envoyés  au  Caire,  ainsi  que  tous  les 
matelots  napolitains  provenant  des  bâtiments  brûlés  par  les  Anglais. 
L’un  et  l’autre  de  ces  deux  ordres  ont  été  mal  exécutés,  puisque  les 
Napolitains  seuls  étaient  plus  de  3oo,  et  qu’il  était  impossible  que  tout 
le  convoi  ne  contint  au  moins  b ou  600  personnes  dans  le  cas  de  la  ré- 
quisition que  je  fais. 

Vous  sentez  facilement  combien  il  est  essentiel , dans  la  position  où  se 
trouve  l’armée,  qu’elle  trouve  dans  les  convois  qui  sont  sur  le  point  de 
passer  en  Europe,  de  quoi  se  recruter  des  pertes  que  peut  lui  avoir  occa- 
sionnées, en  différents  événements,  la  conquête  de  l’Égypte. 

Indépendamment  de  cette  raison,  je  mets  aussi  un  grand  intérêt  à 
intéresser  à notre  opération  un  grand  nombre  de  marines  de  nations  dif- 
férentes, lesquelles,  par  là,  se  trouveraient  plus  disposées  à nous  porter 
des  nouvelles  et  ce  dont  nous  avons  besoin  de  France.  Je  vous  prie  donc, 
Citoyen  Général,  de  vous  concerter  avec  le  citoyen  Dumanoir,  comman- 
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dant  des  armes,  et  de  prendre  des  mesures  efficaces  pour  que,  dans  le 
plus  court  délai,  tous  les  jeunes  matelots,  italiens,  espagnols,  fran- 
çais, etc.  évacuent  Alexandrie  et  soient  renvoyés  à Boulâq. 

Veillez  à ce  qu'aucun  bâtiment,  en  sortant  du  port,  n’emmcne  avec 
lui  de  jeunes  matelots  qui  pourraient  nous  servir. 

Bonaparte, 

Dépôt  de  la  guerre. 

3706. 

AU  CITOYEN  LE  ROY, 

À ALEXANDRIE. 

Quartier  général,  au  Caire,  i3  frimaire  an  vii  (3  décembre  1798). 

Vous  trouverez  ci-joint.  Citoyen  Ordonnateur,  sept  paquets  que  vous 
ferez  passer  par  autant  de  bâtiments  différents  du  convoi,  que  vous  ferez 
partir  à cet  effet.  Cela  est  indépendant  des  quatre  que  j’ai  autorisé  l’ami- 
ral Gantcauinc  <i  expédier  dans  les  différents  ports  de  la  Méditerranée. 
Je  vous  recommande  d'avoir  soin  qu'aucun  jeune  matelot  avant  moins 
de  trente  ans  ne  s’en  aille. 

Bonaparte. 

Vous  aurez  soin  de  vous  faire  donner  des  reçus  en  règle,  et  de  faire 
connaître  aux  capitaines  de  ces  bâtiments  qu’ils  ne  seront  payés  de  rien 
de  ce  qui  leur  est  dû  à Toulon,  s’ils  ne  portent  le  reçu  de  ces  paquets. 


Cnlledion  Napoléon. 


3707. 

AU  GÉNÉRAL  BERTHIER. 


Quartier  général,  au  Caire,  i3  frimaire  an  vu  (3  déceiubiv  1 798). 

Vous  voudrez  bien  donner  l'ordre  au  général  Murat,  qui  doit  être 
arrivé  à Châbour,  de  se  rendre  à Terrâneh;  il  lèvera,  en  passant  dans 
chaque  village,  les  chevaux  qu’ils  doivent  fournir.  A Terrâneh,  il  pas- 
sera le  Nil  et  se  rendra  à Menouf,  où  il  recevra  de  nouveaux  ordres.  Il 
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m’expédiera  un  officier  pour  me  faire  connaître  le  jour  où  il  devra  arriver 
à Menouf. 

Cet  ordre  sera  porté  par  un  officier. 

Il  vient  d’arriver  !io  chevaux  de  la  haute  Egypte.  Vous  remettrez  au 
1 8'  de  dragons  tous  ceux  qui  sont  bons  pour  les  dragons,  et  au  7'  de 
hussards  tous  ceux  qui  sont  bons  pour  la  cavalerie  légère. 

B0KAPARTB. 

IXépàl  de  la  guerre. 


3708. 

AU  GÉNÉRAL  BERTHIER. 

Quartier  général , au  Caire,  « 4 frimaire  an  *ii  ( 4 dèrwnlw*  1 79#). 

Vous  donnerez  l’ordre,  Citoyen  Général  : 

Au  chef  de  brigade,  à un  chef  d’escadron  et  à aoo  hommes  du  7'  régi- 
ment de  hussards , 

Au  chef  de  brigade,  à un  chef  d’escadron  et  à sao  hommes  du  sa' 
régiment  de  chasseurs, 

A un  chef  d’escadron  et  à 100  hommes  du  3 U’  de  dragons, 

Au  chef  de  brigade,  à un  chef  d’escadron  et  à 160  hommes  du  i5* 
de  dragons, 

A un  chef  d’escadron  et  à too  hommes  du  18*  de  dragons, 

Au  chef  de  brigade,  à un  chef  d’escadron  et  à 1 Go  hommes  du  30'  de 
dragons. 

Au  général  de  brigade  Davout, 

A l’adjudant  général  Rabasse,  chef  de  l’état-major  de  la  cavalerie, 

A trois  pièces  d’artillerie  légère, 

De  partir,  le  t G frimaire  au  matin,  pour  su  rendre  à Beny-Soueyf.  Vous 
leur  tracerez  la  route  sur  la  rive  gauche  du  Nil;  ils  feront  cette  route 
en  quatre  jours. 

On  fera  distribuer,  dans  la  journée  de  demain,  deux  jours  de  pain 
et  trois  jours  de  biscuit  à cette  troupe,  à compter  du  16. 

Vous  préviendrez  le  général  commandant  la  cavalerie  que  je  le  laisse 

*.  3o 
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maître  de  suivre  le  mouvement  de  sa  cavalerie  ou  de  rester  au  quartier 
général. 

Vous  donnerez  les  ordres  au  général  d'artillerie  pour  qu’il  prenne  des 
mesures  pour  faire  passer  promptement  le  Nil  à ladite  cavalerie. 

Bonaparte. 

DépM  In 


3709. 

AU  GÉNÉRAL  REYNIER* 

À BELBEYS. 

Quartier  gênerai , au  Caire,  lA  frimaire  an  vu  (A  décembre  1798). 

Le  général  Bon,  avec  un  bon  bataillon,  une  compagnie  de  Moghrcbins, 
un  détachement  de  cavalerie  et  deux  pièces  de  canon,  a couché  hier  à 
Birket  el-Hàggy.  d'où  il  sera  parti  ce  matin  pour  se  rendre  à Suez.  En- 
voyez des  Arabes  dans  le  désert  et  à Suez,  afin  d’être  instruit  de  tout  ce 
qu'il  pourrait  y avoir  de  nouveau.  Appelez  à Bclbeys  le  cheik-el-beled  de 
Gerihl,  qui  est  le  kiûya  des  Arabes,  afin  de  vous  tenir  instruit  de  tous  les 
mouvements  du  désert. 

Dans  ce  moment-ci,  je  ne  juge  pas  à propos  de  rien  faire  contre  les 
Bily;  ils  se  sauveraient  dans  le  désert  et  rendraient  plus  difficile  notre 
communication  avec  Suez;  mais,  d’ici  à quelques  jours,  nous  pourrons 
marcher  de  différents  côtés  et  enlever  leur  camp. 

Nous  recevons  bien  peu  de  chevaux  de  votre  province. 

Je  fais  partir  demain,  pour  se  mettre  aux  trousses  de  Mourad-Bey, 
huit  escadrons  complets  et  trois  pièces  d’artillerie  légère.  J'espère  que, 
sous  quinze  jours,  cette  poignée  de  cavalerie,  qui  est  bien  armée  et  bien 
montée,  nous  en  rendra  bon  compte. 

Envoyez  des  Arabes  à Gaza,  afin  de  savoir  ce  qui  s’y  passe,  et  mettez 
en  recouvrement  le  myry  de  lu  province. 

Bonaparte. 

Le  payeur  donne  ordre  à son  préposé  à Belbeys  de  mettre  6,000  francs 
à la  disposition  du  général  du  génie,  pour  les  travaux  de  Belbeys  et 
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Sàlheyeh.  Prenez  Imites  les  mesures  pour  qu’il  y ait  de  l'argent  dans  la 
caisse. 

Dépôt  de  U gtirirr. 

3710. 

ORDRE  DU  JOUR. 

Quartier  général , eu  Caire,  t&  frimaire  an  m (&  décembre  1798  ). 

Le  général  en  chef  a passe  la  revue  de  la  division  du  général  Bon  et 
de  la  cavalerie.  Il  a été  extrêmement  satisfait  de  leur  tenue. 

C’est  à la  cavalerie  qu’est  réservée  la  gloire  de  détruire  sans  retour 
les  Mameluks.  Ce  que  le  général  en  chef  a vu  faire  aux  régiments  qui 
composent  la  cavalerie  de  l’armée,  dans  les  campagnes  d’Europe,  lui  est 
un  sûr  garant  d’un  prompt  succès. 

Par  ordre  du  tfénértl  en  chef 

Di^pAl  de  la  guerre. 


3711. 

AU  GÉNÉRAL  MARMONT, 

A ALF.X ANDBIE. 

Quartier  général,  au  Caire.  il>  frimain*  an  m (5  d*V*tul»r«  >798). 

Vous  trouverez  ci-joint,  Citoyen  Général,  un  ordre  que  je  vous  prie 
d’exécuter  avec  la  plus  grande  exactitude.  Après  que  vous  aurez  fait 
arrêter  ce  citoyen,  faites  venir  chez  vous  tous  les  administrateurs  de  la 
marine  et  lisez-leur  mon  ordre;  vous  leur  direz  que  je  reçois  des  plaintes 
de  tous  cêtés  sur  leur  conduite,  et  qu’ils  ne  secondent  en  rien  le  citoyen 
Le  Roy;  que  je  punirai  les  lâches  avec  la  dernière  sévérité,  et  avec  d'au- 
tant moins  d indulgence  qu'un  homme  qui  manque  de  courage  n’est  pas 
Français. 

Bonaparte. 

Dépôt  rie  la  gwrrr. 


3o. 
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3712. 

AD  GÉNÉRAL  BERTH1ER. 

(POC  R V RTTR  K i L'OR  1>RR  IJ  R L’ARMEE.) 

Quartier  général,  au  Caire,  i5  frimaire  an  tu  (5  décembre  1798). 

Le  citoyen  Marquisant,  sous-commissairc  de  la  ci-devant  escadre  légère, 
avant  remis  les  détails  de  son  service  à l'ordonnateur  Le  Roy  dans  un 
moment  où  les  armements  et  les  travaux  du  port  exigeaient  plus  que 
jamais  son  travail,  le  général  en  chef  le  destitue  de  sa  place  et  ordonne 
qu'il  soit  envoyé,  sous  bonne  escorte,  dans  la  haute  Egypte,  pour  servir 
comme  matelot  sur  la  djerme  l'Italie. 

Bonaparte. 

Dépôt  de  In  guerre. 


.37 1 3. 

AU  GÉNÉRAL  LECLERC, 

\ QEIVOUB. 

Quartier  général,  au  Caire,  >5  frimaire  an  tu  (5  décembre  1 798). 

Comme  nous  avons  grand  besoin  d'argent.  Citoyen  Général,  faites 
verser  dans  la  caisse  du  payeur  général  les  3o,ooo  francs  que  vous  avez 
dans  votre  caisse. 

Les  souliers  vont  vous  arriver  ainsi  que  les  deux  harnais  pour  votre 
pièce. 

Occupez-vous  sans  relâche  à vous  procurer  des  chevaux  : vous  savez 
le  besoin  que  nous  en  avons. 

i.aoo  hommes  de  cavalerie,  bien  montés  et  bien  armés,  partent  de- 
main pour  se  mettre  aux  trousses  de  Mourad-Bey.  J'espère,  moyennant 
les  chevaux  que  toutes  les  provinces  envoient,  en  avoir  bientôt  encore 
autant. 

Bonaparte. 

Collection  Napoléon. 
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3714. 

AU  GÉNÉRAL  LECLERC, 

à QELYOOB. 

Quartier  général , an  Gain*,  i ô frimaire  an  ni  (5  décembre  «798). 

Le  cheik  du  village  de  Chohrè  ' profilait  île  l’ordre  que  vous  lui  aviez 
donné,  pour  lever  1 o pataquès  sur  les  hateuux  qui  passaient.  Voire  ordre 
ne  l’autorisait  pas  à cela. 

J’approuve  que  vous  défendiez  aux  villages  de  votre  province  de  rien 
fournir  à la  province  de  Menouf.  Personne  que  vous  n’a  le  droit  de  rien 
voir  dans  la  province  de  Qelyoub. 

Boxipiiti. 

GoUst-tion  Napoléon. 


3715. 

AU  GÉNÉRAL  DESAIX. 

Quartier  général , au  Caire,  i5  fri  main»  an  vu  (5  décembre  1798). 

Je  fais  partir  pour  la  haute  Egypte  les  djermes  la  lirueijs,  la  Casa- 
blanca, la  Slyrie  et  f llalw , et  la  chaloupe  canonnière  la  Victoire,  ainsi 
que  la  djerrne  qui  faisait  le  service  à Gyzeh,  en  tout  six  bâtiments  armés 
de  quatre  pièces  de  6. 

Comme  f/ta/ic  était  la  djernie  dont  je  me  servais,  elle  a un  salon  rempli 
de  meubles.  Veuillez  envoyer  votre  aide  de  camp  en  prendre  l'inventaire, 
afin  que  ces  meuhles  ne  soient  pas  dilapidés  par  l’équipage. 

Il  part, dans  la  journéede  demain,  pourlahuute  Egypte,  1,000  hommes 
de  cavalerie  avec  une  pièce  de  3 et  deux  pièces  de  8 d’artillerie  légère. 
11  partira,  dans  cinq  à six  jours,  une  autre  pièce  de  3,  avec  la  forge  de 
campagne,  et  ioo  hommes  de  cavalerie. 

L'ordonnateur  en  chef  va  envoyer  dans  la  haute  Egypte  100,000  ra- 
tions de  biscuit  et  quelques  pintes  d’eau-de-vie. 


1 Chobrâ  Chaliéh. 
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J'ordonne  à un  adjudant  général  de  faire  la  visite  de  votre  dépôt  è 
Gyzeh  et  de  faire  partir  tous  les  hommes  qui  sont  en  état. 

Bonaparte. 

[K-pdl  do  U guerre. 

3716. 

AU  GÉNÉRAL  RAMPON. 

Quartier  général,  au  Caire,  *6  frimaire  an  vu  (6  décembre  1798). 

J’ai  reçu,  Citoyen  Général,  la  lettre  que  vous  m'avez  écrite.  Le  géné- 
ral Bon  arrivera,  j'espère,  demain,  à Suez.  C'est  vous,  sûrement,  qui 
m’en  donnerez  la  première  nouvelle. 

Pendant  le  temps  que  vous  restez  à Birket  el-Hâggy,  étudiez,  le  plus 
qu'il  vous  sera  possible,  les  usages  des  Arabes  qui  viennent  faire  de  l’eau 
au  lac  des  Pèlerins,  afin  que,  dans  les  circonstances,  si  l’on  veut  tendre 
une  embuscade,  vous  sachiez  où  vous  placer. 

Bonaparte. 

Collection  Napoléon. 

3717. 

A L’INTENDANT  GÉNÉRAL  DE  L’ÉGYPTE1. 

Quartier  général , au  Caire,  17  frimaire  an  tii  (7  décembre  >798). 

J’ai  reçu.  Citoyen,  la  lettre  que  m’a  écrite  la  nation  copte.  Je  me  ferai 
toujours  un  plaisir  de  la  protéger.  Désormais  elle  ne  sera  plus  avilie, 
et,  lorsque  les  circonstances  le  permettront,  ce  que  je  prévois  ne  pas 
être  éloigné,  je  lui  accorderai  le  droit  d’exercer  son  culte  publique- 
ment, comme  il  est  d’usage  en  Europe,  en  suivant  chacun  sa  croyance. 
Je  punirai  sévèrement  les  villages  qui,  dans  les  différentes  révoltes,  ont 
assassiné  des  Coptes.  Dès  aujourd'hui  vous  pourrez  leur  annoncer  que 
je  leur  permets  de  porter  des  armes,  de  monter  sur  des  mules  ou  des 
chevaux,  de  porter  des  turbans  et  de  s'habiller  à la  manière  qui  peut  leur 
convenir. 


1 Girççés  el-Couban . 
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Mais,  si  tous  les  jours  sont  marques  de  ma  part  par  des  bienfaits,  si 
j'ai  à restituer  à la  nation  copte  une  dignité  et  des  droits  inséparables 
de  l'homme,  qu’elle  avait  perdus,  j’ai  le  droit,  sans  doute,  d’exiger  des 
individus  qui  la  composent  beaucoup  de  zèle  et  de  fidélité  au  service  de 
la  République. 

Je  ne  peux  pas  vous  dissimuler  que  j'ai  eu  effectivement  à me  plaindre 
du  peu  de  zèle  que  plusieurs  ont  montré.  Comment,  en  effet,  lorsque  tous 
les  jours  des  principaux  cheiks  me  découvrent  les  trésors  des  Mameluks, 
ceux  qui  étaient  leurs  principaux  agents  ne  me  font-ils  rien  découvrir? 

Je  reuds  justice  à votre  patriarche,  dont  les  vertus  et  l'intention  me 
sont  connues.  Je  rends  justice  à votre  zèle  et  è celui  de  vos  collabora* 
teurs,  et  j'espère  que,  dans  la  suite,  je  n’aurai  qu'à  me  louer  de  toute  la 
nation  copte. 

Je  donne  l'ordre  pour  que  vous  soyez  remboursé,  dans  le  courant  du 
mois,  des  avances  que  vous  avez  faites. 

Bo.xmun. 

Collection  Napoléon. 

3718. 

AL  GÉNÉRAL  BERTH1ER. 

Quartier  généra),  au  Caire,  17  frimaire  an  vu  (7  décembre  1 798.) 

Vous  voudrez  bien,  Citoyen  Général,  donner  l’ordre  au  général  An- 
dréossy  de  partir  demain,  avec  aao  hommes  de  la  garnison  de  Gyzeh  et 
une  pièce  de  canon,  pour  faire  la  tournée  de  la  partie  nord  de  sa  pro- 
vince qui  s’étend  jusqu'à  Terràneb1,  lover  le  myry  cl  100  chevaux. 

Vous  donnerez  l'ordre  à l’adjudant  général  Royer  de  partir  demain, 
avec  l'intendant,  l’agent  français,  le  a"  bataillon  de  la  t8‘  hormis  les 
grenadiers,  une  pièce  de  canon,  pour  se  rendre  dans  le  Fayoum  par  le 
plus  court  chemin  et  en  quatre  jours  de  marche. 

Arrivé  au  Fayoum,  il  organisera  la  province  et  lèvera  le  myry;  il  fera, 
à cet  effet,  la  tournée  avec  toute  sa  colonne,  ayant  soin  de  ne  jamais  se 

1 Depuis  le  7 frimaire,  un  ordre  ayant  modifié  des  circonscriptions  de  provinces,  Terr&neb  faisait 
partie  de  la  province  de  Gyzeh. 
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diviser  el  de  marcher  toujours  réuni.  Il  aura  avec  lui  un  ingénieur  géo- 
graphe, pour  lever  le  croquis  de  la  province.  Il  fera  en  sorte  d'avoir  levé, 
en  huit  à dix  jours,  tout  le  myry  de  la  province. 

Bonapabte. 


Dépit  de  U guerre. 


3719. 

AU  GÉNÉRAL  ANDRÉOSSY, 

À GYZKIf. 

Quartier  général,  au  Caire,  17  frimaire  an  ru  (7  deceml»re  1798). 

Indépendamment  du  invry  de  la  province  de  Gyzeh,  que  vous  aurez  à 
lever,  el  du  but  de  connaître  la  province,  les  intérêts  des  différents  villages 
el  les  hommes  influents,  votre  tournée  doit  avoir  un  antre  objet  : c'est 
celui  de  retrouver  une  grande  partie  des  effets  qui  ont  été  pillés  près 
d’Ouârdân,  à El-Qatâh,  sur  quatre  bateaux  chargés  d’artillerie;  il  vous 
faudra,  pour  cela,  quelques  jours  de  séjour  à Ouàrdàn,  qui  est  un  très- 
gros  endroit.  Il  est  nécessaire  que  vous  placiez  à Gyzeh  un  cheik  d'Ouâr- 
dan,  membre  du  divan. 

Le  cheik  du  village  d'Omm-Dynâr  vous  donnera  quelques  renseigne- 
ments sur  l'endroit  où  se  trouvent  ces  effets.  Je  crois,  par  relie  raison, 
très-nécessaire,  que  vous  parliez  demain,  et  je  regarde  comme  très-néces- 
saire un  séjour  de  quatre  à cinq  jours  à Ouàrdàn.  Vous  retirerez  beau- 
coup de  fusils  des  villages  entre  TVrràneh  et  Gyzeh,  et  vous  acquerrez 
la  connaissance  du  nombre  d'Arabes  qui  existent  depuis  Terràneh  jusqu'à 
Gyzeh. 

Je  vous  recommande  spécialement  de  vous  faire  rendre  compte  s'il  se 
fabrique  de  la  poudre  à Terràneh  ; j'ai  dans  cet  endroit  un  agent  secret 
qui  est  vénitien,  et  qui  vous  donnera  des  renseignements. 

Bonaparte. 

GilUrtion  Napoléon. 
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3720. 

AU  GÉNÉRAL  BERTH1ER. 

Quartier  général,  au  Caire,  17  frimaire  an  ru  (7  décembre  1798). 

Personne  n'a  le  droit  de  prendre  les  bateaux1;  si  le  général  d’ar- 


tillerie en  a besoin,  il  faut  qu'il  les  paye. 


Dépôt  de  la  guerre. 


Bonaparte. 


3721. 

AU  GÉNÉRAL  BERTHIER. 

Quartier  général , au  Caire,  17  frimaire  an  ?ti  (7  décembre  1798). 

Vous  trouverez  ci-joint  une  demande  des  femmes  des  boys  contraires 
à Mourad-Bey,  qui  sont  au  delà  de  Girgeh.  Il  leur  sera  accordé  un  sauf- 
conduit  particulier,  dans  lequel  il  sera  déclaré  que,  devant  être  regardés 
comme  amis,  ils  auront  l’enregistrement  de  leurs  biens,  comme  tous  les 
autres  individus  de  l’Egypte. 

Vous  accorderez  aussi  une  sauvegarde  à Ilassan-Bey  el-Geddaoui  et 
à tous  ceux  qui  étaient  avec  lui  dans  le  Sayd  avant  notre  arrivée  en 
Égypte.  Il  jouira  paisiblement  de  ce  qu’il  possède,  tant  qu’il  continuera 
de  se  montrer  l'ami  de  nos  amis  et  l’ennemi  de  nos  ennemis. 

Bonaparte. 

Dépôt  de  le  guerre. 


3722. 

AU  CITOYEN  POUSSIELGUE. 


Quartier  général , au  Caire,  17  frimaire  an  *11  (7  décembre  1798). 

\u  les  pertes  que  nous  avons  éprouvées  sur  les  diamants,  la  femme 

1 Le  général  Dommnrtin  avait  enlevé,  pour  la  construction  du  pont  de  Gyieh,  plusieurs  bateaux 
appartenant  à des  particuliers. 

».  3 1 
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de  Mou  rad-Bey  sera  tenue  de  verser  dans  la  caisse  du  payeur  8,000  talari, 
dans  l'espace  de  cinq  jours. 

Bonaparte. 

par  M*"  de  la  Morini^re. 


3723. 

ORDRE. 


Quartier  général,  ma  Caire,  17  frimaire  an  »u  (7  décembre  1798). 

La  djerme  de  l'artillerie  s'appellera  la  Strasbourgeoise. 


Collection  Napoléon. 


Bonaparte. 


372A. 

Ql.  ESTIONS  DO  GÉNÉRAL  EN  CHEF 

AU  CONTRE-AMIRAL  GANTF.AUME. 


Quartier  général , 


1"  Question.  Si  la  première  di- 
vision de  l’escadre  sortait , pourrait- 
elle,  après  une  croisière,  rentrer 
malgré  la  croisière  des  Anglais,  soit 
dans  le  port  neuf,  soit  dans  le  port 
vieux? 


au  Caire,  17  frimaire  an  tii  (7  décembre  1798). 

J’ai  l'honneur  de  vous  adresser  les  ré- 
ponses que  vous  m'avez  chargé  de  faire  aux 
demandes  contenues  dans  votre  lettre  du  17. 

Si  les  Anglais  continuent  de  tenir  au-de- 
vant d'Alexandrie  les  forces  qui  y sont  sta- 
tionnées, ce  11e  serait  pas  sans  danger  que 
la  1"  division  pourrait,  au  retour  d’une 
croisière,  se  présenter  devant  ce  port.  En 
ayant  soin,  cependant,  de  venir  par  la  par- 
tie de  l'est  et  de  ne  se  présenter  devant  le 
phare  que  pendant  la  nuit,  elle  pourrait 
avoir  le  hasard  de  donner,  au  point  du  jour, 
malgré  la  surveillance  de  l'ennemi , dans  l'un 
ou  l'autre  port. 

Le  port  neuf,  débarrassé  de  tous  les  bâti- 
ments, recevrait  à la  rigueur  toute  cette  divi- 
sion. Ce  sera  donc  une  mesure  à prendre  que 
celle  de  ne  laisser  aucun  bâtiment  dans  ce 
port,  si  la  division  sort.  Je  me  propose  d’é- 
crire à ce  sujet  au  commandant  des  armes. 
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2*  Question.  Si  le  Guillaume-Tell 
paraissait  avec  le  Généreux,  le  Deffo, 
FAthémen  et  les  trois  vaisseaux  vé- 
nitiens que  nous  avons  laissés  à Tou- 
lon et  qui  sontactuellement  à Malte, 
la  croisière  anglaise  serait-elle  obli- 
gée de  se  sauver?  Se  cbarge-t-on  de 
faire  entrer  dans  le  port  l’escadre 
du  contre-amiral  Villeneuve? 


3*  Question.  Si  la  première  divi- 
sion sortait,  pour  favoriser  sa  ren- 
trée malgré  la  croisière  anglaise, 
ne  serail-il  pas  utile,  indépendam- 
ment du  fanal  que  j'ai  ordonné 
qu’on  allumât  au  pbare,  d’établir 
un  nouveau  fanal  sur  la  tour  du  Ma- 
rabout? } aurait-il  quelques  autres 
précautions  è prendre? 


En  supposant  la  croisière  des  Anglais 
composée,  ainsi  quelle  est  en  ce  moment, 
de  trois  vaisseaux  et  une  frégate  seulement, 
il  uest  aucun  doute  que  la  division  du  gé- 
néral Villeneuve,  réunie  aux  deux  vaisseaux 
maltais , ne  se  trouve  en  état  de  la  combattre 
avec  avantage  et  ne  l'oblige  è quitter  la  cdte; 
à plus  forte  raison,  si  les  vaisseaux  vénitiens 
se  trouvaient  ralliés  à cette  division. 

Le  capitaine  de  frégate  Barré,  qui,  avant 
le  désastre  de  l'escadre,  fut  particulièrement 
chargé  par  l'amiral  de  reconnaître  et  son- 
der toutes  les  passes  du  port  vieux,  vous  a 
déjà  répondu  qu'il  était  silr  de  faire  en- 
trer dans  ce  port  tout  vaisseau  quelconque 
de  76. 

En  mon  particulier,  ayant  eu  moins  de 
moyens  et  de  temps  que  le  capitaine  Barré 
pour  reconnaître  les  passes,  je  n'oserai#  me 
charger  de  cette  responsabilité  que  clans  un 
cas  extrême,  mon  opinion  étant  que  l'entrée 
de  ce  port  sera  toujours  très-dangereuse  pour 
tout  bâtiment  tirant  plus  de  vingt  pieds 
d'eau. 

L'établissement  d’un  second  feu  sur  le 
Marabout  serait , dans  ce  moment , plus  dan- 
gereux qu'utile,  aucun  des  batiments  qui  se- 
ront dans  le  cas  d'aborder  pendant  la  nuit , 
excepté  ceux  que  nous  expédierons  d’Alexan- 
drie, ne  pouvant  être  prévenu  de  l'existence 
de  ce  nouveau  phare , et  vu  qu’il  nous  serait 
bien  diflicile  de  le  rendre  assez  distinct  de 
celui  du  port  neuf  pour  que  l'un  ne  püt  ja- 
mais être  pris  pour  l'autre. 

Pour  faciliter  et  assurer  l'entrée  des  bâti- 
ments, les  seules  mesures  h prendre  seraient 
de  former  et  entretenir  un  corps  de  pilotes 
français  auxquels  seraient  adjoints  ceux  du 
pays,  de  leur  faire  fournir  de  forts  et  bons 
bateaux , d’en  avoir  toujours  deux  de  garde 
à l'anse  du  Marabout,  pour  pouvoir,  avec? 

Si. 
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4e  Question.  Si  l’escadre  du  con- 
tre-amiral  Villeneuve  partait  le 
1 5 frimaire  de  Malte,  de  quelle 
manière  s’apercevrait-on  de  son  ar- 
rivée à la  hauteur  de  la  croisière, 
et  quels  secours  les  forces  navales 
actuelles  du  port  pourraient-elles 
lui  procurer,  et  de  quel  ordre  au- 
rait besoin  le  contre-amiral  Perrée 
pour  se  croire  suffisamment  auto- 
risé à sortir? 

Combien  de  temps  faudrait-il 
pour  jeter  les  bouées,  pour  désigner 
la  passe?  et,  s’il  faut  plus  de  vingt- 
quatre  heures  pour  les  jeter,  ne  se- 
rait-il pas  essentiel  de  les  jeter 
d’avance? 

Les  frégates  la  Muiron,  la  Car- 
rère, le  vaisseau  le  Causse,  seraient- 
ils  dans  le  cas  de  sortir  à la  fin  de 
nivôse? 


tout  temps,  mettre  dehors  et  aller  piloter 
les  bâtiments  sc  présentant  devant  le  port. 

Je  pense  que,  si  le  général  Villeneuve  ve- 
nait à Alexandrie,  il  annoncerait  son  arrivée 
en  détachant  quelque  frégate  ou  quelque 
corvette  en  avant  de  sa  division;  les  signaux 
de  reconnaissance  pourront,  d'ailleurs,  soit 
de  nuit,  soit  de  jour,  annoncer  avec  certi- 
tude son  arrivée;  et,  dans  ce  cas,  le  général 
Perrée  doit  être  autorisé  h sortir  et  à aller 
à sa  rencontre. 

Si  nous  avions,  à Alexandrie,  de  grosses 
ancres  et  des  chaînes  assez  fortes  pour  bali- 
ser solidement  les  passes,  nous  ne  devrions 
pas  hésiter  à le  faire;  mais  les  petites  ancres 
des  batiments  marchands  que  nous  sommes 
dans  le  cas  d'employer  ne  sont  pas  suffi- 
santes pour  résister  aux  coups  de  vent;  elles 
peuvent  être,  par  la  grosse  mer,  changées 
de  place  et  devenir  alors  plus  dangereuses 
qu'ulites. 

Le  moyen  le  plus  prompt  que  nous  ayons 
pour  baliser  les  passes  est  d'y  envoyer,  à la 
vue  des  bâtiments,  dix  ou  douze  bateaux, 
avec  ordre  de  se  tenir  sur  les  accores  des 
bancs.  Cette  mesure  peut  avoir  lieu  en  moins 
de  deux  heures,  mais  avec  le  beau  temps 
seulement. 

Il  est  encore  un  moyen  sûr  pour  maiv 
quer  le  passage  dont  je  vous  ai  entretenu  : 
ce  serait  de  faire  bâtir  sur  la  côte  quelques 
petites  tours  qui,  par  leur  alignement  les 
unes  avec,  les  outres,  serviraient  de  guides 
aux  pilotes.  Ce  moyen  est  le  seul  dont  on 
sc  sert  dans  les  entrées  des  ports  où  la 
grosse  mer  ne  permet  pas  d’entretenir  des 
balises. 

Avec  les  secours  que  vous  vous  proposez 
de  destiner  au  port  d'Alexandrie,  et  si  les 
subsistances  nécessaires  y arrivent,  je  pense 
que  le  vaisseau  le  Causse,  les  frégates  la  Car - 
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5e  Question.  Les  frégates  la  Ju- 
non,  r Alceste,  la  Courageuse,  les 
vaisseaux  le  Dubois  et  le  Causse, 
renforcés  chacun  par  une  bonne 
garnison  de  l’armée  de  terre  et  de 
lous  les  matelots  européens  qui 
sont  à Alexandrie , seront-ils  dans  le 
cas  d’attaquer  la  croisière  anglaise, 
si  elle  était  composée  de  deux  vais- 
seaux et  deux  frégates? 

6*  Question.  Si  le  contre-amiral 
Villeneuve  était  à Malte,  pourrait- 
il,  avec  le  Guillaume-Tell,  le  Géné- 
reux, le  Dego,  b Athénien,  la  Justice, 
la  Diane  et  la  Carthaginoise , échap- 
per à une  croisière  portugaise  qui 
le  bloquerait  et  paraître  devant 
Alexandrie  pour  battre  la  croisière 
qui  est  devant  cette  ville? 

Quels  vents  lui  faut-il  pour  sortir 
pendant  la  nuit  et  promptement  du 
port  de  Malte? 

Quelle  marche  croyez-vous  qu’il 
faudrait  qu’il  tînt  pour  remplir  ce 
but? 

Bonaparte. 


rèrr  et  la  Sfuiron  doivent  être  prêts  pour 
l’époque  que  vous  détermina. 

Si  la  division  anglaise  était  réduite  à deux 
vaisseaux  et  deux  frégates , je  me  chargerais 
bien  d’aller  l'attaquer,  et  ce  serait  avec  une 
confiance  absolue,  si  j’avais  le  Dubois,  le 
Causse  et  les  cinq  frégates,  armés  au  grand 
complet. 


Avec  les  gros  coups  de  vent  d’ouest  qui 
ont  lieu  pendant  l’hiver  aux  parages  de  Pile 
de  Malte,  il  est  presque  impossible  à l’es- 
cadre portugaise  de  bloquer  le  port  de  celte 
Ile,  pour  ne  pas  permettre  k la  division  du 
général  Villeneuve  d’en  sortir,  si  elle  y était. 

Les  vents  les  plus  favorables  pour  sortir 
de  ce  port  sont  ceux  de  sud-ouest,  qui  sont 
les  plus  fréquents  dans  cette  saison. 

Échappé  à l’escadre  portugaise,  le  géné- 
ral Villeneuve  n’aurait  plus  rien  à craindre 
et  pourrait  venir  avec  sécurité  sur  Alexan- 
drie, en  prenant  la  route  ordinaire  que  nous 
avons  tenue  avec  l'escadre. 

Routiq.  9 g frimaire  un  vit  (tg  décembre  1798). 

G AÜTK4L  MB. 
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3725. 

AU  CITOYEN  POIJSSIELGUE. 


Quartier  finirai , au  faire.  i 7 frimaire  an  vu  ( 7 décembre  1 798  ). 

Il  sera  fabriqué  100,000  francs  de  billets,  qui  seront  versés  dans  la 
raisse  du  payeur  après-demain. 


Bokapabtk. 


Coinni.  par  M""*  de  la  Marinière. 


3726. 

AU  GÉNÉRAL  RAMPON1. 

Quartier  général,  au  Caire,  t8  frimaire  an  vu  (8  décembre  1798). 

Vous  devez  avoir  reçu.  Citoyen  Général,  du  pain  pour  quatre  jours. 

Si  cette  lettre  vous  arrive  à temps,  vous  partirez  demain,  avec  la  plus 
grande  partie  de  votre  monde,  pour  aller  reconnaître  la  position  de  Ge- 
zvret  el-ltily.  qui  est  îi  quatre  lieues  de  l'endroit  que  vous  occupez.  Quand 
vous  serez  à une  demi-lieue  de  ladite  position , vous  ferez  connaître  à ladite 
tribu  de  Bilv  qu'elle  n’a  rien  à craindre,  qu  elle  peut  rester  dans  son  camp, 
parce  que  vous  avez  été  prévenu  que  le  cheik  était  venu  me  voir  et  avait 
obtenu  grâce. 

Vous  tiendrez  note  de  tous  les  villages  par  où  vous  passerez  pour 
arriver  à Gezyreh , et  vous  observerez  les  différentes  positions  qu’occupent 
les  Arabes,  afin  que,  si  les  circonstances  exigent  que  vous  y marchiez, 
vous  sachiez  comment  faire. 

Vous  aurez  soin  que  les  troupes  ne  fassent  aucun  mal,  et,  après  vous 
être  promené  en  différents  sens,  avoir  demandé  s’il  y a des  Mameluks  à 
El-Mansourah , qui  est  un  village  près  de  Gezvreh.  avoir  recommandé  à 
tous  les  villages  de  payer  exactement  le  myry  au  général  commandant  la 
province,  et  de  ne  pas  cacher  les  Mameluks,  de  les  déclarer,  s’il  y en  a, 
vous  retournerez,  s’il  est  possible,  courber  à Birket  el-Hâggy. 


1 En  mission  à Birkel  . 
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Si  cette  lettre  vous  arrivait  demain  trop  tard,  vous  remettrez  la  partie 
à après-demain. 

Üosararti. 

Collection  Napoléon. 


3727. 

AU  GÉNÉRAL  BERTHIER. 

(pour  METTRE  À L*OHDRK  DK  L’ARMEE.) 

Quartier  général,  au  Caire,  18  frimaire  an  vu  (8  décembre  1798). 

Vous  voudrez  bien.  Citoyen  Général,  faire  connaître  au  médecin  et  au 
chirurgien  en  chef  que  je  suis  mécontent  de  la  facilité  avec  laquelle  ils 
donnent  des  certificats  pour  retourner  en  Europe  à des  individus  que  la 
lâcheté,  l’inconstance  et  le  peu  d’amour  de  leur  devoir  portent  A quitter 
l’armée  avant  que  la  campagne  soit  finie. 

Spécifiez-leur  bien  qu’ils  ne  doivent  donner  des  certificats  qu’à  des 
individus  qui  ne  pourraient  guérir  qu’en  Europe;  ce  qui,  dans  un  pays 
aussi  sain  que  l’Egypte,  doit  être  borné  à un  très-petit  nombre  de  ma- 
ladies. 

Ce  n’est  pas,  Citoyen  Général,  que  mon  intention  soit  de  garder  à 
l’armée  des  hommes  qui  ne  seraient  pas  sensibles  à l’honneur  d’étre  nos 
compagnons  d’armes;  qu’ils  partent,  je  faciliterai  leur  départ  : mais  je  ne 
veux  pas  qu’ils  masquent,  par  des  maladies  feintes,  le  motif  réel  de  ne 
pas  partager  nos  fatigues  et  nos  périls;  nous  risquerions  qu’ils  parta- 
geassent notre  gloire. 

ltoXAPARTE. 

Dépôt  de  U guerre. 

3728. 

ORDRE  DE  JOER. 

(EXTRAIT.  ) 

Quartier  général,  au  Caire,  18  frimaire  an  tii  (8  décembre  1798). 

Le  général  en  chef  a vu  avec  peine  qu’à  Alexandrie  et  à Aboukir  les 
quarantaines  ordonnées  par  le  bureau  de  santé  n’ont  pas  été  observées. 


Digitized  by  Google 


248  CORRESPONDANCE  DE  NAPOLÉON  I".—  AN  VII  (1798). 
sous  le  prétexte  que  ceux  sur  lesquels  elles  portaient  étaient  des  parle- 
mentaires. 

En  conséquence,  il  ordonne  que,  sous  quelque  prétexte  que  ce  soit, 
les  commandants  ne  puissent  donner  des  ordres  contraires  aux  quaran- 
taines ordonnées  par  les  bureaux  de  santé,  le  général  en  chef  se  réser- 
vant seul  de  les  suspendre  dans  les  circonstances  extrêmement  impor- 
tantes. 

Le  général  en  chef  ordonne  que,  lorsqu'après  une  expédition  contre  des 
Arabes  ennemis  leurs  femmes  tombent  en  notre  pouvoir,  on  les  envoie 
à Damiette,  à Alexandrie  ou  au  Caire,  selon  qu’on  est  plus  près  d'une  de 
ces  trois  places. 

Les  commandants  de  ces  trois  places  donneront  ces  femmes  aux  prin- 
cipaux cheiks  du  pays,  qui  les  garderont  en  prison  chez  eux  et  sous  leur 
responsabilité. 

Lorsqu’un  village  se  révoltera,  pour  punition  : le  général  commandant 
la  province  fera  prendre  tous  les  enfants  depuis  douze  jusqu'à  seize  ans; 
il  en  sera  envoyé  un  contrôle  au  général  en  chef,  qui  donnera  des  ordres 
sur  leur  destination  ultérieure. 

Lorsqu’un  village  méritera  d’être  brûlé,  on  aura  également  soin  d'en 
enlever  tous  les  enfants. 

Par  ordre  du  g&réral  eu  chef. 

DéjWil  rie  la  guerre. 

3729. 

AU  CONTRE- A. Mi  UAL  GANTEALME. 

Quartier  général , au  Caire,  19  frimaire  an  vu  (9  dén*mbrv  1796). 

Vous  voudrez  bien,  Citoyen  Général,  faire  partir  d'Alexandrie  le  brick 
U Loih , pour  se  rendre  à Derne.  11  prendra  tous  les  renseignements  qu  i! 
pourrait  acquérir  sur  les  nouvelles  de  France  et  d’Europe.  Je  suis  instruit 
que  plusieurs  tartanes  de  Marseille,  expédiées  par  le  Gouvernement,  y 
sont  arrivées  dans  le  courant  de  brumaire  et  n’y  ont  séjourné  que  vingt- 
quatre  heures,  après  avoir  pris  des  renseignements  sur  les  Anglais  et 
sur  notre  position. 
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Comme  il  est  extrêmement  intéressant  que  la  mission  de  ce  brick  soil 
ignorée,  vous  lui  donnerez  scs  instructions  à ouvrir  en  mer. 

Vous  lui  ordonnerez  de  prendre  des  pilotes  d'Alexandrie,  connaissant 
la  côte  depuis  Alexandrie  à Saint-Jean-d'Acre,  et  depuis  Alexandrie  A Tri- 
poli. 

J’imagine  que  la  tartane  que  j'avais  ordonné  d’envoyer  depuis  longtemps 
à Derne  sera  partie;  si  elle  ne  l'était  pas,  vous  ordonneriez,  au  préalable, 
au  citoyen  Dumanoir,  de  n’expédier  le  Lodi  que  vingt-quatre  heures  après 
la  tartane,  en  ayant  bien  soin  que  la  tartane  ignore  que  ce  brick  devait 
partir. 

Ce  brick  portera  le  citoyen  Arnaud,  qui,  parlant  parfaitement  la  langue 
et  ayant  eu  des  relations  avec  Derne,  pourra  plus  facilement  prendre  tous 
les  renseignements  nécessaires.  Vous  spécifierez  bien  au  commandant  du 
brick  que  le  citoyen  Arnaud  n’est  rien  sur  son  bord  et  n’a  point  d’ordre 
à lui  donner,  et  que  lui  seul  est  responsable  de  la  manière  dont  sa  mis- 
sion sera  remplie. 

Vous  lui  ferez  connaître  qu’il  faut  qu'il  retourne  le  plus  tôt  possible  à 
Alexandrie. 

Je  compte  que  son  absence  sera  de  moins  de  quinze  jours;  sous  quel- 
que prétexte  que  ce  soit,  il  ne  doit  point  cingler  vers  l'Europe;  cela 
serait  regardé  par  le  Gouvernement  comme  une  lâcheté  et  une  trahison 
dont  un  Français  ne  peut  être  soupçonné. 

Vous  donnerez  deux  ordres  au  commandant  du  brick  : 

1°  De  partir  et  d’ouvrir  ses  instructions  à telle  hauteur,  et  d'embar- 
quer, au  moment  du  départ,  un  homme  qui  lui  sera  remis  par  le  général 
Marmont,  commandant  de  la  place; 

a0  L’instruction  de  cet  homme  à ouvrir  en  mer. 

Bonaparte. 

Collection  Napoléon. 
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3730. 

INSTRUCTION  POUR  LE  CITOYEN  ARNAUD. 

Quartier  général,  au  Caire,  19  frimaire  an  tu  (9  <t*embre  1798). 

Le  brick  sur  lequel  vous  êtes  embarqué,  Citoyen,  vous  conduira  è 
Deme. 

Vous  remettrez  les  lettres  ci-jointes  au  commandant  de  Derne.  Vous 
prendrez  tous  les  renseignements  sur  les  nouvelles  d'Europe  et  de  Tri- 
poli. 

Vous  me  rendrez  compte  de  votre  mission  et  de  tout  ce  que  vous  aurez 
vu  et  appris  en  mer,  en  expédiant  de  Derne  deux  Arabes. 

Le  brick  vous  ramènera  à Alexandrie,  et,  à peine  débarqué,  vous 
viendrez  au  Caire  sans  communiquer  à personne  les  nouvelles  que  vous 
aurez  pu  apprendre. 

Je  compte  sur  votre  zèle  et  sur  vos  lumières.  Je  saurai  vous  tenir 
compte  du  service  que  vous  aurez  rendu  dans  celte  occasion  à la  Répu- 
blique. 

Bonaparte. 

Collection  Napoléon. 


3731. 

AU  BEY  DE  DERNE. 

Quartier  général , au  Caire,  19  frimaire  an  vu  (9  décembre  179H). 

Je  vous  expédie  le  citoyen  Arnaud,  afin  de  vous  faire  connaître  le  désir 
que  j’ai  de  vivre  en  bonne  intelligence  avec  les  sujets  du  bey  de  Tripoli, 
et  de  lui  rendre  tous  les  services  qui  dépendent  de  moi. 

Je  désire  que,  toutes  les  fois  qu'il  arrive  à Derne  des  nouvelles  de 
l'Europe,  vous  me  les  fassiez  passer  par  exprès. 

Je  vous  prie  de  croire  au  désir  que  j’ai  de  vous  obliger. 

Bo.vapartk. 

IVpto  de  la  pierre. 
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3732. 

Al  BEY  DE  TRIPOLI'. 

Quartier  général,  *11  Caire,  19  frimaire  an  vu  (9  décembre  1 798). 

Je  profite  d'un  bâtiment  qui  va  à Derne  pour  vous  renouveler  l’assu- 
rance de  vivre  avec  vous  en  bonne  intelligence  et  amitié. 

Dans  plusieurs  lettres  que  je  vous  ai  écrites,  je  vous  ai  témoigné  le 
désir  que  j’ai  de  vous  être  utile  ainsi  qu'à  ceux  qui  dépendent  de  vous. 

Je  vous  prie,  lorsque  vous  aurez  des  nouvelles  d’Europe,  de  me  les 
envoyer  par  des  exprès. 

Croyez  aux  sentiments  d'estime  et  à la  considération  que  j’ai  pour  vous. 

Bonaparte. 

Collection  Napoléon. 


.3733. 

Al  GÉNÉRAL  M.ARMONT. 

Quartier  général,  au  Caire,  19  frimaire  an  vu  (9  décembre  1798). 

J'expédie  le  Lodi  pour  une  mission  extrêmement  secrète. 

Le  contre-amiral  Ganteaume  donne,  à cet  eiïel,  des  ordres  au  général 
Dtinianoir. 

Deux  heures  avant  qu’il  lève  l’ancre,  vous  enverrez  chercher  le  citoyen 
Arnaud;  vous  le  mènerez  à bord  du  brick,  et  il  n'aura  plus  aucune  com- 
munication avec  la  terre.  En  mer,  il  trouvera  un  ordre  et  une  instruction 
de  moi  sur  la  inissiou  qu’il  a à remplir;  le  capitaine  du  brick  en  est 
porteur. 

Bonaparte. 

Collection  Napoléon. 
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3734. 

AU  GÉNÉRAL  MENOU, 

A ROSETTE. 

Quartier  générai,  au  Caire,  19  frimaire  an  vu  (9  décembre  1798). 

Je  reçois  votre  lettre  du  16,  Citoyen  Général;  je  viens  d’ordonner  la 
mesure  que  vous  me  proposez,  de  vendre  66,000  pintes  de  vin.  Veillez, 
autant  qu’il  vous  sera  possible,  à ce  que  ces  fonds  rentrent  dans  la  caisse 
du  payeur,  et  que  les  voleurs  n’en  vendent  pas  une  plus  grande  quantité 
pour  masquer  leurs  vols.  Écrivez  au  général  Marmont  pour  qu’il  fasse 
vendre  les  vins  les  plus  aigres  et  les  plus  prêts  à se  gâter,  et  que  l’on  pro- 
fite de  cette  circonstance  pour  vérifier  exactement  tout  ce  qu'il  y a en 
magasin. 

J’ai  reçu  votre  lettre  du  16,  dans  laquelle  vous  m’apprenez  que  mes- 
sieurs les  Anglais  ont  évacué  Aboukir.  Profitez-en  pour  faire  passer  à 
Alexandrie  la  plus  grande  quantité  de  blé  possible. 

Bonaparte. 

Depot  do  la  guerre. 

3735. 

ORDRE  DU  JOUR. 

Quartier  général , au  Caire,  19  frimaire  an  vu  (9  décembre  1798). 

Le  général  en  chef  défend  expressément  de  fabriquer  de  la  poudre;  il 
défend  également  d’en  vendre.  Les  généraux  commandant  dans  les  pro- 
vinces se  feront  rendre  compte  des  différents  villages  où  l'on  en  fabri- 
quait, afin  de  s'assurer  que  la  fabrication  a cessé  : celte  poudre  est  trop 
mauvaise  pour  nous  servir  et  n’est  bonne  qu'aux  Arabes. 

Le  général  en  chef  ordonne  que  le  chef-lieu  de  la  province  de  Bahyreh 
sera  transporté  d’El-Ralimânyeh  à Damanliour;  il  ne  sera  laissé  à Et- 
Rahmânych  que  les  troupes  nécessaires  pour  tenir  garnison  dans  la 
redoute. 

Pnr  ordre  du  général  en  chef. 

Dépte  de  la  guerre. 
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3736. 

AU  GÉNÉRAL  CAFFARELLL 

Quartier  général,  au  Caire,  90  frimaire  an  ni  (10  décembre  1798). 

Je  vous  prie.  Citoyen  Général,  de  me  faire  connaître,  dans  la  journée 
de  demain,  par  un  rapport  circonstancié,  quelle  sera,  au  t'r  nivôse,  la 
situation, 

i°  De  la  citadelle  du  Caire  : sur  la  défense  quelle  pourra  faire,  sur 
les  magasins  quelle  pourra  contenir,  et  sur  l’état  réel  des  fortifications; 

30  Du  fortDupuy  : pourra-t-on  remplir  d’eau  la  citerne?  Pour  combien 
d’hommes  peut-elle  en  contenir?  Les  magasins  seront-ils  en  étal? 

3°  Même  chose  pour  le  fort  Sulkowski; 

U°  Même  chose  pour  le  fort  Camin; 

5°  Même  chose  pour  l’orillon  du  fort  de  l’Institut  où  doit  être  placé 
le  moulin  à vent  : cela  formera-t-il  une  maçonnerie  pouvant  contenir  deux 
pièces  de  canon  et  ayant  1 a ou  r5  pieds  d’escarpement? 

6°  La  maison  d’Ibrahim-Bey  : dans  quelle  situation  de  défense  se  trou- 
vera-t-elle? 

7°  Gyzeh. 

Il  m’est  nécessaire  d’avoir  des  renseignements  exacts  sur  ces  différents 
objets. 

Bonaparte. 

Comro.  par  M.  le  comte  CaflTorelli. 

3737. 

AU  GÉNÉRAL  CAFFARELLI. 

Quartier  général,  ao  Caire,  to  frimaire  an  fil  (10  décembre  1798). 

Vous  donnerez  l’ordre,  Citoyen  Général,  pour  que  l’on  fasse  embar- 
quer à Damiette  tous  les  objets  nécessaires  à la  construction  d’un  fort  à 
Peluse,  ou  dans  tout  autre  endroit  de  celte  côte.  Je  désirerais  que  cela 
pût  partir  de  Damiette  le  38  du  mois. 

Si  tous  les  objets  que  vous  voulez  envoyer  ne  se  trouvaient  pas  à 
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Damiette,  vous  pourriez  eu  faire  partir  du  Caire,  qui  suivraient  le  canal 
de  Sân. 

Faites  passer  à Sâlheyeh  tout  ce  qui  pourrait  être  ne'cessaire  pour 
construire  un  fort  sur  la  route  de  Sâlheyeh  à Gaza. 

Faites  partir  demain  un  officier  du  génie,  un  ingénieur  géographe, 
un  ingénieur  des  ponts  et  chaussées,  pour  suivre  le  canal  de  Sân  et  tenir 
note  de  tous  les  villages,  canaux,  qui  se  trouvent  sur  ce  canal,  et  com- 
mencer enfin  à nous  donner  une  connaissance  exacte  du  pays. 

Bonaparte. 

Gmiiiii.  par  M.  le  rom  le  (jftarelli. 


3738. 

AU  GÉNÉRAL  REYNIER, 

A BELBEYS. 

Quartier  général,  au  Caire,  «o  frimaire  an  «u  ( to  déœmbrt  1798  ). 

Le  général  Lagrange,  Citoyen  Général,  part  demain  pour  rejoindre 
son  poste1.  Je  vous  prie  de  réunir  à Sâlheyeh  le  plus  d'orge  et  de  paille 
qu'il  vous  sera  possible,  afin  de  pouvoir  nourrir  la  cavalerie  que  je  compte 
y envoyer  incessamment. 

Je  fais  partir  demain  des  outres,  afin  que  le  général  Lagrange  puisse 
pousser  une  reconnaissance  jusqu'à  Tyneh  et  Qatyeh. 

Je  désire  également  que  vous  fassiez  pousser  une  reconnaissance  jus- 
qu'à dix  lieues  de  Belbeys,  dans  le  désert,  sur  le  chemin  de  Gaza,  où 
passe  le  chemin  du  cùté  de  la  montagne;  aoo  hommes  sont  plus  que 
suffisants  pour  cette  reconnaissance.  11  faut,  enfin , que  nous  connais- 
sions tous  les  puits  qui  sont  dans  le  désert,  du  cùté  de  Belbeys,  et  que 
nous  ayons  des  idées  claires  sur  le  chemin  qui  va  de  Qatveh  au  Caire, 
sans  passer  par  Sâlheyeh  et  Belbeys. 

Les  eaux  doivent,  en  ce  moment,  être  retirées  de  votre  province; 
ainsi,  faites  en  sorte  que,  dans  le  reste  du  mois,  les  chevaux  que  doit 


1 Sâlheyeb. 
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fournir  votre  province  soient  livrés  et  le  niyry  payé.  Envoyez  différentes 
colonnes  mobiles  dans  les  différentes  parties  de  votre  province.  Il  es! 
très-possible  que  nous  ne  puissions  pas  toujours  rester  à poste  fixe. 


DépAt  dt*  la  guerre. 


Bonaparte. 


3739. 

AU  GÉNÉRAL  BERTHIER. 

Quartier  général,  au  Caire,  to  frimaire  au  vu  (10  décembre  1798). 

Le  général  en  chef,  ayant  accordé  amnistie  au  cheik  Omar-el-Adjilaneh 
et  à toute  la  tribu  des  A’ydy,  le  nomme  cheik  de  celte  tribu  et  ordonne 
aux  Arabes  de  cette  tribu  de  lui  obéir.  Le  général  en  chef  ordonne  égale- 
ment aux  autorités  civiles  et  militaires  de  reconnaître  ledit  cheik  Omar- 
el-Adjilaneh  et  de  vivre  en  ami  avec  cette  tribu,  pourvu  qu  elle  reçte  dans 
son  devoir  et  qu'elle  maintienne  la  sécurité  dans  l'espace  de  chemin  qui  se 
trouve  entre  El-Khânqah  et  Sibyl-Hassan,  qui  est  confié  à sa  garde.  S'il 
arrivait  qu'il  fût  commis  quelque  vol  dans  ledit  espace,  le  cheik  Omar 
sera  tenu  d'en  payer  la  valeur,  ou,  si  un  Français  venait  à y être  tué, 
et  que  la  tribu  n'eût  pas  arrêté  ses  assassins,  toute  la  tribu  en  serait 
responsable. 

Bonaparte. 

DépAt  de  U guerre. 


3740. 

AU  GÉNÉRAL  CAFFARELL1. 

Quartier  général,  au  Caire,  so  frimaire  an  »n  ( 10  décembre  1798). 

Je  vous  prie,  Citoyen  Général,  de  faire  partir  demain  pour  Suez  un 
détachement  de  vingt-cinq  sapeurs,  quatre  ou  cinq  maçons  français, 
deux  ouvriers  en  bois,  un  en  fer,  avec  les  outils  nécessaires. 

Vous  aurez  soin  que  tout  le  monde  soit  armé  d'un  bon  fusil  et  de  cin- 
quante cartouches,  et  que  tout  cela  soit  rendu  demain  à midi  sur  la  place 
Ezbekyeh,  pour  partir  avec  le  convoi  qui  se  rend  à Suez. 
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Recommandez  k l’officier  du  génie  que  vous  avez  k Suez  de  com- 
mencer par  réparer  les  citernes;  c’est  le  travail  le  plus  indispensable,  car 
le  premier  ennemi  que  nous  ayons  à vaincre  k Suez,  c’est  la  soif. 

Vous  connaissez  trop  l’importance  de  Suez  pour  ne  pas  recommander 
à l’officier  du  génie  que  vous  y avez  de  porter  la  plus  grande  activité 
dans  les  travaux.  Je  crois  qu’il  serait  nécessaire  que  vous  fissiez  partir 
demain  pour  Suez  des  officiers  géographes  et  des  ponts  et  chaussées, 
avec  des  planchettes  et  des  niveaux  d’eau. 

Boxapabte. 


' Cette  lettre  étant  très-pressée,  le  général  Caiïarelli  est  prié  d’en 
envoyer  demain  matin  la  copie. 

Comm.  par  M.  l«  comte  CaflareHi. 


3741. 

AU  GÉNÉRAL  DOMMARTIN. 

Quartier  général,  au  Caire,  10  frimaire  an  »u  (10  décembre  1798). 

Je  désire.  Citoyen  Général,  que  vous  fassiez  partir,  par  le  convoi  qui 
part  demain  pour  Suez,  deux  ouvriers  en  bois  et  un  en  fer  avec  les  outils 
nécessaires,  pour  réparer  les  affûts  ou  en  construire  de  nouveaux  pour 
les  pièces  qui  se  trouvent  k Suez. 

Je  désirerais  que  vous  pussiez  faire  partir  une  ou  deux  pièces  turques 
du  même  calibre  ou  d’un  calibre  supérieur  k celles  qui  sont  parties; 
elles  seraient  traînées  par  des  chameaux. 

Envoyez-y  aussi  un  garde  pour  réunir  les  munitions  de  guerre  qui 
sont  à Suez  et  former  un  établissement. 

Il  est  nécessaire  que  ces  objets  soient  rendus  sur  la  place  demain  à 
midi. 

Bonapahte. 

Dépôt  de  la  guerre. 
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3742. 

AU  GÉNÉRAL  DOMMARTIN. 

Quartier  général,  au  Caire.  10  frimaire  an  ni  (10  décembre  179b). 

Le  général  en  chef  me  charge , Citoyen  Général , de  vous  dire  qu’il 
a reçu  une  demande  du  chef  de  brigade  Grobert,  qui  sollicite  son  retour 
en  France. 

Le  général  en  chef  répond  à cette  demande  que,  comme  le  citoyen 
Grobert  a gagné  son  grade  de  chef  de  brigade  à Paris,  et  sans  avoir 
entendu  un  coup  de  fusil,  son  intention  est  que  vous  employiez  conti- 
nuellement cet  ollicier  aux  avant-postes. 

Vous  voudrez  bien,  en  conséquence,  le  faire  partir  pour  Sâiheyeh. 

Par  ordre  du  général  en  chef. 

Je  vous  envoie,  par  le  porteur,  trois  fusils  et  un  poignard. 

DépM  de  la  guerre. 


3743. 

Al  CITOYEN  POUSS1ELGUE. 

Quartier  général . au  Caire,  ao  frimaire  an  »ll  ( 10  décembre  179K). 

Vous  voudrez  bien,  Citoven,  ordonner  sur-le-champ  au  citoyen  Marco 
Galavagi,  qui  est  l’agent  du  citovcn  Rosetli  à Terrâneh,  de  verser  dans 
la  caisse  du  payeur  la  valeur  de  a, 000  moutons  et  5o  chameaux  que 
le  général  Murat  avait  pris  aux  Arabes,  et  qu’il  a fait  restituer  en  disant 
que  c'était  mon  intention. 

Bonaparte. 

Comm.  par  M**  de  la  Marinière. 
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3741. 

AU  GÉNÉRAL  MARMONT, 

À ALFAANDHIE. 

Quartier  gérrcral,  au  Carre,  ai  frimaire  in  tn  ( 1 1 d •membre  1798). 

Cette  lettre.  Citoyen  Général , vous  sera  remise  par  le  citoyen  Beau- 
chainp. 

Vous  ferez  appeler  le  capitaine  de  la  caravelle;  vous  lui  direz  que  je 
consens  à ce  que  son  bâtiment  parte  pour  Constantinople  aux  conditions 
suivantes  : 

1°  Qu’il  laissera  en  otage  ses  deux  enfants  et  l’officier  de  la  caravelle, 
son  plus  proche  parent,  pour  me  répondre  du  citoyen  Beaucliamp,  qui 
va  s embarquer  à son  bord  pour  se  rendre  h Constantinople; 

a • Qu’il  passera  devant  l’ile  de  Chypre;  qu’il  fera  entendre  au  pacha 
que  nous  ne  sommes  pas  en  guerre  avec  la  Porte,  et  qu’il  nous  renvoie  le 
consul  et  les  Français  qui  sont  en  Chypre;  qu’il  les  fera  embarquer  devant 
lui  sur  une  djerme,  pour  se  rendre  à Damiette;  qu'en  conséquence  vous 
allez  tenir  en  arrestation  un  officier  et  dix  hommes  de  sa  caravelle,  pour 
répondre  du  consul  et  des  Français  en  Chypre,  lesquels  seront  envoyés 
à Damiette  et  seront  renvoyés  sur  le  même  bâtiment  qui  amènera  les 
Français  de  Chypre  à Damiette; 

3°  Qu’il  sortira  du  port  d’Alexandrie,  de  nuit,  alin  d’échapper  à la 
croisière  anglaise;  qu’il  évitera  Rhodes,  afin  d’échapper  aux  Anglais; 

4°  Après  que  le  citoyen  Beaucliamp  aura  causé  avec  le  grand  vizir  à 
Constantinople,  il  sera  chargé  de  faire  revenir  le  citoyen  Beauchamp 
à Damiette;  et,  sur  le  même  bâtiment  qui  ramènera  le  citoyen  Beauchamp, 
je  ferai  placer  ses  enfants  et  l’officier  qu’il  aura  laissés  en  otage; 

5"  Que,  du  reste,  il  peut  compter  que,  dans  tous  les  événements,  je 
serai  fort  aise  de  lui  être  utile. 

Vous  dresserez  de  votre  séance  avec  lui  un  procès-verbal  en  turc 
et  en  français,  qu’il  signera  avec  vous,  et  dont  vous  et  lui  garderez  une 
copie,  en  me  faisant  passer  l’original. 
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Cetto  conversation  devra  avoir  lieu  à neuf  heures  du  matin.  Vous  lui 
mènerez  le  citoyen  Beauchamp  à bord.  Vous  aurez  soin,  auparavant,  que 
l’on  tienne  tout  prêts,  sur  un  bâtiment,  les  affûts  et  tous  les  objets  qu'on 
aurait  h lui  rendre. 

Dès  l inslant  que  le  procès-verbal  sera  signé  et  que  les  otages  seront 
remis,  vous  lui  ferez  rendre  ces  effets;  et  la  nuit,  si  le  temps  est  beau,  il 
devra  partir,  ayant  bien  soin , 

i“  Que  votre  entretien  et  la  mission  du  citoyen  Bcauchamp  soient  par- 
faitement secrets: 

a°  Que  le  commandant  de  la  caravelle,  en  arrivant  à la  conférence, 
ait  avec  lui  ses  enfants  et  les  personnes  que  vous  voulez  garder  pour  otages, 
que  vous  lui  désignerez  pour  qu'ils  se  rendent  à la  conférence,  et  que  vous 
laisserez  dans  un  autre  appartement; 

3”  Qu'il  n’ait  plus,  le  reste  de  la  journée,  aucune  espèce  de  commu- 
nication avec  la  terre,  sous  quelque  prétexte  que  ce  soit,  afin  que  per- 
sonne ne  sache  le  départ  de  la  caravelle  ; sans  quoi , ces  gcns-lè  embar- 
queraient beaucoup  de  marchandises  et  beaucoup  de  monde. 

Il  faut  que  le  lendemain,  è la  pointe  du  jour,  les  Français  et  les  gens 
du  pays  soient  tout  étonnés  de  ne  plus  voir  la  caravelle. 

Quelque  observation  qu’il  puisse  vous  faire,  vous  déclarerez  que.  s’il 
ne  part  pas  dans  la  nuit,  il  vous  faudra  de  nouveaux  ordres  pour  le  laisser 
partir. 

Vous  trouverez  ci-joints  deux  ordres  que  vous  remettrez  au  com- 
mandant des  armes,  tous  les  deux,  deux  ou  trois  heures  avant  l'exé- 
cution. 

Bomapvbte. 

GoUeriiun  Naptdifin. 

37  A5. 

AU  CHEF  DE  DIVISION  DIMANOIR. 

Quartier  général , nu  Caire,  ai  frimaire  au  tu  ( 1 1 décembre  1798). 

Vous  voudrez  bien,  Gitoven,  laisser  sortir  la  caravelle  du  portd’Alexan- 
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drie  et  lui  prêter  tous  les  secours  dont  elle  pourrait  avoir  besoin,  au 
moment  où  le  général  Marmout  le  jugera  à propos. 

Bonaparte. 


Collection  Napoléon. 


3746. 

INSTRUCTIONS  POUR  LE  CITOYEN  BEAUCHAMP1. 

Quartier  général , au  Carre , * i frimaire  an  f il  ( 1 1 décembre  1 798  ). 

Vous  vous  rendrez  à Alexandrie;  vous  vous  embarquerez  sur  la  cara- 
velle; vous  aborderez  i Chypre.  Vous  demanderez  au  pacha,  de  concert 
avec  le  commandant  de  la  caravelle,  qu'on  envoie  à Damiette  le  consul 
et  les  Français  qu'on  a arrêtés  dans  cette  île. 

Vous  prendrez  à Chypre  tous  les  renseignements  possibles  : sur  la  situa- 
tion actuelle  de  la  Syrie,  sur  une  escadre  russe  qui  serait  dans  la  Médi- 
terranée, sur  les  bâtiments  anglais  qui  auraient  paru  ou  qui  y seraient 
constamment  en  croisière,  sur  Corfou,  sur  Constantinople,  sur  Passwau- 
Oglou.  sur  l’escadre  turque,  sur  la  flottille  de  Rhodes,  commandée  par 
Hassan-Bey.  qui  a été  pendant  un  mois  devant  Aboukir,  sur  les  raisons 
qui  empêchent  qu’on  apporte  du  vin  à Damiette,  enfin  sur  les  bruits  qui 
seraient  parvenus  jusque  dans  ce  pays-là  sur  l'Europe. 

Vous  m’expédierez  toutes  ces  nouvelles  avec  les  Français,  si  on  les 
relâche,  sur  un  petit  bâtiment  qui  viendrait  à Damiette;  ou,  lorsque 
vous  verrez  l’impossibilité  de  porter  ces  gens-là  à relâcher  les  Français, 
vous  expédierez  un  petit  bateau  avec  un  homme  de  la  caravelle  pour  me 
porter  vos  lettres,  et  sous  le  prétexte  de  me  monder  que,  le  capitaine  de 
la  caravelle  ayant  fait  tout  ce  qu'il  a pu , je  fasse  relâcher  tous  les  mate- 
lots de  la  caravelle. 

A toutes  les  stations  que  le  temps  ou  les  circonstances  vous  feraient 
faire  dans  les  différentes  échelles  du  Levant,  vous  m’expédierez  des  nou- 
velles par  de  petits  bâtiments  envoyés  exprès  à Damiette,  et  qui  seront 
largement  récompensés. 


1 Beauchamp , consul  à Mascate . ôtait  alors  au  Caire. 


Digitized  by  Google 


CO KRESPON DANCE  DE  NAPOLÉON  P'.  — AN  VII  (1798).  261 

Arrivé  à Constantinople,  vous  ferez  connaître  à notre  ministre  notre 
situation  dans  ce  pays-ci;  de  concert,  vous  demanderez  que  les  Français 
qui  ont  été  arrêtés  en  Syrie  soient  mis  en  liberté,  et  vous  ferez  con- 
naître le  contraste  de  cette  conduite  avec  la  nôtre. 

Vous  ferez  connaître  à la  Porte  que  nous  voulons  être  ses  amis;  que 
notre  expédition  d'Egypte  a eu  pour  but  de  punir  les  Mameluks,  les  An- 
glais, et  d’empêcher  le  partage  de  l’empire  ottoman  que  les  deux  empe- 
reurs ont  arrêté;  que  nous  lui  prêterons  secours  contre  eux,  si  elle  le 
croit  nécessaire;  et  vous  demanderez  impérieusement  cl  avec  beaucoup  de 
fierté  qu’on  relâche  tous  les  Français  qu’on  a arrêtés;  qu’autrement  cela 
serait  regardé  comme  une  déclaration  de  guerre;  que  j’ai  écrit  plusieurs 
fois  au  grand  vizir  sans  avoir  eu  une  réponse,  et  qu'enfin  la  Porte  peut 
choisir  et  voir  en  moi  ou  un  ami  capable  de  la  faire  triompher  de  tous 
ses  ennemis,  ou  un  ennemi  aussi  redoutable  que  tous  ses  ennemis. 

Si  notre  ministre  est  arrêté,  vous  ferez  ce  qu’il  vous  sera  possible  pour 
pouvoir  causer  avec  des  Européens;  vous  reviendrez  en  apportant  toutes 
les  nouvelles  que  vous  pourrez  recueillir  sur  la  position  politique  actuelle 
de  cet  empire. 

Vous  aurez  soin  de  vous  procurer  tous  les  journaux,  en  quelque  langue 
qu’ils  soient,  depuis  messidor. 

Si  jamais  on  vous  faisait  la  question  : Les  Français  consentiront-ils  à 
quitter  l’Égypte?  — Pourquoi  pas,  pourvu  que  les  deux  empereurs  fassent 
finir  la  révolte  de  Passwan-Oglou  et  abandonnent  le  projet  de  partager 
la  Turquie  européenne;  que,  quant  à nous,  nous  ferons  tout  ce  qui  pour- 
rait être  favorable  & l’empire  ottoman  cl  le  mettre  à l’abri  de  ses  ennemis: 
mais  que  le  préliminaire  à toute  négociation,  comme  à tout  accommode- 
ment, est  un  Grman  qui  fasse  relâcher  les  Français  partout  où  on  les  a 
arrêtés,  surtout  en  Syrie. 

Vous  direz  et  ferez  tout  ce  qui  pourra  convenir  pour  obtenir  cet  élar- 
gissement; vous  déclarerez  que  vous  ne  répondez  pas  que  je  n’envahisse 
la  Syrie,  si  on  ne  met  pas  en  liberté  tous  les  Français  qu’on  a arrêtés, 
et,  dans  le  cas  où  on  voudrait  vous  retenir,  que  si,  sous  tant  de  jours, 
je  ne  vous  voyais  pas  revenir,  je  pourrais  me  porter  à une  invasion. 
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Enfin,  le  but  de  votre  mission  est  d'arriver  à Constantinople,  d’v  de- 
meurer, de  voir  notre  ministre  sept  à huit  jours,  et  de  retourner  avec  des 
notions  exactes  sur  la  position  actuelle  de  la  politique  et  de  la  guerre  de 
l'empire  ottoman. 

Profitez  de  toutes  les  occasions  pour  m'écrire  et  m'expédier  des  bâti- 
ments à Damiette. 

De  Constantinople,  expédiez  une  estafette  à Paris  par  Vienne,  avec 
tous  les  renseignements  qui  pourraient  être  nécessaires  au  Gouvernement  : 
vous  lui  ferez  passer  les  relations  et  imprimés  que  je  joins  ici  à cet  effet. 

Ainsi,  si  la  Porte  ne  nous  a point  déclaré  la  guerre,  vous  paraîtrez  à 
Constantinople  comme  pour  demander  qu'on  relâche  le  consul  français 
et  qu'on  laisse  libre  le  commerce  entre  l'Egypte  et  le  reste  de  l’empire 
ottoman. 

Si  la  Porte  nous  avait  déclaré  la  guerre  et  avait  fait  arrêter  nos  mi- 
nistres, vous  lui  diriez  que  je  lui  renvoie  sa  caravelle  comme  une  preuve 
du  désir  qu'a  le  Gouvernement  français  de  voir  se  renouveler  la  bonne 
intelligence  entre  les  deux  états,  et  en  même  temps  vous  demanderez 
noire  ministre  et  les  autres  Français  qui  sont  à Constantinople. 

Vous  lui  ferez  plusieurs  notes  pour  détruire  tout  ce  que  l'Angleterre  et 
la  Russie  pourraient  avoir  imaginé  contre  nous,  et  vous  reviendrez. 

Bonaparte. 

r,oll#etion  Napoléon. 

3747. 

Ali  GRAND  VIZIR. 

Quartier  général,  au  Chuto.  ai  fruuatre  an  tu  (11  décembre  1798). 

J’ai  écrit  plusieurs  fois  k Votre  Excellence  pour  lui  faire  connaître 
l’intention  du  Gouvernement  français  de  continuer  à vivre  en  bonne  intel- 
ligence avec  la  Sublime  Porte.  Je  prends  aujourd'hui  le  parti  de  vous  eti 
donner  une  nouvelle  preuve,  en  vous  expédiant  la  caravelle  du  Grand 
Seigneur  et  le  citoyen  Beauchamp,  consul  de  la  République,  homme 
d’un  grand  mérite  et  qui  a entièrement  ma  confiance. 

Il  fera  connaître  à Xolre  Excellence  que  la  Porte  n'a  point  de  plus 
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véritable  amie  que  la  République  française,  comme  elle  n'aurait  pas 
d’ennemie  plus  redoutable,  si  les  intrigues  des  ennemis  de  la  France  par- 
venaient à avoir  le  dessus  à Constantinople,  ce  que  je  ne  pense  pas, 
connaissant  la  sagesse  et  les  lumières  de  Votre  Excellence. 

Je  désire  que  Votre  Excellence  retienne  le  citoyen  Beauchamp  à Cons- 
tantinople le  moins  de  temps  possible,  et  me  le  renvoie  pour  me  faire 
connaître  les  intentions  de  la  Porte. 

Je  prie  Votre  Excellence  de  croire  aux  sentiments  d’estime  et  à la  haute 
considération  que  j’ai  pour  elle. 

Bo.NSPAHTB. 

Collection  .Napoléon. 

.3748. 

AU  CITOYEN  TALLEYRAND, 

ilIBtSSARF.CR  A CONSTmiNOPLB1. 

Quartier  général,  au  Caire,  a«  frimaire  an  tu  ( 1 1 décembre  1798 y. 

Je  vous  ai  écrit  plusieurs  fois,  Citoyen  Ministre;  j’ignore  si  mes  lettres 
vous  sont  parvenues;  je  n’en  ai  point  reçu  de  vous. 

J’expédie  à Constantinople  le  citoyen  Beauchamp,  consul  à Mascate. 
pour  vous  faire  connaître  notre  position,  qui  est  extrêmement  satisfaisante, 
et  pour,  de  concert  avec  vous,  demander  qu’on  mette  en  liberté  tous  les 
Français  arrêtés  dans  les  échelles  du  Levant,  el  détruire  les  intrigues  de 
la  Russie  et  de  l'Angleterre. 

Le  citoyen  Beauchamp  vous  donnera  de  vive  voix  tous  les  détails  et 
toutes  les  nouvelles  qui  pourraient  vous  intéresser. 

Je  désire  qu’il  ne  reste  à Constantinople  que  sept  à huit  jours. 

Bonaparte. 

Collection  Napoléon. 


1 M.  de  Talleyrand,  alors  ministre  des  relations  extérieures,  n'était  pas  allé  h Constantinople. 
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3749. 

Al  CONTRE-AMIRAL  GANTEAIME. 

Quartier  général , au  Caire,  ai  frimaire  an  tu  (»*  décembre  1798). 

Vous  ferez  partir  le  brick  le  Rivoli,  Citoyen  Général,  pour  se  rendre 
à l’ile  de  Zante,  prendre  des  nouvelles  de  ce  qui  se  passe;  s’il  ne  s’est 
rien  passé  de  nouveau  dans  cette  île  et  que  les  Français  y soient  toujours, 
il  remettra  le  paquet  ci-joint  au  commissaire  du  Gouvernement  ou  au 
commandant;  il  prendra  toutes  les  gazettes  italiennes  ou  françaises  ou 
anglaises  qui  s’y  trouveraient  depuis  le  mois  de  messidor,  et  reviendra 
en  toute  diligence  à Alexandrie. 

Si  les  Français,  par  précaution,  avaient  reployé  leur  garnison  sur 
Cépbalonic,  le  brick  irait  jusque-là,  et,  s’ils  avaient  reployé  leur  gar- 
nison dans  Corfou,  il  irait  jusqu'à  Corfou. 

Si,  à Zante  ou  à Cépbalonie,  en  causant  avec  les  gens  du  pays,  il 
apprenait  des  nouvelles  très-intéressantes,  et  que  Corfou  fut  tellement 
bloqué  qu'il  pensât  qu’il  y aurait  du  danger  à aller  jusque-là.  il  revien- 
drait de  suite  en  Kgyple,  à moins  qu’il  ne  pût  envoyer  de  Zaute  un  bâti- 
ment du  pays  avec  un  bon  officier,  qui  viendrait  à Damiette  et  m’appor- 
terait des  nouvelles;  alors  le  brick  risquerait  d’aller  jusqu’à  Corfou. 

Vous  lui  enverrez  ses  instructions  cachetées,  à ouvrir  hors  du  port. 

11  embarquera  avec  lui  un  bon  pilote  d’Alexandrie. 

Vous  aurez  soin,  dans  vos  instructions,  de  lui  recommander  d'aborder 
dans  une  anse  de  File  de  Zante,  pour  prendre  langue. 

S'il  le  trouvait  plus  commode,  il  opérerait  son  retour  sur  Damiette. 

Vous  lui  ferez  connaître  que,  sous  quelque  prétexte  que  ce  soit,  il  ne 
doit  pas  opérer  son  retour  en  France  ou  en  Italie,  et  qu’il  serait,  dans 
ce  cas,  regardé  comme  un  traître. 

Bonaparte. 

Collection  Napoléon. 
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3750. 

AU  COMMISSAIRE  DU  GOUVERNEMENT, 

À Z13TI. 

Quartier  général , au  Caire,  11  frimaire  an  vit  (i  i décembre  1798). 

Je  vous  expédie  le  brick  le  Rivoli  pour  avoir  de  vos  nouvelles  et  de  celles 
de  Corfou. 

Faites-moi  passer  toutes  les  gazettes  françaises,  italiennes  ou  alle- 
mandes que  vous  auriez  depuis  le  mois  de  messidor,  ainsi  que  les  nou- 
velles que  vous  pourriez  avoir  d'Italie  ou  de  France,  et  de  lous  les  bâti- 
ments anglais,  russes  ou  turcs  qui  auraient  paru  sur  vos  côtes  depuis 
ledit  mois  de  messidor. 

Donnez-moi  toutes  les  nouvelles  que  vous  pourriez  avoir  sur  Passxvan- 
Oglou  et  sur  Constantinople. 

Envoyez-nous  ici  un  Français  intelligent  qui  puisse  me  donner  de  vive 
voix  toutes  les  petites  nouvelles  que  vous  pourriez  avoir  oubliées. 

Expédiez  des  bâtiments  à Corfou  et  en  Italie,  pour  faire  connaître  au 
commandant  de  cette  place  et  au  Gouvernement  français  que  tout  va  au 
mieux  ici. 

Expédiez-moi  souvent  des  bâtiments  sur  Damiette. 

Les  journaux  et  les  imprimés  que  vous  trouverez  ci-joints  vous  mettront 
à même  de  connaître  notre  position. 

Je  vous  recommande  de  ne  pas  retenir  le  Rivoli  plus  de  trois  ou 
quatre  heures,  et  de  le  faire  repartir  tout  de  suite,  car  je  suis  impatient 
d’avoir  de  vos  nouvelles. 

Boxaparte. 

Coller  lion  Napoléon. 

3751. 

AU  CITOYEN  EUGÈNE  BEAUHARNAIS. 

Quartier  général,  au  Caire,  ai  frimaire  an  ni  (tt  décembre  1798.) 

J'ai  vu  avec  plaisir,  dans  votre  lettre,  que  vous  étiez  entré  à Suez  à la 
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tète  de  l’avant-garde.  Marchez  toujours  avec  l’infanterie;  ne  vous  fiez 
point  aux  Arabes,  et  couchez  sous  la  tente.  Ecrivez-raoi  par  toutes  les 
occasions. 

Je  vous  aime. 

Bonaparte. 

Eomm.  ptr  S.  A.  I.  M**  U duchmo  do  Loudilcnborg. 


3752. 

AU  GÉNÉRAL  BON, 

à smz. 

Quartier  général , au  Caire,  9 1 frimaire  an  tu  ( 1 1 dtkombro  1 798  ). 

J'ai  reçu,  Citoyen  Général,  vos  lettres  des  17,  18  et  19;  j’ai  lu  avec 
un  vif  intérêt  tout  ce  qu’elles  contenaient. 

Ce  soir  partent  ioo  chameaux  chargés  de  biscuit,  de  souliers  et  d’eau- 
de-vie;  ce  convoi  est  escorté  par  les  Arabes  A’ydy,  par  5o  bons  mate- 
lots, 7 à 8 mousses  de  l’arsenal  de  la  marine,  35  sapeurs,  parmi  les- 
quels 5 à 6 maçons,  une  pièce  de  canon  et  plusieurs  ouvriers  d’artillerie, 
et  enfin  5o  hommes  de  la  3a*.  Le  tout  est  commandé  par  l’adjudant 
général  Valentin.  Comme  ces  chameaux  appartiennent  aux  Arabes,  dès 
l'instant  qu’ils  auront  déchargé,  vous  leur  donnerez  un  reçu  et  vous  les 
laisserez  aller  où  ils  voudront. 

Comme  mon  intention  est  d’avoir  le  plus  de  bâtiments  armés  possible 
sur  la  mer  Rouge,  faites  la  recherche  de  toutes  les  pièces  de  canon;  on 
dit  qu'il  y en  a chez  les  particuliers.  Les  6o  matelots  que  vous  allez 
avoir  vous  sont  un  fond  d'équipage  pour  votre  marine. 

Renvoyez  ici  tous  vos  chameaux  qui  ont  servi  à vous  porter  du  riz  et 
du  biscuit,  en  ne  gardant  que  ceux  qui  sont  nécessaires  pour  le  transport 
de  votre  eau.  Faites-les  escorter  par  une  centaine  d'hommes  de  la  3a*. 

Faites  transporter  des  cordes  au  puits  d’Ageroud,  afin  que  les  che- 
vaux puissent  s’y  abreuver,  car  je  ne  tarderai  pas  à envoyer  aoo  chevaux 
jusqu'à  Suez,  et  peut-être  y viendrai-je  moi-même. 

Bonaparte. 

Cnlhtiion  Napoléon. 
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3753. 

AU  GÉNÉRAL  MARMONT, 

A ALEXANDRIE. 

Quartier  général , au  Caire,  ai  frimaire  an  vu  (ia  décembre  1798). 

J'ai  reçu.  Citoyen  Général,  votre  lettre  du  lit. 

Il  est  toujours  plus  intéressant  de  rendre  compte  d'une  mauvaise  nou- 
velle que  d'une  bonne,  et  c’est  vraiment  une  faute  que  vous  avez  faite 
d'oublier  de  rendre  compte  des  neuf  prisonniers  qu’ont  faits  les  Anglais 
à la  6*  demi-brigade. 

L’état-major  donne  l’ordre  à la  légion  nautique  de  se  rendre  à Foueh, 
d’où  je  la  ferai  venir  au  Caire  pour  l’habiller  et  l’organiser,  afin  quelle 
puisse  retourner,  si  les  circonstances  l'exigeaient,  et  servir  utilement. 

Envoyez-moi  au  Caire  tous  les  individus  inutiles.  J'ai  ordonné  le  dé- 
sarmement de  la  galère,  qui  a ù ou  5oo  hommes  qui  mangent  beaucoup 
et  ne  nous  rendraient  pas  un  service  utile  les  armes  à la  main. 

Dès  l'instant  que  vous  aurez  envoyé  ici  beaucoup  d’hommes  du  convoi, 
et  qu’il  n’y  aura  plus  que  des  vieillards  ou  des  hommes  inutiles,  j’en  ferai 
partir  la  plus  grande  partie. 

Vous  devez  avoir  beaucoup  de  pèlerins;  débarrassez-vous-en  le  plus 
tôt  possible  ou  par  terre  ou  par  mer. 

Envoyez  aussi  des  Arabes  à Derne  pour  avoir  des  nouvelles;  il  y 
arrive  souvent  des  tartanes  de  Marseille. 

Bonapxbte. 

Collection  Napoléon. 

3754. 

AU  GÉNÉRAL  REYNIER, 

K BBLBKV8. 

Quartier  général,  au  Caiiv,  a»  frimaire  an  vu  ( 1 « décembre  1798  ). 

Je  désirerais.  Citoyen  Général,  qu’avant  de  faire  un  tour  h Sèlheyeh 
vous  envoyassiez  cinq  ou  six  colonnes  mobiles  dans  les  différents  points 

3*. 
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de  votre  province.  Tous  les  villages  qui  n’auront  pas  vu  la  troupe  ne 
se  regarderont  pas  comme  soumis;  c’est  le  seul  moyen  d’ailleurs  de  faire 
lever  le  myry  et  les  chevaux.  Votre  province  est  celle  qui  est  le  plus  en 
retard. 

Le  général  Lagrange  porte  avec  lui  des  outres;  mon  intention  serait 
que  vous  lui  procuriez  une  quinzaine  de  chameaux;  et,  après  qu’il  aura 
passé  quelques  jours  à Sâlheyeh  pour  y organiser  son  service  et  rendre 
des  visites  aux  villages  qui  se  sont  mal  conduits  pendant  l’inondation,  je 
désire  qu’on  aille  occuper  Qatyeh,  où  mon  intention  est  de  faire  cons- 
truire un  fort. 

Bonaparte. 

di'  U giiem. 


3755. 

AU  CITOYEN  LAVALLETTE, 

AIDE  ex  CAMP  DD  GÉNÉBAL  BS  CBIF. 

Quartier  gAnArtl,  au  Caire,  9 a frimaire  an  ru  (19  AAcemtre  1798). 

Vous  partirez  sur  la  djerme  la  Vénitienne  avec  le  citoyen  Beauchamp, 
pour  vous  rendre  à Alexandrie. 

Vous  y verrez  la  situation  de  toutes  les  fortifications,  des  magasins  de 
notre  escadre,  bâtiment  par  bâtiment. 

Vous  remettrez  le  sabre  ci-joint  au  contre-amiral  Perrée. 

Vous  verrez  à Rosette  le  fort  de  Rosette. 

Vous  tâcherez  de  faire  venir  d’Alexandrie  à Rosette  ma  voiture  de 
voyage  et  ma  voiture  de  Malle;  de  Rosette,  vous  les  ferez  embarquer  sur 
une  djerme  pour  Roulâq. 

Vous  ne  reviendrez  qu'après  que  vous  aurez  vu  le  citoyen  Beauchamp 
mettre  â la  voile. 

Bonaparte. 

Comm.  par  M.  Grenouille!. 
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3756. 

ARRÊTÉ. 

Quartier  général,  au  Caire,  9a  frimaire  an  vu  (ta  décembre  1798). 

Article  1".  Il  y aura  près  de  l’administration  de  l'enregistrement 
et  des  domaines,  créée  par  l’arrête’  du  ag  fructidor  dernier1,  un  inspec- 
teur général  des  domaines. 

Art.  2.  Ses  fonctions  consisteront  à faire  des  tournées  dans  chacune 
des  provinces  de  l’Égypte;  il  y prendra  connaissance  de  tous  les  domaines 
appartenant  aujourd’hui  à la  République  française;  il  recueillera  des 
observations  sur  l’état  de  leur  culture  et  sur  les  moyens  de  l’améliorer, 
sur  leurs  produits,  leur  régie  ou  leur  affermage,  sur  tous  les  produits  et 
les  procédés  de  l’agriculture  en  générai.  11  s'occupera  aussi,  sous  ces 
différents  rapports,  de  recherches  sur  la  quantité  existante  des  bes- 
tiaux, leur  reproduction,  leur  multiplication  et  le  plus  d'utilité  à en  re- 
tirer pour  l'agriculture.  Il  étudiera  les  moyens  de  rendre  à la  culture 
les  terrains  abandonnés,  et  de  perfectionner  et  multiplier  à cet  effet 
les  canaux  d’irrigation.  Enfin  il  prendra  le  plus  de  renseignements 
qu'il  lui  sera  possible  sur  le  rapport  annuel  des  terres,  sur  leurs  frais  de 
culture,  sur  la  valeur  capitale  des  fonds,  sur  le  montant  total  des  pro- 
duits de  chaque  province,  et  les  sommes,  en  deniers,  en  nature  et  en  bes- 
tiaux, qu’elles  payaient  chaque  année , tant  à l’ancien  gouvernement  qu’à 
ses  agents  quelconques. 

Art.  3.  Les  agents  français  et  les  intendants  coptes  lui  donneront 
tous  les  renseignements  et  éclaircissements  qu’il  leur  demandera,  soit 
sur  la  province,  soit  sur  leurs  travaux. 

AnT.  A.  II  enverra  successivement  à l’administration  des  domaines  et 
de  l’enregistrement  son  travail  sur  les  différentes  parties  ci-dessus,  trai- 
tées séparément  par  matière. 

Art.  5.  Son  traitement  sera  de  4oo  livres  par  mois,  et  de  8 livres 


' 3o  fructidor  an  vi,  pièce  n*  33ao.  . 
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par  chaque  journée  de  voyage;  ii  jouira  eu  outre,  dans  la  proportion  de 
son  traitement,  de  la  remise  établie  par  l'arrêté  du  39  fructidor  dernier. 

Art.  6.  Il  lui  sera  attaché  un  interprète  à îaâ  livres  de  traitement 
par  mois  et  3o  sous  par  journée  de  voyage. 

Art.  7.  Ils  seront  payés  de  leur  traitement,  sur  leurs  simples  quit- 
tances, par  le  préposé  du  payeur  général  dans  la  province  où  ils  se  trou- 
veront au  moment  de  l'échéance.  Les  frais  de  voyage  seront  payés  sur 
une  ordonnance  do  l'administrateur  général  des  Gnances. 

Art.  8.  Le  citoyen  Reynier  est  nommé  inspecteur  général  des  domaines 
en  Égypte. 

Bonaparte. 

Comm.  par  M“*  d«  U Morioiôrc. 

3757. 

AU  GÉNÉRAL  LECLERC. 

Quartier  général , au  Caire . a 3 frimaire  an  tii  ( 1 3 décembre  1798). 

Je  vous  préviens,  Citoyen  Général,  que  j'ai  fait  arrêter  Cheraîbi;  si 
vous  êtes  encore  à Nây,  vous  vous  rendrez  à Qelyoub  pour  mettre  le 
scellé  sur  tous  ses  biens.  Vous  écrirez  au  divan  de  la  province  et  aux 
cheiks  des  Arabes  que  Cheraîbi  a été  arrêté  parce  qu'il  m’a  trahi,  parce 
qu'il  a,  malgré  ses  serments  de  Gdélité,  correspondu  avec  les  Mameluks, 
et,  le  jour  de  la  révolte  du  Caire,  appelé  les  habitants  des  différents  vil- 
lages qui  environnent  cette  ville  à se  joindre  aux  révoltés;  qu'ils  doivent 
d'autant  plus  sentir  la  justice  de  l’arrestation  de  Cheraîbi  qu’ils  ont  été 
témoins  de  ses  crimes  et  que  je  l'avais  comblé  de  bienfaits. 

Bonaparte.- 

Collection  Napoléon. 

3758. 

AU  GÉNÉRAL  BON, 

k Sl’lZ. 

Quartier  général,  au  Caire,  *3  frimaire  an  tu  ( 1 3 décembre  <798). 

J’ai  reçu.  Citoyen  Général,  vos  lettres  des  ao  et  ai. 

Il  est  parti  hier  un  convoi.  Vous  avez  dû  recevoir,  par  le  premier 
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convoi,  du  riz,  du  biscuit,  de  l’eau-de-vie,  des  matelots,  des  ouvriers  de 
toute  espèce,  des  outils  et  des  sapeurs. 

Je  vous  ai  mandé  hier  de  faire  revenir  tous  les  chameaux  qui  vous  ont 
porté  du  biscuit;  joignez-y  les  chameaux  qui  ont  porté  votre  artillerie; 
ne  gardez  que  les  chameaux  qui  doivent  porter  l'eau  à votre  troupe.  Ayez 
soin  surtout  que  les  chameaux  des  Arabes  soient  parfaitement  libres;  il 
faut  faire  ce  que  ces  gens-là  veulent.  Laissez  passer  les  lettres  pour  Djed- 
dah  sans  les  décacheter,  et  laissez  aller  et  venir  chacun  librement;  le  com- 
merce est  souvent  fondé  sur  l’imagination;  la  moindre  chose  est  un 
monstre  pour  ces  gens-ci , qui  ne  connaissent  pas  nos  mœurs. 

Je  recommande  de  faire  mettre  une  corde  au  puiLs  d’Ageroud,  de  ma- 
nière que  l’on  puisse  s’en  servir.  On  dit  que  l’eau  est  bonne  pour  les 
chevaux. 

Gardez  spécialement  les  matelots,  les  sapeurs  et  les  Turcs  d'Omar, 
une  partie  de  la  3 a',  et  renvoyez  l’autre  partie. 

llONAPARTB. 

Collection  Napoléon. 

*3759. 

ARRÊTÉ. 

Quartier  générai, au  Caire,  aâ  frimaire  an  vu  (iA  décembre  i7«>8). 

Article  1".  L’administration  de  l’enregistrement  et  des  domaines  déli- 
vrera aux  propriétaires  le  titre  de  garantie  de  leurs  propriétés,  aussitôt 
que  leurs  titres  auront  été  vérifiés,  trouvés  en  règle  et  enregistrés. 

Abt.  2.  Les  propriétaires  payeront  sur-le-champ  au  moins  le  tiers  du 
droit  d’enregistrement,  et  souscriront,  pour  le  payement  du  surplus, 
deux  obligations  par  moitié,  payables  à quinze  jours  de  date  l’une  de 
l’autre,  en  sorte  que  la  totalité  du  droit  soit  acquittée  dans  le  mois. 
Ces  obligations  seront  versées  dans  la  caisse  du  payeur  et  recouvrées 
par  lui. 

Abt.  3.  Les  administrateurs  de  l’enregistrement  délivreront,  en  outre 
du  titre  de  garantie,  des  billets  en  arabe,  signés  de  deux  d’entre  eux, 
pour  faire  reconnaître  les  propriétaires  dans  les  villages  où  leurs  pro^ 
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priétës  se  trouvent  situées.  Dans  les  provinces,  les  billets  déjà  délivrés 
dans  cette  forme  sont  valables.  Les  porteurs  feront  viser  par  l'agent 
français  de  la  province  tous  ces  billets,  tant  anciens  que  nouveaux. 
L'agent  français  en  tiendra  note,  afin  de  pouvoir  donner  au  comman- 
dant de  la  province  les  renseignements  et  éclaircissements  qui  pourront 
lui  être  nécessaires  pour  lever  les  difficultés  qui  s'élèveraient  sur  les 
propriétés. 

Art.  U.  Chaque  décade,  l'administration  adressera  au  directeur  de 
chaque  province  l’état  des  propriétés,  situées  dans  la  province,  qui  auront 
été  enregistrées  au  Caire  dans  la  décade  précédente. 

BoSiPARTK. 

Dépit  de  la  guerre. 


3760. 

AU  GÉNÉRAL  BON, 

A Sl'U. 

Quartier  général , au  Caire,  «5  frimaire  an  tu  (i5  décembre  «798). 

L’adjudant  général  Valentin,  Citoyen  Général,  est  parti  hier  de  Birket 
el-Hâggy. 

J’ai  reçu  votre  lettre  du  29.  Vous  me  demandez  de  vous  envoyer  Mus- 
lafa-EITendi;  mais  il  doit  être  avec  vous;  il  n'est  pas  au  Caire;  il  est 
parti  immédiatement  après  votre  colonne.  Si,  à l'heure  qu’il  est,  il  n’est 
pas  à Suez,  je  crains  fort  qu'il  n'ait  été  assassiné.  Au  reste,  je  vais  prendre 
des  renseignements. 

L’adjudant  général  Valentin  doit  être  arrivé,  et  vous  allez  vous  trouver 
approvisionné  pour  longtemps. 

On  enverra,  par  la  première  occasion,  de  l’argent  pour  les  Turcs  et 
pour  les  fortifications. 

Envoycz-nous  les  chameaux  qui  ont  porté  vos  pièces;  comme  elles  doi- 
vent rester  à Suez,  ils  vous  sont  inutiles  et  serviront  à vous  en  porter 
d’autres. 

Si  vos  rhumatismes,  au  lieu  de  se  guérir,  continuaient  à empirer,  vous 
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laisseriez  le  commandement  à l'adjudant  général  Valentin,  et  vous  vous 
rendriez  au  Caire. 

Bokapartb. 

Collection  Napoléon. 

3761. 

AU  CITOYEN  EUGÈNE  BEAUHARNAIS. 

Quartier  général,  au  Caire,  96  frimaire  an  vu  ( 16  décembre  1 798 ). 

J’ai  reçu , Citoyen,  votre  lettre  avec  le  croquis  que  vous  m’avez  envoyé; 
il  est  très-bien  fait.  Par  le  numéro  de  la  dernière  lettre,  j’ai  vu  que  j’avais 
reçu  vos  trois  lettres. 

Ayez  soin  de  ne  pas  coucher  à l’air  et  les  yeux  découverts.  Je  vous  em- 
brasse. 

Bovaparte. 

Corom.  par  S.  A.  I.  la  duchesse  de  Leochteoberg. 

3762. 

AU  CONTRE-AMIRAL  PERRÉE. 

Quartier  général , au  Caire,  96  frimaire  an  vu  ( 16  décembre  1 798  ). 

Je  vous  envoie,  Citoyen  Général,  un  sabre  en  remplacement  de  celui 
que  vous  avez  perdu  à la  bataille  de  Chobrâkhyt.  Hecevez-le,  je  vous 
prie,  comme  un  témoignage  de  ma  reconnaissance  pour  les  services  que 
vous  avez  rendus  à l’armée  dans  la  conquête  de  l’Égypte. 

Bosapartb. 

Corail),  par  M**  HurteJ,  né«  Perrée. 


3763. 

AU  GÉNÉRAL  BERTHIER. 

Quartier  général,  au  Caire,  97  frimaire  an  vu  ( 17  décembre  1798  ). 

Vous  voudrez  bien,  Citoyen  Général,  faire  partir  demain,  pour  Alexan- 
drie, un  officier  intelligent,  pour  s’embarquer  sur  un  brick,  il  sera  por- 
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leur  du  paquet  ci-joint,  qu’il  ouvrira  en  mer  et  dans  lequel  il  trouvera  ses 
instructions. 

Vous  trouverez  ci-joint  une  ordonnance  de  3,ooo  livres,  que  vous  lui 
ferez  solder  pour  subvenir  aux  frais  de  sa  mission. 

Bo.vaparte. 

IVpAl  di*  la  guerre. 


3764. 

AU  CITOYEN 

Quartier  général,  au  Caire,  1 7 frimaire  an  ni  (17  décembre  1798). 

Vous  vous  dirigerez  sur  Malle,  Citoyen,  en  passant  hors  de  vue  de 
loute  terre.  Si  vous  apprenez  que  le  porl  soit  bloqué,  vous  aborderez  de 
préférence  à la  cale  de  Marsa-Scirocco,  où  il  y a des  batteries  qui  vous 
mettront  à l’abri  de  toute  insulte.  Là,  vous  débarquerez  l'officier  que 
vous  avez  à votre  bord. 

Vous  instruirez  le  commandant  de  la  marine,  à Malte,  et  le  contre- 
amiral  Villeneuve , de  tout  ce  que  vous  aurez  vu  en  mer,  et  du  nombre  des 
vaisseaux  qui  sont  devant  Alexandrie,  et  vous  demanderez  les  ordres  du 
commandant  de  la  marine. 

Vous  reviendrez  m’apporter  les  dépêches  du  général  commandant  à 
Malle  et  du  contre-amiral  Villeneuve;  si  vous  ne  pouvez  pas  aborder 
à Alexandrie,  vous  aborderez  à Damiette  ou  sur  tout  autre  point  de 
la  côte,  depuis  le  Marabout  jusqu’à  Omm-Fàreg,  à trente  lieues  est  de 
Damiette. 

Vous  ne  resterez  que  vingt-quatre  heures  à Malte. 

•le  compte  sur  voire  zèle  dans  une  mission  importante  qui,  indépen- 
damment des  nouvelles  qu’elle  doit  nous  faire  avoir  de  l’Europe,  doit 
nous  faire  venir  des  objets  essentiels  pour  l’armée. 

Vous  chargerez  sur  votre  bâtiment  les  armes  que  le  commandant  de 
Malte  vous  remettra. 

Boxapabte. 

(.0  Hoc  lion  Napoléon. 
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3765. 

AU  CONTRE-AMIRAL  VILLENEUVE. 

Quartier  général , au  Caire,  «7  frimaire  an  ru  ( 1 7 décembre  1 798  ). 

Je  n'ai  point  reçu  de  vos  lettres,  Citoyen  Général.  Je  vous  envoie  uu 
aviso;  faites-moi  connaître,  par  son  retour,  quelle  est  votre  position  et 
ce  que  vous  pourriez  avoir  appris  des  mouvements  et  du  nombre  des 
ennemis  dans  la  Méditerranée. 

Les  ennemis  n’ont  que  deux  vaisseaux  de  guerre  et  deux  frégates  de- 
vant Alexandrie. 

Vous  devez  actuellement  avoir  trois  ou  quatre  vaisseaux  et  trois  ou 
quatre  frégates  de  Malte.  Nous  désirons  bien  vous  voir  arriver  ici. 

Nous  aurions  besoin  de  5 ou  6,000  fusils;  chargez-en  un  millier  sur 
l’aviso  que  je  vous  expédie,  et  envoyez-nous  le  reste  sur  des  bâtiments 
qui  viendraient  aborder  à Damiette. 

Vous  devez  avoirreçu,  du  contre-amiral  Ganteaurne,  des  lettres  qui  ont 
dù  vous  faire  connaître  le  besoin  où  nous  sommes  d’avoir  des  nouvelles 
d’Europe  et  de  recevoir  notre  second  convoi. 

Bonaparte. 

Collection  Napoléon. 


3766. 

AU  GÉNÉRAL  VAUBOIS, 

COMMANDANT  À MALTE. 

Quartier  général,  au  Caire,  *7  frimaire  an  tu  ( 17  décembre  1798). 

Je  vous  expédie,  Citoyen  Général,  sur  un  aviso,  un  officier  qui  est 
porteur  de  dépêches  pour  le  Gouvernement. 

Faites  partir  cet  officier  sur  un  autre  bâtiment,  pour  aborder  à un 
port  quelconque  du  continent,  celui  que  vous  croirez  le  plus  sûr. 

Renvoyez-moi  l’aviso  avec  toutes  les  gazettes  françaises  et  italiennes, 
depuis  messidor.  Faites-moi  connaître  tout  ce  qui  serait  h votre  connais- 

35. 


Digitized  by  Google 


276  CORRESPONDANCE  DE  NAPOLÉON  I».—  AN  VII  (1798). 
sance  sur  le  nombre  de  vaisseaux  ennemis  qui  existeraient  dans  la  Médi- 
terranée, et  sur  votre  position. 

Depuis  fructidor,  je  n’ai  point  reçu  de  vos  nouvelles. 

Boxipabts. 

Collection  Napoléon. 

3767. 

AU  DIRECTOIRE  EXÉCUTIF. 

Quartier  général,  au  Caire,  17  frimaire  an  vu  (17  décembre  1798). 

Je  vous  ai  expédié  un  officier  de  l'armée  avec  ordre  de  ne  rester  que 
sept  a huit  jours  à Paris,  et  de  retourner  au  Caire. 

Vous  trouverez  ci-joint  différentes  relations  de  petits  événements  et 
différents  imprimés. 

L’Egypte  commence  à s'organiser. 

Un  bâtiment  arrivé  à Suez  a amené  un  Indien  qui  avait  une  lettre  pour 
le  commandant  des  forces  françaises  en  Egypte;  cette  lettre  s’est  perdue. 
Il  parait  que  notre  arrivée  en  Egypte  a donné  une  grande  idée  de  notre 
puissance  aux  Indes  et  a produit  un  effet  très-défavorable  aux  Anglais; 
on  s’y  bat. 

Nous  sommes  toujours  sans  nouvelles  de  France;  pas  un  courrier 
depuis  messidor;  cela  est  sans  exemple,  dans  les  colonies  memes. 

Mon  frère,  l’ordonnateur  Sucy  et  plusieurs  courriers  que  je  vous  ai 
expédiés  doivent  être  arrivés. 

Expédiez- nous  des  bâtiments  sur  Damiette. 

Les  Anglais  avaient  réuni  une  trentaine  de  petits  bâtiments  et  étaient 
à Aboukir;  ils  ont  disparu.  Ils  ont  trois  vaisseaux  de  guerre  et  deux  fré- 
gates devant  Alexandrie. 

Le  général  Desaix  est  dans  la  haute  Egypte,  poursuivant  Mourad-Bey 
qui,  avec  un  corps  de  Mameluks,  s'échappe  et  fuit  devant  lui. 

Le  général  Bon  est  à Suez. 

On  travaille  avec  la  plus  grande  activité  aux  fortifications  d'Alexan- 
drie, Rosette,  Damiette,  Belbeys,  Sâlheyeh,  Suez  et  du  Caire. 

L’armée  est  dans  le  meilleur  état  et  a peu  de  malades.  11  y a en  Syrie 
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quelques  rassemblements  de  forces  turques;  si  sept  jours  de  désert  ne 
m’en  séparaient,  j’aurais  été  les  faire  expliquer. 

Nous  avons  des  denre'es  en  abondance;  mais  l’argent  est  très-rare,  et 
la  présence  des  Anglais  rend  le  commerce  nul. 

Nous  attendons  des  nouvelles  de  France  et  d’Europe;  c’est  un  besoin 
vif  pour  nos  âmes,  car,  si  la  gloire  nationale  avait  besoin  de  nous,  nous 
serions  inconsolables  de  n’y  pas  être. 

Bonapartb. 

Collet  ion  Napoléon. 

3768. 

AU  GÉNÉRAL  DUGUA. 

Quartier  général , au  Caire,  97  frimaire  an  ni  (17  décembre  1 798  ). 

Je  reçois,  Citoyen  Général,  votre  lettre  du  30  frimaire,  de  Mansou- 
rah,  relative  au  commerce  de  Damiette  avec  la  Syrie.  Mon  intention  est 
que  le  commerce  soit  entièrement  libre.  L’inconvénient  d’aider  à la  sub- 
sistance de  nos  ennemis  est  compensé  par  d’autres  avantages. 

Bonaparte. 

Collection  Napoléon. 


3769. 

AU  GÉNÉRAL  DUGUA. 

Quartier  général,  au  Caire,  97  frimaire  an  tii  (17  décembre  >798). 

J’ai  lu  avec  surprise  dans  votre  lettre.  Citoyen  Général,  que  l’on  em- 
ployait l’argent  du  myry  à acheter  du  blé.  Ce  doit  être  une  coquinerie  des 
intendants;  je  vais  m’en  faire  rendre  compte.  Mais  je  vous  prie  de  tenir  la 
main  à ce  que  le  produit  de  toutes  les  impositions  entre  dans  la  caisse 
des  préposés  du  payeur  général,  et  u’en  sorte  plus  sans  l’ordre  de  ce 
payeur. 

Bonaparte. 

Dépôt  de  b guerre. 
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3770. 

AU  CITOYEN  D’AURE. 

Quartier  general,  au  Caire,  *7  frimaire  en  tu  (17  décembre  «79$). 

Le  général  Dugua  me  mande.  Citoyen  Ordonnateur,  qu'on  achète  sur 
le  myry  tout  le  bld  dont  se  sert  la  division  à Damiette  et  le  bld  que  vous 
y demandez  pour  Sâlheyeh.  Faites-moi  connaître  quels  procddds  on  suit 
dans  les  achats  des  différentes  denrdes  qui  nourrissent  l’armée.  Il  est  assez 
ridicule  que  l’on  achète  du  bld  à Damiette  qui  n’en  fournit  pas,  lorsqu’il 
est  bien  constaté  que  nous  avons,  dans  les  provinces  de  Qelyoub,  Man- 
sourah,  Gharbveh  et  Menouf,  des  blés  en  suffisance  pour  la  subsistance 
journalière  des  divisions. 

BONAPARTE. 

Collection  Napoléon. 

3771. 

AU  GÉNÉRAL  VERDIER. 

Quartier  général,  au  Caire,  *7  frimaire  an  vu  ( 17  décembre  1798  ). 

Mon  intention,  Citoyen  Général,  en  vous  nommant  commandant  de 
la  province  de  Mansourah,  n’est  point  du  tout  que  vous  quittiez  votre 
brigade.  Je  connais  trop  ce  que  vous  valez  pour  vous  laisser  dans  une 
province,  lorsqu'il  y aurait  quelque  chose  de  mieux  à faire. 

Bonaparte. 

Collection  Napoléon. 

3772. 

A L’ADJUDANT  GÉNÉRAL  BOYER, 

COMMANDAIT  LA  PKOVINCR  DD  FirOOM. 

Quartier  général , au  Caire , 17  frimaire  an  vu  (17  décembre  1798). 

J’ai  reçu,  Citoyen  Général,  votre  lettre  du  a3  frimaire. 

Vous  devez  avoir  reçu  depuis  votre  départ  tout  le  travail  sur  le  myry 
de  votre  province,  dont  je  vous  prie  d’ordonner  la  perception  le  plus  tôt 
possible,  uos  besoins  étant  très-considérables. 
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Prenez  tous  les  renseignements  possibles  sur  le  Favoum,  sur  sa  popu- 
lation, sa  richesse,  ses  différentes  productions,  l’irrigation,  et  la  disposi- 
tion de  ses  habitants. 

BoNAPABTB. 

Collection  Napoléon. 

3773. 

AD  GÉNÉRAL  DESAIX. 


Quartier  général,  au  Caire,  97  frimaire  an  vu  (17  décembre  1798). 

J’ai  reçu.  Citoyen  Général,  votro  lettre  du  afi.  Je  fais  partir  demain 

30.000  rations  de  biscuit  avec  la  djerrne  la  Strasbourgeoise. 
Défaites-nous  le  plus  promptement  possible  de  ces  vilains  Mameluks. 
Le  général  Veaux,  avec  son  bataillon  et  une  pièce  de  canon,  doit  être 

arrivé  à Beny-Soueyf.  L’adjudant  général  Boyer  est,  depuis  le  a3,  dans 
le  Fayoum.  L'un  et  l’autre  sont  à vos  ordres,  si  les  événements  vous  por- 
taient à en  avoir  besoin;  mais,  à moins  de  cela,  mon  intention  serait  qu’ils 
ne  sortissent  pas  de  ces  deux  provinces. 

Nous  avons  un  besoin  extraordinaire  de  blé  : il  nous  en  faudrait 

100.000  quintaux  pour  jeter  dons  Alexandrie  le  plus  tôt  possible,  afin 
de  profiter  des  longues  nuits  et  de  le  faire  passer  par  mer.  La  Strasbour- 
geoise pourra  escorter  les  grains  jusqu'à  Bouiâq. 

Bonapahtk. 

Collection  Napoléon. 


377A. 

AU  LIEUTENANT  FOURÈS. 

Quartier  général,  an  Caire,  *7  frimaire  an  tii  (17  décembre  1798). 

Le  bâtiment  sur  lequel  vous  vous  embarquerez  vous  conduira  à Malte. 
Vous  remettrez  les  lettres  ci-jointes  à l’amiral  Villeneuve  et  au  général 
commandant  de  Malte. 

Le  commandant  de  la  marine  à Malte  vous  donnera  sur-le-champ  un 
bâtiment  pour  vous  conduire  dans  un  port  d’Italie  qu’il  jugera  le  plus 
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sûr,  d'où  vous  prendrez  la  poste  pour  vous  rendre  en  toute  diligence  à 
Paris  et  remettre  les  dépêches  ci-jointes  au  Gouvernement. 

Vous  resterez  huit  à dix  jours  à Paris;  après  quoi  vous  reviendrez  en 
toute  diligence,  en  venant  vous  embarquer  dans  un  port  du  royaume  de 
Naples  ou  à Ancône. 

Vous  éviterez  Alexandrie  et  aborderez  avec  votre  bâtiment  à Damiette. 

Avant  de  partir,  vous  aurez  soin  de  voir  un  de  mes  frères,  membre  du 
Corps  législatif;  il  vous  remettra  tous  les  papiers  et  imprimés  qui  au- 
raient paru  depuis  messidor. 

Je  compte  sur  votre  zèle  dans  tous  les  événements  imprévus  qui  pour- 
raient survenir  dans  votre  mission , qui  est  de  faire  parvenir  vos  dépêches 
au  Gouvernement  et  d'en  apporter  les  réponses. 

Bo.vapabte. 

Collection  Napoléon. 


3775. 

AC  CITOYEN  FOCRÈS, 

LIBCTF.5ANT  DB  CHASSEURS. 

Quartier  général , au  Caire.  % 8 frimaire  an  vu  ( 1 8 décembre  1 798 }. 

Il  est  ordonné  au  citoyen  Fourès,  lieutenant  au  a a*  régiment  de  chas- 
seurs à cheval,  de  partir  par  la  première  diligence  de  Rosette,  pour  se 
rendre  à Alexandrie  et  s'y  embarquer  sur  un  brick  qui  lui  sera  fourni  par 
le  commandant  de  la  marine,  auquel  il  remettra  l’ordre  ci-joint1  du  géné- 
ral en  chef. 

Le  citoyen  Fourès  sera  porteur  des  dépêches  ci-joinlesa,  qu’il  n’ouvrira 
qu'en  mer  et  dans  lesquelles  il  trouvera  ses  instructions. 

Je  lui  remets  une  somme  de  3,ooo  francs  pour  subvenir  aux  frais  de 
sa  mission. 

Dépit  de  la  guerre. 

1 Pièce  n*  3764. 


Par  ordre  du  généra]  en  chef. 


’ Pièce»  n“  3765.  3766,  3767. 
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3776. 

AU  GÉNÉRAL  BERTH1ER. 


Quartier  général,  au  Caire,  «8  frimaire  an  ru  (18  décembre  1798). 

Vous  ferez  partir,  Citoyen  Gênerai,  le  citoyen  Croizier,  adjoint  à l'état- 
major,  pour  Alexandrie,  où  il  s'embarquera  sur  le  bâtiment  qui  lui  sera 
désigné  par  le  citoyen  Dumanoir.  Il  trouvera  ci-joint  des  instructions  qu’il 
ouvrira  en  mer. 

Bo.vapabte. 

Dépit  de  la  guerre. 


3777. 

AU  CITOYEN  CK01Z1ER, 

ADJOINT  À L’ÉTAT-MAJOR  GÉNÉRAL. 


Quartier  général,  au  Caire,  s 8 frimaire  an  vu  { 18  décembre  1798). 

Le  bâtiment  sur  lequel  vous  êtes  doit  vous  conduire  à Corfou.  Vous 
y remettrez  les  paquets  ci-joints.  Vous  y séjournerez  vingt-quatre  heures, 
au  plus  deux  ou  trois  jours,  et  vous  me  rapporterez  les  états  de  situa- 
tion des  magasins,  de  la  garnison,  des  bâtiments  qui  sont  dans  le  port, 
soit  gros,  soit  petits,  et  toutes  les  nouvelles  qu'on  aurait  dans  l'ile  sur 
Constantinople,  l’Albanie,  Passwan-Oglou,  Naples,  l’Europe,  la  France 
et  les  différents  vaisseaux  de  guerre,  amis  et  ennemis,  qui  auraient  paru 
dans  ces  mers  depuis  messidor. 

Vous  reviendrez  sur  le  même  bâtiment,  et  vous  opérerez  votre  retour 
sur  Damiette. 

Vous  apporterez  toutes  les  gazettes  françaises  ou  italiennes  que  vous 
pourrez,  depuis  messidor. 

Bonapabtb. 

Collection  Napoléon. 
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3778. 

AL  GÉNÉRAL  M ARMONT, 

À ALEXANDRIE. 

Quartier  général , au  Caire,  98  frimaire  an  tu  (18  décembre  1798). 

J’ai  reçu,  Citoyen  Général,  voire  lettre  du  19  frimaire.  La  correspon- 
dance commence  à être  très-lente  par  le  Nil.  Le  citoyen  Beauchamp  et 
mon  aide  de  camp  Lavallette  doivent  être  arrivés. 

Si  un  bâtiment,  dans  la  principale  passe,  peut  favoriser  l'entrée  des 
bâtiments  qui  nous  viendraient  de  France,  il  est  nécessaire,  je  crois, 
que  vous  vous  concertiez  avec  le  commandant  des  armes  pour  en  faire 
mettre  un. 

Envoyez  â Rosette  toutes  les  djermes,  chaloupes  et  petits  bâtiments  qui 
peuvent  passer  la  barre,  atin  de  charger,  à Rosette  pour  Alexandrie,  du 
riz,  du  biscuit,  du  blé,  de  l’orge  et  autres  objets.  Je  vais  faire  filer  sur 
Rosette  jusqu'à  1 00,000  quintaux  de  blé,  mais  prenez  toutes  les  mesures 
pour  qu'il  ne  soit  point  dilapidé. 

Tâchez  d'envoyer  des  Arabes  à Derne.  Faites  écrire  par  un  habitant 
d'Alexandrie  à un  habitant  de  Derne,  afin  de  lui  faire  connaître  que 
si,  toutes  les  fois  qu'il  arrive  des  nouvelles  de  France,  il  nous  les  fait 
passer,  ses  courriers  seront  bien  payés,  et  lui  aura  une  bonne  récom- 
pense. 

Bovxpartb. 

11  part  demain  100,000  rations  de  biscuit  pour  Rosette,  et  s, 000  quin- 
taux de  farine. 


Dépât  de  la  guerre. 
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3779. 

AU  GÉNÉRAL  BKRTHIKK. 

Quartier général,  eu  Caire,  *8  frimaire  an  ni  (18  décembre  1798). 

Je  vous  prie,  Citoyen  Général,  <ie  donner  l’ordre  au  général  Murat 
de  partir  demain,  à la  pointe  du  jour,  avec  5o  hommes  de  cavalerie, 
pour  se  rendre  au  village  de  Sikyl',  prendre  des  informations  sur  la  tribu 
des  Arabes  qui  ont  assassiné,  hier  à cinq  heures  du  soir,  un  capitaine  de  la 
3 a',  près  du  village  de  Sibyl.  De  là , il  se  rendra  au  village  d’El-Mataryeb , 
pour  tâcher  d’avoir  également  des  renseignements,  puisque  ces  Arabes  ont 
été  piller  à ce  village.  Après  avoir  pris  tous  les  renseignements  possibles 
sur  cet  événement,  il  rentrera  au  Caire. 

Bonaparte. 

DêpAt  de  la  guerre. 

3780. 

AU  GÉNÉRAL  DOMMARTLY 

Quartier  gênerai,  au  Caire,  98  frimaire  an  ni  (18  décembre  1798). 

J'ai  ordonné,  Citoyen  Général,  que  l'on  retranchât  une  maison  à Birket 
el-Hâggy;  les  travaux  avancent  ; il  faudra  que  vous  y placiez  trois  pièces 
de  canon;  je  désirerais  que  vous  pussiez  en  faire  partir  une  demain  avec 
les  100  hommes  de  la  3a*  qui  s'y  rendent;  ce  qui  me  mettrait  à même 
de  faire  revenir  la  pièce  du  général  Rumpon,  qui  y est.  Les  chameaux 
et  les  chevaux  de  cette  pièce  souffrent.  L’autre  pièce  restera  en  position. 
Les  chameaux  ou  chevaux  qui  conduiront  cette  pièce  retourneront  au 
Caire  avec  ceux  de  la  pièce  du  général  Rampon. 

Bonaparte. 

Dépôt  de  la  guerre. 


1 Sibyl- H tissa  n 


36. 
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3781. 

AU  GÉNÉRAL  BON, 

k SUEZ. 

Quartier  général,  au  Caire,  a H frimaire  an  *U  ( i fl  décembre  1798). 

J'ai  reçu.  Citoyen  Général,  votre  lettre  du  a 5.  J'ai  lu  avec  le  plus  vif 
intérêt  ce  que  vous  m'avez  dit  relativement  à l’Indien  des  e'taLs  de  Tippoo- 
Saib. 

Il  serait  nécessaire  que  vous  lissiez  sonder  la  rade  pour  savoir  si  des 
frégates  de  l’ile  de  France,  que  j'attends,  pourraient,  étant  arrivées  à 
Suez,  s’approcher  de  la  côte  jusqu'à  aoo  toises,  de  manière  à être  proté- 
gées par  des  batteries  de  côte. 

Le  chef  de  bataillon  Say  est  arrivé.  La  caravelle  que  je  vous  ai  en- 
voyée, chargée  de  riz  et  d'avoine  pour  les  chevaux,  sera  sans  doute  arrivée 
également. 

J'ai  ordonné  au  kiâya  des  Arabes  de  me  faire  venir  deux  bouteilles  d'eau 
de  la  source  chaude  qui  se  trouve  à deux  journées  de  Suez,  sur  la  cèle 
de  la  mer  Rouge. 

ItoMPiBTI. 

Coilprtioii  Napoléon. 


3782. 

ORDRE. 

Quartier  général,  au  Caire,  »y  frimaire  an  »u  (19  décembre  1798). 

Bonaparte,  général  en  chef,  voulant  favoriser  le  couvent  du  mont 
Sinaî  : 

1"  Pour  qu’il  transmette  aux  races  futures  la  tradition  de  notre  con- 
quête; 

•1°  Par  respect  pour  Moïse  et  la  nation  juive,  dont  la  cosmogonie  nous 
retrace  les  âges  les  plus  reculés; 

3°  Parce  que  le  couvent  du  mont  Sinaî  est  habité  par  des  hommes 
instruits  et  policés,  au  milieu  de  la  barbarie  des  déserts  où  ils  vivent; 
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Ordonne  : 

Article  1".  Les  Arabes  bédouins,  se  faisant  la  guerre  entre  eux,  ne 
peuvent,  de  quelque  parti  qu’ils  soient,  s’établir  ou  demander  asile  dans 
le  couvent,  ni  aucune  subsistance  ou  autres  objets. 

Art.  2.  Dans  quelque  lieu  que  résident  les  religieux,  il  leur  sera  per- 
mis d’officier,  et  le  Gouvernement  empêchera  qu’ils  ne  soient  trouble's  dans 
l’exercice  de  leur  culte. 

Art.  3.  Ils  ne  seront  tenus  de  payer  aucun  droit  ni  tribut  annuel, 
comme  ils  en  ont  été  exemptés  suivant  les  différents  litres  qu’ils  en  con- 
servent. 

Art.  h.  Ils  sont  exempts  de  tout  droit  de  douane  pour  les  marchan- 
dises et  autres  objets  qu’ils  importeront  et  exporteront  pour  l’usage  du 
couvent,  et  principalement  pour  les  soieries,  les  satins  et  les  produits  des 
fondations  pieuses,  des  jardins,  des  potagers  qu’ils  possèdent  dans  les  îles 
de  Scio  et  de  Chypre. 

Art.  5.  Ils  jouiront  paisiblement  des  droits  qui  leur  ont  été  assignés 
dans  diverses  parties  de  la  Syrie  et  au  Caire,  soit  sur  les  immeubles,  soit 
sur  leurs  produits. 

Art.  6.  Ils  ne  payeront  aucune  épice,  rétribution  ou  autres  droits 
attribués  aux  juges  dans  les  procès  qu’ils  pourront  avoir  en  justice. 

Art.  7.  Ils  ne  seront  jamais  compris  dans  les  prohibitions  d’exporta- 
tion et  d’achat  de  grains  pour  la  subsistance  de  leur  couvent. 

Art.  8.  Aucun  patriarche,  évêque  ou  autre  ecclésiastique  supérieur, 
étranger  à leur  ordre,  ne  pourra  exercer  d’autorité  sur  eux  ou  dans  leur 
couvent,  cette  autorité  étant  exclusivement  remise  à leur  évêque  et  au 
corps  des  religieux  du  mont  Sinaï. 

Les  autorités  civiles  et  militaires  veilleront  à ce  que  les  religieux  du 
mont  Sinaï  ne  soient  pas  troublés  dans  la  jouissance  desdits  privilèges. 

Bonaparte. 


Collection  Napoléon. 


286  CORRESPONDANCE  DE  NAPOLÉON  K—  AN  VII  (1798). 


3783. 

AU  GÉNÉRAL  BON, 

À SUEZ. 

Quartier  pçnérel,  au  Caire,  «9  frimaire  au  vit  ( 19  décembre  179S). 

Je  reçois,  Citoyen  Général,  voire  lettre  du  36;  le  paysan  qui  me  l’a 
apportée  m’a  annoncé  que  le  convoi  était  arrivé. 

Nous  désirerions  bien  que  les  Arabes  de  Thor  nous  apportassent  du 
charbon. 

Je  vous  recommande  de  nous  envoyer  deux  bouteilles  d’eau  chaude  : 
ayez  soin  que  les  bouteilles  soient  bien  Fermées  dès  l'instant  quelles  seront 
pleines. 

Bosaparte. 

Collection  Napoléon. 


3784. 

ORDRE. 

Quartier  prierai,  au  Caire.  *9  frimaire  an  va  ( 19  décembre  1 798). 

Articlb  1".  Mobamined-Aga  Ben-Abd-el-Rahmân  est  nommé  kiâya 
des  Arabes. 

Abt.  2.  Il  sera  revêtu  et  jouira  des  appointements  proportionnés  à la 
place  qu’il  occupe. 

Art.  3.  Il  lui  sera  donné  une  maison  nationale  pour  lui  servir  de  loge- 
ment. 

Art.  A.  Toutes  les  tribus  des  Arabes  qui  seront  soumises  à l'armée 
devront  envoyer  des  députés  auprès  dudit  Mohamnied-Aga,  pour  le  re- 
connaître comme  leur  chef  et  jurer  entre  ses  mains  fidélité  à la  Répu- 
blique. 

Art.  5.  Ils  devront  s'adresser  à lui  pour  toutes  leurs  aflaires. 

Art.  6.  Le  kiâya  des  Arabes  devra  connaître  toutes  les  tribus  qui  sont 
en  guerre  avec  la  République,  avoir  des  espions  pour  les  suivre  dans  leurs 
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mouvements,  afin  de  pouvoir  les  soumettre  et  les  obliger  à rester  dans 
l’obéissance. 

Aht.  7.  Le  kiâya  des  Arabes  prendra  des  mesures  pour  que  les  Arabes 
chargés  de  la  garde  des  routes  y maintiennent  une  bonne  police. 

Boisa  pai\te. 

DepM  de  le  gurm». 


3785. 

AUX  HABITANTS  DU  CAIRE. 

Quartier  général,  au  Caire,  t"  nivA*?  an  vu  (ai  décembre  179H). 

Des  hommes  pervers  avaient  égaré  une  partie  d'entre  vous;  ils  ont  péri. 
Dieu  nia  ordonné  d'être  clément  et  miséricordieux  pour  le  peuple  : j’ai 
été  clément  et  miséricordieux  envers  vous. 

J’ai  été  fâché  contre  vous  de  votre  révolte.  Je  vous  ai  privés  pendant 
deux  mois  de  votre  divan;  mais  aujourd’hui  je  vous  le  restitue  : votre 
bonne  conduite  a effacé  la  tache  de  votre  révolte. 

Chérifs,  ulémas,  orateurs  des  mosquées,  faites  bien  connaître  au  peuple 
que  ceux  qui,  de  gaieté  de  cœur,  se  déclareraient  mes  ennemis,  n’auront 
de  refuge  ni  dans  ce  monde,  ni  dans  l’autre.  Y aurait-il  un  homme  assez 
aveugle  pour  ne  pas  voir  que  le  destin  lui-même  dirige  toutes  mes  opé- 
rations? Y aurait-il  quelqu’un  assez  incrédule  pour  révoquer  en  doute 
que  tout,  dans  ce  vaste  univers,  est  soumis  à l’empire  du  destin? 

Faites  connailreau  peuple  que,  depuis  que  le  monde  est  monde,  il  était 
écrit  qu’après  avoir  détruit  les  ennemis  de  l’islamisme,  fait  abattre  les 
croix,  je  viendrais  du  fond  de  l’Occident  remplir  la  tâche  qui  m’a  été 
imposée.  Faites  voir  au  peuple  que,  dans  le  saint  livre  du  Koran,  dans 
plus  de  vingt  passages,  ce  qui  arrive  a été  prévu,  et  ce  qui  arrivera  est 
également  expliqué. 

Que  ceux  donc  que  la  crainte  seule  de  nos  armes  empêche  de  nous 
maudire,  changent  : car,  en  faisant  au  ciel  des  vœux  contre  nous,  ils  solli- 
citent leur  condamnation;  que  les  vrais  croyants  fassent  des  vœux  pour 
la  prospérité  de  nos  armes. 
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Je  pourrais  demander  compte  à chacun  de  vous  des  sentiments  les  plus 
secrets  du  cœur,  car  je  sais  tout,  môme  ce  que  vous  n’avez  dit  à personne; 
mais  un  jour  viendra  que  tout  le  monde  verra  avec  e'vidence  que  je  suis 
conduit  par  des  ordres  supérieurs  et  que  tous  les  efforts  humains  ne 
peuvent  rien  contre  moi.  Heureux  ceux  qui.  de  bonne  foi,  sont  les  pre- 
miers à se  mettre  avec  moi! 

Article  1".  Il  y aura  au  Caire  un  grand  divan,  composé  de  soixante 
personnes. 

Art.  2.  11  y aura  auprès  du  divan  un  commissaire  français,  le  citoyen 
Gloulier,  et  un  commissaire  musulman,  Zoulliqâr-Kiâya. 

Art.  3.  Le  général  commandant  la  place  fera  réunir,  le  7 nivôse,  à neuf 
heures  du  matin,  les  membres  qui  doivent  composer  le  divan  général. 

Art.  A.  Ils  procéderont  à la  nomination  d’un  président,  de  deux  secré- 
taires, au  scrutin  et  à la  majorité  relative  des  suffrages. 

Art.  5.  Après  quoi  ils  procéderont  à la  nomination  des  quatorze  per- 
sonnes qui  devront  composer  le  divan  permanent,  au  scrutin  et  à la  plu- 
ralité relative.  Les  séances  du  divan  général  doivent  être  terminées  en  trois 
jours;  il  ne  pourra  être  réuni  que  par  une  convocation  extraordinaire. 

Art.  6.  Lorsque  le  géuérnl  en  chef  aura  accepté  les  membres  nommés 
par  le  divan  général  pour  faire  partie  du  divan  permanent,  ceux-ci  se 
réuniront  et  procéderont  à la  nomination  d’un  président  et  d’un  secrétaire 
pris  dans  les  quatorze,  et  de  deux  interprètes,  d’un  huissier,  d'un  chef  des 
bâtonniers  et  de  dix  bâtonniers,  pris  hors  des  quatorze. 

Art.  7.  Les  membres  composant  le  divan  permanent  se  réuniront 
tous  les  jours  cl  s'occuperont  sans  relâche  de  tous  les  objets  relatifs  à la 
justice,  au  bonheur  des  habitants,  aux  intérêts  de  la  République  fran- 
çaise, à la  bonne  intelligence  entre  tous. 

Art.  8.  Le  président  aura  100  talari  par  mois;  les  autres  treize 
membres.  80  talari  par  mois;  les  deux  interprètes  auront  chacun  ah  la- 
lari  par  mois;  l'huissier,  fio  paras  par  jour;  le  chef  des  bâtonniers, 
ko  paras;  les  autres  bâtonniers,  i&  paras. 

Bonaparte. 

DepAl  de  U guerre. 
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3786. 

AU  GÉNÉRAL  MENOU, 

\ ROSETTE. 

Quartier  général.  au  Caire,  \"  nnôee  an  vu  (ai  décembre  1798). 

J'ai  vu  avec  le  plus  grand  plaisir,  par  votre  lettre  du  9 1 frimaire,  que 
les  djermes  que  vous  avez  envoyées  de  Rosette  sont  arrivées  à Alexandrie. 
J’ai  sur-le-champ  donné  l’ordre  qu’on  fasse  passera  Rosette  9,000  quin- 
taux de  farine  et  100,000  rations  de  biscuit. 

Usez  de  tous  les  moyens  pour  profiler  de  cet  instant  et  approvisionner 
Alexandrie  comme  elle  doit  l’être.  Nous  vous  ferons  passer  le  plus  de  blé 
qu’il  nous  sera  possible. 

Bo.vapahte. 

Dépôt  de  la  guerre. 


3787. 

AU  GÉNÉRAL  BERT1IIER. 

Quartier  général,  au  Caire,  1"  nivôse  an  vu  (ai  décembre  1798). 

Je  vous  prie.  Citoyen  Général,  de  donner  l’ordre  à aoo  guides  à pied, 
1 00  guides  à cheval  et  une  pièce  d’artillerie  des  guides,  de  se  rendre 
après-demain,  3 nivôse,  à Birket  el-Hêggy.  Ils  auront  pour  cinq  jours 
d’eau  et  dix  jours  de  vivres. 

Vous  donnerez  l’ordre  au  général  Ltommartin,  au  général  CalTarelli, 
au  contre-amiral  Ganteaume,  de  s’y  rendre.  Vous  les  préviendrez  qu’ils 
doivent  apporter  de  l’eau  cl  des  vivres  pour  cinq  jours,  pour  les  chevaux 
et  les  hommes  qu’ils  mèneront  avec  eux. 

Boxaparte. 

Dépôt  de  la  guerre. 
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3788. 

Al  CITOYEN  GII1BERT, 

SOl'S-LI  EUTES  AIT  DBS  GUIDES. 

Quartier  au  Caïn* , i1*  aivfae  an  TH  ( El  dSwnlirt  i 798  ). 

Il  est  ordonné  au  citoyeu  Guibcrt,  oflicier  des  guides,  de  partir  au- 
jourd’hui sur  la  diligence  de  Damiette.  Il  se  rendra  à Mehallet-el-Kebyr 
et  remettra  le  paquet  ci-joint  au  général  commandant  la  province1. 

Il  prendra  note  de  la  situation  des  troupes,  des  hôpitaux  et  de  tout  ce 
qui  peut  le  mettre  à même  de  me  donner  des  renseignements  exacts  sur 
la  situation  de  cette  province.  Il  observera  avec  soin  le  canal  qui  va  du 
Nil  à Mehallet-el-Kebyr,  et  me  fera  connaître  si  une  djerme  pourra,  d’ici 
à quinze  jours,  se  rendre  au  lac  Bourlos.  De  là  il  se  rendra  à Damiette, 
y visitera  avec  soin  tous  les  travaux  que  j'ai  ordonnés  à Lesbé,  toutes  les 
batteries  et  tous  les  autres  e'tablissements,  et  me  rendra  compte  de  tout. 

Boxxpxrtb. 

Coilpction  Napoléon. 


3789. 

ORDRE  DU  JOUR. 

Quartier général,  ail  Cairo,  i"  turfa*  au  vu  (si  décembre  1 7y8), 

Chaque  soldat  d’infanterie  sera  armé  d’un  pieu  de  5 pieds  de  hauteur, 
conforme  au  modèle  remis  au  général  d’artillerie,  qui  en  fera  dislribuer 
b toute  l’armée. 

Ce  pieu  sera  porté  derrière  l’épaule  gauche,  le  bout  appuyé  dans  un 
porte-pieu  fixé  à la  giberne. 

L’élal-major  général  fera  imprimer  la  manœuvre  du  pieu  pour  l’école 
de  peloton,  celle  de  bataillon  et  celle  de  ligne. 

Tous  les  jours,  à midi,  il  sera  joué  sur  les  places,  vis-à-vis  des  hôpi- 
taux, par  la  musique  des  corps,  différents  airs  qui  inspirent  de  la  gaieté 

1 I.e  généra!  Ftigièro. 
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aux  malades  et  leur  retracent  les  plus  beaux  moments  des  campagnes 
passées.  Les  commandants  des  places  commanderont  à cet  effet  la  mu- 
sique des  différents  corps,  à tour  de  service. 

Par  ordre  du  gdndral  en  chef. 

Dépôt  de  U guerre. 


3790. 

AU  GÉNÉRAL  BON, 

À suez. 

Quartier  général,  au  Caire,  3 nivfo*  an  vil  (*j3  décembre  »7<»8). 

Je  pars  demain.  Citoyen  Général,  et  coucherai  à Birket  el-Héggv  avec 
3oo  hommes  à pied  et  à cheval.  Si  nous  pouvions  trouver  de  l’eau  au 
puits  d'Ageroud,  au  moins  pour  les  chevaux,  cela  pourrait  nous  être  d’un 
bon  secours. 

Il  se  murmure  dans  la  ville  que  Mourad-Bey,  poursuivi  par  notre 
cavalerie,  a été  taillé  en  pièces.  B n’v  a encore  rien  d’officiel. 

Bonaparte. 

Collection  Napoléon. 


3791. 

AU  CHEF  DE  BRIGADE  BESSIÈRES. 

Quartier  général,  au  Caire,  3 nivôse  an  vu  (*3  décembre  171(8). 

Vous  voudrez  bien.  Citoyen,  donner  les  ordres  pour  que  les  1 00  guides 
à cheval  et  les  aoo  guides  è pied  qui  parlent  pour  Suez  soient  demain 
matin  sur  la  place,  pour  se  mettre  en  marche,  à huit  heures  précises. 

Le  chef  d’escadron  Barthélemy  commandera  la  colonne  et  réglera 
l'ordre  de  marche;  il  aura  une  avant-garde  de  cavalerie,  ensuite  un 
corps  de  cavalerie  avec  la  pièce  d'artillerie,  100  guides  à pied,  tous  les 
équipages,  1 oo  guides  à pied , et  enlin  une  arrière-garde  de  troupes  à 
cheval,  c’est-à-dire  de  guides. 

L'adjoint  aux  adjudants  Arrighi  marchera  avec  lui  et  l'aidera  pour 
mettre  lu  colonne  en  marche,  établir  et  maintenir  l'ordre. 
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11  sera  ordonné  une  garde  d'un  officier  et  3o  hommes,  qui  fournira  la 
sentinelle  à différentes  distances,  de  manière  quelle  garde  tous  les  cha- 
meaux charge's  d'eau,  et  qu’une  fois  partis  de  Birket  el-Hâggy,  per- 
sonne ne  puisse  prendre  une  goutte  d'eau  sans  un  ordre  de  celui  qui 
commande  la  colonne. 

Un  caporal  et  six  hommes  sont  affectés  à la  garde  des  équipages  du 
général  en  chef,  et  en  répondent. 

Un  caporal  et  quatre  hommes  sont  affectés  à la  garde  des  équipages 
du  cher  de  l’état-major  général,  et  en  répondent. 

Demain,  à huit  heures  précises  du  malin,  les  tambours  des  aoo  guides 
à pied  feront  un  roulement  qui  sera  le  signal  de  se  mettre  en  marche, 
sans  autre  ordre  de  l’état-major. 

Par  ordre  du  général  en  chef. 

(lomiu.  par  M.  le  doc  d'Uirie. 


3792. 

AU  GÉNÉRAL  BERTHIER. 

Quartier  général . au  Caire,  3 nivtî*r  an  vu  (*3  décembre  1798). 

Vous  donnerez  l’ordre  au  général  Reynier  d’ordonner  au  général 
Lagrange  de  se  rendre  à Qatyeh,  de  reconnaître  la  route  avec  la  plus 
grande  exactitude,  de  pousser  jusqu'à  la  mer,  de  reconnaître  la  position 
de  Qatveh  par  rapport  à Peluse.  Il  sera  accompagné  du  chef  de  brigade 
Sanson,  qui  aura  avec  lui  les  ouvriers  cl  tous  les  moyens  nécessaires 
pour  construire  à Qatyeh  un  fort,  soit  en  palissades,  soit  en  maçonnerie, 
s’il  y a de  la  pierre,  capable  de  mettre  h à 5oo  hommes  et  une  certaine 
quantité  de  magasins  à l'ahri  de  toute  attaque  de  vive  force. 

Dès  l'instant  que  les  fortifications  seront  ébauchées,  ou  fera  construire 
deux  fours. 

Vous  enverrez  au  général  Reynier  un  ordre  pour  le  commandant  de 
Damiette,  afin  que  celui-ci  fasse  passer  sur-le-champ  à Qatyeh,  par  mer, 
pour  y rester  comme  approvisionnement  de  siège,  an  quintaux  de  riz, 
5,ooo  rations  de  biscuit,  5oo  boisseaux  d’orge. 

Le  général  Reynier  fera  filer,  de  Sâlheyeh  sur  Qatyeh,  5oo  boisseaux 
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d'orge,  9,5oo  rations  de  biscuit,  5oo  quintaux  de  riz,  pour  y rester  comme 
approvisionnement  de  siège. 

11  fera  également  filer  sur  Qatyeh  le  tiers  des  pièces  de  canon  qui  sont 
à Sâlheyeli. 

Le  chef  de  brigade  Sanson  tirera  de  Damiette,  par  mer,  tous  les  objets 
dont  il  pourrait  avoir  besoin  pour  ses  fortifications. 

Dès  l’instant  que  les  fortifications  de  Qatyeh  commenceront  à être 
dans  une  position  respectable,  mon  intention  est  d'y  faire  filerune  grande 
quantité  d'approvisionnements,  soit  de  bouche,  soit  de  guerre. 

Le  général  Lagrange  laissera  à Sâlheyeh  le  nombre  d'hommes  néces- 
saire pour  garder  ce  poste  important.  Quand  les  travaux  auront  com- 
mencé h Qatyeh,  qu’une  partie  des  pièces  de  Sâlheyeh  sera  arrivée,  il 
gardera  dans  cette  position  le  nombre  d'hommes  qu'il  lui  sera  facile  de 
nourrir,  en  faisant  ses  demandes  à Damiette  et  à Sâlheyeh. 

De  Qatyeh  il  poussera  deux  reconnaissances,  chacuue  à douze  lieues  de 
Qatyeh:  l’une,  droit  sur  le  chemin  de  la  Syrie;  l'autre,  perpendiculaire- 
ment à celte  roule. 

Enfin  il  prendra  une  connaissance  exacte  de  tous  les  puits  et  autres 
points  notables  qui  pourraient  se  trouver  dans  une  circonférence  de  douze 
lieues  autour  de  Qatyeh. 

11  fera  aussi  sonder  le  bord  de  la  mer  près  de  Qatyeh,  pour  recon- 
naître si  les  djermes  et  les  avisos  pourraient  y aborder  avec  facilité. 

Le  général  Reynier  donnera  au  ge'nérnl  Lagrange  la  moitié  du  3*  de 
dragons,  indépendamment  des  hommes  que  mon  aide  de  camp  Merlin 
va  mener  avec  lui. 

Vous  enverrez  vos  ordres  par  mon  aide  de  camp  Merlin. 

Bo.VAPAnTK. 


D»-pùt  de  U guerre. 
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3793. 

AU  CITOYEN  MERLIN. 

Quartier  général . au  Caire,  3 nivôse  an  tii  (s3  décembre  1798). 

Vous  partirez,  Citoyen,  demain  matin  à la  pointe  du  jour,  avec 
!\o  hommes  du  3'  de  dragons. 

Vous  vous  rendrez  à Belbeys.  où  vous  irez  rejoindre  le  général  Reynier, 
auquel  vous  remettrez  les  lettres  ci-jointes.  De  là  vous  irez  à Sâlheyeh. 
et  vous  accompagnerez  le  général  Lagrange  dans  son  expédition. 

Vous  reviendrez  me  rejoindre  au  Caire,  en  m'apportant  le  croquis  de 
tontes  les  routes  que  vous  aurez  faites,  et  le  plan  des  ouvrages  que  le 
chef  de  brigade  Sanson  aura  commencés  à Qatyeb. 

Vous  aurez  soin,  à votre  retour,  de  revenir  toujours  avec  de  l'infan- 
terie ou  avec  uu  fort  détachement  de  cavalerie. 

Vous  m’écrirez  de  Belbeys,  de  Sâlheyeh,  de  Qatyeh,  et  par  toutes  les 
occasions  que  vous  aurez,  pour  me  rendre  compte  de  ce  que  vous  aurez 
vu  ou  entendu. 

BoSAPABTE. 

Comm.  |*ar  M.  1#*  vicomte  dilaubersaerl 

3794. 

Al  GÉNÉRAL  REYNIER, 

\ BELBEYS. 

Quartier  {générai,  au  Caire,  3 tmfae  au  vu  ( *3  décembre  1 798  ). 

L’état-major  vous  envoie  l’ordre  pour  le  général  Lagrange,  pour 
Qatyeh.  Vous  donnerez  sans  doute  au  général  Lagrange  une  partie  de 
l'artillerie  de  votre  division. 

Organisez  votre  correspondance  par  des  Arabes,  de  manière  à être 
prévenu  promptement  de  ce  qui  pourrait  se  passer,  et  à pouvoir  aller 
promptement  à son  secours  si  les  circonstances  l’exigeaient;  dans  ce  cas. 
vous  auriez  aussi  soin  d’en  avertir  le  général  Dugua. 

Je  serai  le  6,  le  7,  le  8 à Suez,  peut-être  le  q à Belbcvs.  et,  si  je  n'y 
suis  pas  le  1 o,  c’est  que  je  serai  au  Caire. 
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J’aurais  désiré  que  vous  vous  rendissiez  vous-même  à Qatyeh;  mais  il 
est  plus  essentiel  de  faire  payer  le  myry,  de  lever  des  chevaux  et  d'ache- 
ver d’organiser  et  de  soumettre  la  province.  D'ailleurs,  le  principal  mé- 
rite de  l'opération  de  Qatyeh  consiste  dans  son  organisation,  et  à faire 
passer  les  subsistances  et  objets  d'artillerie  nécessaires  pour  approvi- 
sionner les  magasins. 

Je  calcule  que  le  1 5 du  mois  le  fort  de  Qatyeh  sera  tracé,  sa  route  avec 
Peluse  bien  reconnue. 

Bonaparte. 


Envoyez-nous  des  chevaux,  afin  que  nous  puissions  augmenter  votre 
cavalerie;  ce  qui  seul  vous  rendra  maître  de  la  province  de  Charqyeh. 

Dépôt  de  la  guerre. 


3795. 

AU  GÉNÉRAL  DOMMARTIN. 


Quartier  général,  au  Caire,  3 nivôse  an  vu  ( a 3 décembre  1798). 

Je  donne  ordre,  Citoyen  Général,  au  général  Reynier,  de  faire  occuper 
Qatyeh  par  le  général  Lagrange. 

Mon  intention  est  d'y  faire  construire  un  fort  capable  de  mettre  des 
magasins  et  4 à 5oo  hommes  à l’abri  d une  attaque  de  vive  force. 

Il  est  nécessaire  que  vous  donniez  des  ordres  pour  que  l’on  y envoie 
le  plus  tôt  possible  le  train  de  l'artillerie  qui  est  à Sâlheyeh,  et  que  vous 
y formiez  un  établissement  pour  servir  de  magasin  d'approvisionnements 
de  guerre  et  spécialement  de  cartouches. 

Il  est  très-essentiel  que,  dans  le  plus  court  délai  possible,  l’artillerie 
soit  rendue  à Qatyeh,  et  dans  le  cas  de  protéger  le  corps  d’infanterie  qui 
s’y  trouvera. 

Envoyez,  si  cela  est  possible,  des  pièces  d'un  même  calibre,  et  ce 
qu’il  y a de  meilleur  à Sâlheyeh.  Faites  mettre,  dans  l’approvisionne- 
ment des  pièces,  des  clous  d’acier  pour  les  enclouercn  cas  d’événement. 
Envoyez-y  un  officier  supérieur  et  de  confiance  pour  veiller  à celte 
opération,  qui  doit  être  faite  avec  la  plus  grande  célérité. 
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Mon  aide  de  camp  Merlin  part  demain  avec  ào  hommes  de  cavalerie 
pour  Sàlheyeh. 

Bonaparte. 

Dépôt  do  U guerre . 

3796. 

AD  GÉNÉRAL  CAFFARELU. 

Quartier  gttaenl,  au  Caire,  3 rim**  au  »ii  (*3  décembre  1 798). 

Le  général  Reynier  va  faire  occuper  Qalyeb.  Envoyez-y  le  chef  de  bri- 
gade Sanson  avec  tous  les  outils  et  ouvriers  nécessaires  pour  construire 
uu  fort  capable  de  contenir  6 à ooo  hommes,  deux  fours,  des  magasins 
moitié  de  ceux  de  Sàlheyeh,  et  de  résister,  bloqué,  à une  force  supé- 
rieure turque  pendant  douze  à quinze  jours. 

On  devra  mettre  la  main  à l'ouvrage  le  lendemain  de  notre  arrivée  à 
Qatyeh. 

On  se  fixera  spécialement,  pour  le  point  à occuper,  sur  celui  où  sont 
situés  les  meilleurs  puits  d’eau. 

Damiette  pourra  fournir  une  partie  des  objets  dont  le  génie  aura 
besoin. 

11  est  nécessaire  que,  le  t"  pluviôse,  les  fortifications  de  Qatyeh  soient 
en  état,  parce  que  mon  intention  est  de  me  servir  de  tous  les  moyens 
qu'on  pourra  ramasser,  et  avancer  de  deux  jours  dans  le  désert. 

Envoyez  des  ingénieurs  pour  pouvoir  bien  reconnaître  depuis  Qatyeh 
jusqu'à  Peluse,  et  dans  une  circonférence  à douze  lieues  de  Qatyeh. 

Envoyez-v  également  des  ingénieurs  géographes,  des  ponts  et  chaus- 
sées, pour  lever  le  plan  de  toute  la  côte  et  sonder. 

Enfin  envoyez-y  des  hommes  qui  puissent  séjourner  quatre  à cinq 
jours  à Qatyeh  et  revenir  me  porter  leurs  renseignements. 

Le  citoyen  Merlin,  mon  aide  de  camp,  part  demain  pour  Sàlheyeh 
avec  60  hommes  de  cavalerie. 

Bonaparte. 

Cotnm.  par  M.  le  comte  Caffardli. 
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3797. 

AU  CITOYEN  D’ACRE. 

Quartier  général,  an  Caire,  3 nivAscan  ru  (*3  déeembre  1798). 

Le  général  Lagrange,  Citoyen  Ordonnateur,  va  se  rendre  à Qatvteh , 
position  éloignée  de  deux  grandes  journées  de  Sâlheyeh , dans  le  désert, 
où  l'on  11e  trouvera  que  de  l'eau,  du  liois  et  quelques  pâturages. 

Le  nombre  des  troupes  de  Sâlheyeh  va  se  trouver  diminué  d’autant. 
Ainsi  l’embarras  ne  sera  augmenté  que  pour  le  transport  de  Sâlhevch 
à Qatveb. 

Vous  pouvez  compter  sur  t ,aoo  rations  de  consommation  journalière 
à Qatyeh.  Comme  il  se  trouve  au  bord  de  la  mer,  cl  seulement  à une 
grande  journée  de  l'extrémité  du  lac  Menzaleh,  ordonnez  qu'on  charge 
le  biscuit,  le  riz  et  l'orge  nécessaires  pour  t ,aoo  hommes  et  une  centaine 
de  chevaux  pendant  cinq  à dix  jours,  et  qu'on  envoie  les  objets  par  mer 
à Qatyeh. 

11  faudrait  que  ces  expéditions  se  suivissent,  de  manière  que  Qatyeh 
se  trouvât  continuellement  approvisionné  par  Damiette. 

Vous  ordonnerez  également  que  l’on  continue,  de  la  province  de 
Charqyeh,  à approvisionner  les  troupes  qui  sont  à Qatyeh,  comme  si  elles 
étaient  à Sâlheyeh. 

Lorsque  la  somme  de  ces  deux  convois  sera  supérieure  à la  consom- 
mation, on  fera  entrer  le  surplus  dans  l’approvisionnement  de  siège. 

11  y aura  à Qatyeh  un  approvisionnement  de  siège  qui  sera  succes- 
sivement augmenté.  Pour  le  moment,  ordonnez  que  l’on  envoie  pour 
l'approvisionnement  de  siège  de  Damiette,  aoo  quintaux  de  riz,  0,000 
rations  de  biscuit,  5oo  boisseaux  d’orge,  et,  de  Sâlheyeh,  5,ooo  bois- 
seaux d’orge,  5oo  quintaux  de  riz,  a,5oo  rations  de  biscuit. 

Il  faut  également  construire  deux  fours  à Qatyeh. 

Faites-vous  faire  uu  rapport  sur  la  quantité  d'eau,  de  bois,  de  pâtu- 
rages que  l’on  trouve  à Qatyeh  et  sur  le  fond  de  la  plage. 

Bonaparte. 

Collection  Napoléon. 

t.  38 
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3798. 

AU  GÉNÉRAL  KLEBER. 

Quartier  général,  au  Caire,  4 nivôse  an  vu  (ai  décembre  1798). 

Je  donne  l'ordre  au  commandant  de  la  place  et  à l’adjudant  (rendrai 
chef  de  l'état-major,  qui  reste  au  Caire,  de  vous  faire  le  rapport  de  tout 
ce  qui  arriverait  dans  la  ville  du  Caire,  dans  les  provinces  de  Qelvoub, 
Atfveh,  Gyzeh,  afin  que  vous  puissiez  donner  vos  ordres  sur  tous  les  évé- 
nements qui  pourraient  survenir. 

Je  compte  être  de  retour  au  Caire  le  i o on  le  1 1 . 

Bonaparte. 

DépAl  de  la  guerre. 

3799. 

AU  CHEF  DE  BRIGADE  BESSIÈRES. 

Quartier  général , au  Caire,  4 nivôse  an  tii  (ai  décembre  1798). 

Tous  les  jours  vous  m'expédierez  un  Arahe  pour  me  faire  le  rapport 
de  tout  ce  qui  se  passerait  dans  la  place  et  de  tous  les  bruits  qui  cour- 
raient. Vous  mettrez  surtout  beaucoup  d'activité  A me  faire  passer  les 
mauvaises  nouvelles  qu’il  pourrait  y avoir,  car  ce  ne  sont  guère  que 
celles-là  dont  il  est  extrêmement  urgent  que  je  sois  instruit. 

Je  serai  le  (>  au  soir  à Suez;  le  8 au  soir  je  serai  sur  la  route  de  Suez 
à Belbevs  ou  de  Suez  à Birket  el-llàggy:  il  est  probable  que  le  10  ou 
le  1 1 je  serai  ici. 

Bonaparte. 

Connu,  par  M.  le  duc  d'Istrie. 

3800. 

AIJ  CITOYEN  POUSSIELGUK. 

Quartier  général,  au  Caire,  4 nnô*e  an  ru  ( a 4 décembre  1 798  ). 

Vous  trouverez  ci-joint.  Citoyen,  la  note  des  billets1  qui  sont  en  eir- 
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culation,  telle  que  le  payeur  me  la  donne.  Je  désire  que  vous  en  fas- 
siez faire  encore  pour  1 00,000  francs,  afin  de  pouvoir  subvenir  à nos 
dépenses. 

Bonaparte. 

Comm.  par  M“*  de  U Morinière. 

3801. 

Al  GÉNÉRAL  1SERTHIER. 

Sues,  7 nivôse  an  vu  (*7  décembre  1 ~u*  I. 

Vous  donnerez  l’ordre,  Citoyen  Général,  à Omar,  capitaine  de  la 
compagnie  turque,  de  partir  avec  80  hommes  de  sa  compagnie,  sous  les 
ordres  d'un  des  deux  adjoints  que  vous  avez  avec  vous,  pour  se  rendre 
en  droite  ligne  à Sâlheyeh.  Vous  donnerez  l'ordre  également  à 'io  hommes 
de  la  3a*  de  partir  avec  ces  80  hommes  de  la  compagnie  d'Omar.  Toute 
cette  troupe  prendra  pour  quatre  jours  de  vivres  et  pour  deux  jours 
d'eau. 

Vous  donnerez  pour  instruction  à l'adjoint  de  tenir  note  de  tous  les 
puits,  de  tous  les  arhres,  de  toutes  les  habitations  ou  autres  objets  quel- 
conques remarquables  qui  pourraient  se  trouver  sur  la  route,  avec  le 
nombre  d’heures  qu’il  mettra  pour  aller  d'un  endroit  à l’autre. 

Arrivé  à Sâlheyeh,  il  fera  un  croquis  de  sa  route,  qu’il  enverra  à l’étal- 
major  général,  en  ayant  soin  de  distinguer  quelle  espèce  de  terrain  il 
aura  rencontré. 

Vous  donnerez  l’ordre  à tout  le  bataillon  de  la  3 9*,  qui  est  en  garni- 
son à Suez,  d’en  partir  après-demain  q,  hormis  un  capitaine,  un  lieute- 
nant, un  sous-lieutenant  et  80  fusiliers;  il  nu  restera  donc  en  garnison 
à Suez  que  80  hommes  de  la  3 a*,  ao  Moghrebins  de  la  compagnie  Omar, 
qui  seront  commandés  par  un  lieutenant,  et  les  sapeurs,  canonniers  et 
marins  qui  s'y  trouvent. 

Bonaparte. 

DépAt  de  la  flBgrrf. 


38. 
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3802. 

AU  GÉNÉRAL  BERTIIIER. 

Su»*,  7 tmôoe  an  vu  (*7  décembre  1798)* 

Vous  voudrez  Lien  donner  tes  ordres  nécessaires  pour  que  le  contre- 
amiral  Ganteaume,  avec  60  guides  à pied,  parle  a trois  heures  du  matin 
pour  se  rendre  aux  fontaines  de  Moïse.  Les  hommes  prendronl  pour  trois 
jours  de  vivres. 

Je  parlirai  à sept  heures  du  matin  avec  toute  la  cavalerie  disponible 
pour  m'y  rendre.  Les  hommes  perleront  pour  deux  jours  de  vivres,  ainsi 
que  pour  leurs  chevaux. 

Bonaparte. 

Dépôt  d«  la  guerre. 


3803. 

ORDRE. 

Sues,  7 nivôse  an  vu  (17  décembre  1 798  ). 

Ordre  aux  commandants  du  ge'nie  et  de  l'artillerie  d’accompagner  le 
général  eu  chef,  le  8,  pour  passer  de  l’autre  côté  de  la  mer  Rouge  et 
reconnaître  les  fontaines  de  Moïse. 

Par  ordre  du  général  en  chef. 

Dépôt  de  la  guerre. 


3801 

VU  GÉNÉRAL  BERTIIIER. 

Sur*.  9 nivôse  an  vu  (39  décembre  1798). 

Vous  voudrez  bien  donner  lus  ordres  nécessaires  pour  que  le  citoyen 
Féraud,  ingénieur  de  la  marine  ô Ëoulâq,  parte  le  1 a au  matin  pour  se 
rendre  à Suez,  avec  fio  matelots,  tous  les  charpentiers,  calfats,  menui- 
siers, scieurs  de  long,  enfin  tous  les  ouvriers,  soit  français,  qui  sont 
à Roulàq,  soit  turcs,  qu'il  -pourra  amener.  Il  prendra  avec  lui  tous  les 
outils  qu’il  pourra. 
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Arrivé  à Suez,  il  trouvera  une  instruction  de  moi1  sur  ce  qu’il  aura  à 
faire.  Il  portera  aussi  avec  lui  deux  boussoles. 

Vous  l'autoriserez,  s’il  est  nécessaire  pour  l’exécution  du  présent  ordre, 
à désarmer  tous  les  bâtiments  qui  se  trouvent  à Boulâq. 

Vous  donnerez  l’ordre  au  général  Gunteaume  de  partir  le  1 1 ou  1a, 
si  le  temps  le  permet,  de  Suez,  avec  trois  chaloupes  canonnières  appro- 
visionnées pour  deux  mois  de  vivres,  et  ayant  à boni  5o  hommes  de  la 
3a\  une  pièce  de  3 ou  de  h de  campagne,  avec  les  canonniers  néces- 
saires, 6 sapeurs.  II  recevra  une  instruction2  de  ma  part  sur  sa  destination. 

Vous  ferez  connaître  au  général  Caflarelli  que  les  artistes  et  savants 
qui  veulent  s'embarquer  avec  le  contre-amiral  Gnnteaume,  pour  le  suivre 
dans  son  voyage,  en  seront  les  maîtres.  Je  désirerais  cependant  qu’il  y 
eût  un  dessinateur  cl  un  ingénieur  géographe. 

Vous  donnerez  les  ordres  nécessaires  pour  que,  le  io  au  matin,  le 
puits  d'Ageroud  soit  organisé,  et  qu’une  des  citernes  soit  pleine  d’eau 
le  î o au  soir; 

Pour  que,  le  » o au  soir,  il  y ait  au  fort  d’Ageroud  une  pièce  de  canon 
en  batterie,  et  au  plus  tard  le  i5,  la  seconde; 

Pour  qu'il  y ail  au  fort  d'Ageroud  un  cantinier,  qui  devra  avoir  tou- 
jours plusieurs  jarres  d’eau  douce,  qu’il  sera  autorisé  â vendre  a paras 
la  bouteille;  l’ordonnateur  en  chef  lui  payera  l’eau  qu’il  fournira  à la 
garnison  sur  ce  pied. 

Il  y aura  au  fort  d'Ageroud  un  approvisionnement  de  siège  capable 
de  nourrir  3o  hommes  pendant  un  mois.  Vous  nommerez  un  lieutenant 
pour  commandant  temporaire  du  fort  d'Ageroud. 

Ce  fort  doit  se  trouver  parfaitement  organisé  le  1 1 au  soir. 

La  garnison  du  fort  d’Ageroud  sera  composée  de  î o Français  et  de 
5 Turcs;  elle  sera  relevée  tous  les  cinq  jours  par  la  garnison  de  Suez. 

Les  i»  Turcs  qui  resteront  à Suez  feront  le  service  dans  le  corps  de 
garde,  mélés  avec  les  Français. 

Boxapabte. 

Dépôt  de  la  guerre. 

1 Celte  interaction  n*a  pas  èuJ  retrouvé.  * Pièce  n*  3807. 


Digitized  by  Google 


302 


CORRESPONDANCE  DE  NAPOLEON  I".—  AN  VII  (1798). 


3805. 

ORDRE. 

Sun,  9 nivôse  an  vu  (99  décembre  1 798). 

Ordre  aux  équipages  de  se  rendre  le  10  à Ageroud. 

Ordre  aux  commandants  du  géuie  et  de  l’artillerie  d’accompagner 
le  général  en  chef  pour  reconnaître  le  canal  de  Suez,  et  de  coucher  à 
Ageroud. 

P«r  ordre  du  gdnérnl  en  chef. 

Dépôt  de  U gurrr*’. 


3806. 

AU  GÉNÉRAL  BERTIIIER. 

Sun,  10  nivôse  an  vil  ( So  décembre  1798). 

Vous  donnerez  l’ordre  à un  capitaine  des  guides  à pied,  avec  30  hommes, 
de  rester  à Suez,  pour  s’embarquer  sur  une  chaloupe  canonnière,  le 
t 9 nivôse,  avec  ses  30  hommes,  un  officier  du  génie  et  4 sapeurs. 

11  tiendra  un  journal  de  toute  la  côte  que  doit  parcourir  la  chaloupe 
canonnière.  L’officier  de  la  marine  commandant  la  chaloupe  a les  instruc- 
tions sur  les  endroits  où  il  doit  aller;  celui  du  génie  a les  instructions 
sur  les  observations  qu’il  doit  faire;  toutes  les  fois  qu’on  débarquera  avec 
la  troupe,  c'est  lui  qui  aura  le  commandement  et  qui  aura  soin  de  tou- 
jours la  tenir  en  ordre,  et,  s’il  arrivait  devant  des  villages  peuptés,  de  ne 
jamais  se  compromettre  légèrement. 

Vous  donnerez  ordre  au  général  Caffarelli  d’envoyer,  le  19,  un  offi- 
cier du  génie  et  4 sapeurs,  sur  une  chaloupe  canonnière  qui  doit  partir 
le  1 3 , et  de  lui  donner  toutes  les  instructions  nécessaires  pour  qu’il 
prenne  une  note  exacte  de  toute  la  côte  que  doit  parcourir  la  chaloupe , 
et  fasse  toutes  les  reconnaissances  topographiques  qui  pourront  nous  être 
utiles. 

Bovapxrte. 

Dépôt  dç  U gufirv. 
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3807. 

AU  CONTRE-AMIRAL  GANTEAIME. 

Sue*,  io  nivôse  an  tii  (3odémnl>rc  1798). 

Je  fais  mettre  6,000  francs  à la  disposition  de  l'ordonnateur  de  la 
marine  à Suez. 

J'ai  donné  l'ordre  que  l'on  tienne  un  okel  à la  disposition  de  la  marine, 
pour  y concentrer  tous  les  établissements. 

J'ai  donné  ordre  au  citoyen  Féraud  de  se  rendre,  avec  tous  les  ou- 
vriers et  outils  qui  sont  à Boulâq  et  60  matelots,  à Suez. 

Vous  donnerez  l'ordre  pour  que  l’on  arme  le  plus  promptement  pos- 
sible quatre  chaloupes  canonnières,  qui  porteront  les  noms  suivants  : la 
Caslifrlione , le  Millaimo,  le  Tagliamento,  tlsonzo. 

Une  de  ces  chaloupes  canonnières  portera  une  pièce  de  8;  les  autres 
de  (j  et  de  4 ; chacune  aura  deux  pierriers  de  a livres. 

Vous  donnerez  l'ordre  que  l’on  arme  quatre  chaloupes  de  port,  por- 
tant chacune  un  pierrier.  Ces  chaloupes  seront  destinées  au  service  de  la 
rade  et  à empêcher  la  contrebande. 

Vous  donnerez  ordre  que  l'on  arme  le  gros  bâtiment  qui  est  en  rade, 
que  l’on  fera  entrer  dans  la  journée  de  demain  dans  le  port.  On  le  pon- 
lera;  on  rasera  tout  ce  qui  est  inutile;  on  le  matera  de  la  manière  la  plus 
convenable;  on  l’armera  d'autant  de  pièces  qu’il  en  pourra  porter;  il 
s'appellera  le  Duguay-Trouin.  Vous  donnerez  ordre  que  l’on  mette  en 
construction  une  corvette  aussi  grosse  qu’on  pourra  la  faire  avec  le  bois 
qui  existe  actuellement  à Suez,  de  manière  cependant  quelle  puisse 
entrer  dans  le  port. 

Vous  ferez  placer  un  bâtiment  pour  servir  de  cayenne  à l’embouchure 
du  chenal.  Il  sera  placé  dessus  deux  pièces  de  canon.  Son  but  sera  de 
défendre  le  chenal  et  de  battre  toute  la  plage  que  la  marée  laisse  à 
découvert. 

Vous  ferez  partir,  dans  la  journée  du  ta,  une  chaloupe  canonnière 
approvisionnée  pour  un  mois  de  vivres.  Son  instruction  sera  de  suivre  la 
côte  jusqu'à  Thor,  de  relever  toutes  les  anses  et  toutes  les  pointes,  de 
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reconnaître  tous  les  endroits  où  il  y aurait  de  l'eau  et  de  la  végétation,  et 
de  sonder  les  endroits  qui  paraîtraient  les  plus  abrités  des  vents. 

Arrivé  à Thor,  il  sondera  la  rade  dans  le  plus  grand  détail,  se  mettra 
en  correspondance  avec  les  habitants  de  Thor,  ayant  soin  cependant  de 
bien  se  tenir  sur  ses  gardes,  et  il  fera  toutes  ses  observations  sur  l'eau, 
la  nature  de  la  terre,  la  population  de  Thor.  Il  sera  accompagné  jusqu'à 
Thor  par  un  bateau  pécheur,  qu’il  m’expédiera  à son  départ  de  Thor  avec 
tous  les  renseignements  qu'il  aurait  acquis. 

De  Thor  il  se  rendra  à l’ile  de  Chedouâu , qu’il  reconnaîtra  avec  le 
plus  grand  soin. 

De  là  il  retournera  à Sues,  en  suivant  la  côte  opposée.  Il  reconnaîtra 
toutes  les  anses,  toutes  les  ruines  qui  désigneront  d'anciennes  habitations, 
et  spécialement  les  eaux  chaudes  qu’on  dit  exister  à vingt  lieues  de  Suez 
sur  celte  côte. 

Il  aura  avec  lui  un  ingénieur,  iG  soldats,  à sapeurs,  un  oIRcier 
d'état-major  qui  commandera  le  tout,  et  un  Turc  qui  connaît  Thor  et 
qu’il  dépêchera  à terre  prendre  langue. 

Il  aura  soin  d'engager  tous  les  bâtiments  chargés  de  café  ou  autre  mar- 
chandise à se  diriger  sur  Suez,  à s'v  rendre,  en  leur  disant  qu'il  n’y  a 
rien  à craindre  et  qu’ils  y seront  bien  reçus. 

Toutes  les  fois  qu’il  mouillera,  il  le  fera  assez  loin  de  terre  pour  n'avoir 
rien  à craindre  des  Arabes. 

Vous  donnerez  les  ordres  pour  que  les  trois  autres  chaloupes  canon- 
nières soient  prêles  à partir  le  1 8. 

Bokababte. 

i/Hitm.  par  M"*  la  comte***  Ganleaui») . 


3808. 

AU  DIVAN  DU  CAIRE. 

Belbey*,  i3  nivôae  an  au  (a  janvier  1799). 

J’ai  reçu  la  lettre  que  vous  m'avez  écrite;  je  l'ai  lue  avec  le  plaisir  que 
l'on  éprouve  toujours  lorsqu’on  pense  à des  gens  que  l'on  estime  et  sur 
l’attachement  desquels  on  compte. 
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Dans  peu  de  jours  je  serai  au  Caire. 

Je  m’occupe  daus  ce  moment-ci  à faire  faire  les  opérations  nécessaires 
pour  désigner  l’endroit  par  où  l’on  peut  faire  passer  les  eaux  pour  joindre 
le  Nil  et  la  mer  Houge.  Cette  communication  a existé  jadis,  car  j’en  ai 
trouvé  la  trace  en  plusieurs  endroits. 

J'ai  appris  que  plusieurs  pelotons  d’Arabes  étaient  venus  commettre  des 
vols  autour  de  la  ville.  Je  désirerais  que  vous  prissiez  des  informations 
pour  connaître  de  quelle  tribu  ils  sont,  car  mon  intention  est  de  les  punir 
sévèrement.  Il  est  temps  enfin  que  ces  brigands  cessent  d’inquiéter  le 
pauvre  peuple,  qu’ils  rendent  bien  malheureux. 

Croyez,  je  vous  prie,  au  désir  que  j’ai  de  vous  faire  du  bien. 

Boxapaute. 

Collection  Napoléon. 

3809. 

AU  GÉNÉRAL  REYNIER. 

Bell*?)*,  16  nivôse  an  tu  (5  janvier  1799). 

Vous  ferez  partir  le  1"  bataillon  de  la  9'  demi-brigade,  une  pièce 
de  8 avec  un  obusier,  demain  17,  pour  Sâlheyeh. 

Vous  ordonnerez  au  restant  de  la  80'  demi-brigade  de  partir  de 
Sâlheyeh  pour  Qatyeh  aussitôt  l’arrivée  du  1"  bataillon  de  la  9'  demi- 
brigade. 

Vous  ordonnerez  à la  compagnie  d’Omar  de  partir  de  Sâlheyeh , avec  la 
8a'  demi-brigade,  pour  Qatyeh. 

Recommandez  cette  compagnie  turque  à une  surveillance  de  police 
sévère  et  immédiate  du  général  Lagrange. 

Le  général  en  chef  recommande  de  bien  établir  vos  communications 
avec  le  général  de  brigade  Lagrange,  afin  de  pouvoir  le  secourir  à 
Qatyeh,  s’il  y était  attaqué,  ce  qui  serait  très-possible. 

Recommandez  au  commandant  de  Sâlheyeh  d’avoir  des  espions  qui 
puissent  le  prévenir  de  ce  qui  pourrait  se  passer  dans  le  désert  et  à 
Qatyeh. 
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Faites  partir  demain  un  officier  d'état-major  de  votre  division,  pour 
reconnaître  la  route,  qui  doit  être  considérée  comme  route  de  l’année,  de 
Sàlhcych  à Qatveh. 

Par  ordre  do  général  en  chef. 

Détu'il  «le  la  gtierm. 

3810. 

Al)  GÉNÉRAL  BERTHIER. 

Bellu'js , lO  nivrV  an  ni  (5  janvier  1799). 

Vous  ferez  partir  demain,  à cinq  heures  du  matin,  les  guides  à pied, 
100  hommes  de  la  q*  et  une  pièce  de  3 avec  un  double  attelage,  sous 
le  commandement  du  citoyen  Dupas.  Ils  se  rendront  au  village  d'El- 
Mcniiyr,  où  ils  recevront  de  nouveaux  ordres.  Cette  troupe  portera  du 
pain  pour  deux  jours  et  des  cartouches. 

Vous  ferez  partir,  à six  heures,  le  chef  d'escadron  Barthélemy  avec 
toute  sa  cavalerie,  qui  se  trouve  à Belbeys.  Fdle  se  rendra  également  à 
El-Menâyr.  Il  laissera  10  guides  des  mieux  montés  et  les  4o  hommes  de 
cavalerie  qui  sont  arrivés  hier,  qui  partiront  avec  moi. 

Le  quartier  général  partira  à sept  heures. 

Les  bagages  seront  escortés  jusqu’à  El-Mendyr  par  a 5 hommes  de 
la  q'. 

BosmsTE. 

Dépit  «J*  la  guerre. 


3811. 

AU  GÉNÉRAL  MARMONT, 

\ ALEXANDRIE. 

Quartier  général , au  Caire , 1 H nitta*  an  tii  ( 7 janvier  1 799  ). 

A mon  retour  d’une  course  dans  le  désert,  je  reçois  vos  lettres  des  a t , 
a 5 et  a 8 frimaire,  et  h et  6 nivôse. 

J'approuve  les  mesures  que  vous  avez  prises  dans  les  circonstances 
essentielles  où  vous  vous  êtes  trouvé. 
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Vous  sentez  bien  que  le  moment  d'augmenter  la  garnison  d'Alexandrie 
n'est  pas  celui  dans  lequel  vous  êtes,  d’autant  plus  que,  la  saison  vous 
débarrassant  des  Anglais,  vous  êtes  tranquille  de  ce  côté-là. 

Que  la  caravelle  parle  le  plus  tôt  possible,  que  le  Lodi  parte  lorsque 
le  citoyen  Arnaud  sera  guéri. 

Multipliez  vos  relations  avec  Damanhour,  où  se  trouve  le  quartier  géné- 
ral de  la  province.  Vous  recevrez  l'ordre  de  l'état-major  pour  que  l'adju- 
dant général  Lelurcq  vous  rende  compte  exactement. 

Le  citoyen  Boldoni  part. 

J'attends  les  h à 5oo  matelots  que  vous  m'avez  annoncés,  et  surtout 
les  Napolitains. 

Je  donne  ordre  pour  que  le  village  du  cliérif  d'Alexandrie  lui  soit 
donné. 

Je  vous  autorise  à envoyer  un  parlementaire  aux  Anglais  : vous  leur 
direz  que  vous  avez  appris  qu'ils  avaient  la  peste  à bord,  et  que,  dans  ce 
cas,  vous  leur  offrez  tous  les  secours  que  l'humanité  pourrait  exiger.  En- 
voyez un  homme  extrêmement  honnête,  qui  soit  peu  parleur  et  qui  ait  de 
bonnes  oreilles.  Si  Lavallelte  était  k Alexandrie  et  que  vous  eussiez  l'idée 
de  l'y  envoyer,  ce  n’est  point  mon  intention:  il  faut  y envoyer  un  homme 
qui  ait  le  çyrade  tout  au  plus  de  capitaine,  qui  leur  pourra  porter  les 
gazelles  d'Egypte,  et  qui  tâchera  de  tirer  des  gazettes  d’Europe,  s'ils  en 
ont  et  s'ils  veulent  en  donner.  Recommandez  que  l'officier  seul  monte 
à bord,  de  manière  qu’à  son  retour  dans  la  ville  il  n'y  soit  pas  fait  de 
caquets,  et  qu’il  vous  confie  seul  tout  ce  qui  se  sera  passé. 

Tous  les  engagements  que  vous  avez  pris  avec  le  divan  seront  ponc- 
tuellement exécutés. 

Boxap.vrtë. 

Collection  Napoléon. 
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3812. 

AU  GÉNÉRAL  DUGUA, 

À DAUIKTTE. 

Quartier  g,Wn»l,  au  Caire,  1 8 nivAae  an  vu  f 7 janvier  1799). 

J'ai  reçu,  Ciloven  Général,  à mon  retour  d’une  course  dans  le  désert, 
vos  différentes  lettres. 

Je  vous  prie  d'activer,  par  tous  les  moyens  possibles,  la  rentrée  des 
chevaux,  cl  de  les  envoyer  b BoulAq. 

I^es  explications  que  vous  a données  le  citoyen  Poussielgue  me  parais- 
sent extrêmement  claires. 

Par  le  terme  générique  du  invry,  l’on  comprend  le  revenu  qui  était 
payé  au  Grand  Seigneur  par  toutes  les  terres  de  l'Egypte , quels  que  soient 
les  propriétaires; 

Les  droits  extraordinaires,  qui  se  distinguent  par  différents  noms  et 
qui  sont  payés  par  toutes  les  terres,  quels  que  soient  les  propriétaires, 
et  qui  doivent  former  le  revenu  des  beys,  kâchefs  et  Mameluks; 

Et  enfin  le  droit  sur  les  feddâns,  que  les  villages  ne  payent  qu  a leurs 
propriétaires. 

Or,  la  République  n’est  propriétaire  que  des  deux  tiers  à peu  près 
des  villages  de  l’Egypte.  L'autre  tiers  appartient  à des  hommes  dont  on 
exige,  pour  constater  la  propriété , le  droit  d'enregistrement.  Ainsi  donc 
l’état,  que  vous  a envoyé  le  citoyen  Poussielgue,  des  portions  de  biens 
fonds  qui  sont  exemptés  des  droits  de  myry,  n’est  autre  chose  que  l’état 
des  villages  ou  parties  de  villages  qui  ne  sont  point  propriétés  nationales; 
et,  dès  lors,  le  droit  de  feddân  appartient  aux  propriétaires. 

Veuillez  bien  vous  faire  rendre  un  compte  exact  de  ce  qui  existe  dans 
votre  province,  et  me  faire  connaître  si  cela  est  conforme  à l’exposé  que 
je  viens  de  vous  faire. 

Bonaparte. 

D*pAl  de  1a  guerre. 
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3813. 

AU  GÉNÉRAL  LECLERC, 

A QELYOUB. 

Quartier  général,  mi  Caire,  18  nivôse  an  vil  (7  janvier  1799). 

J'ai  reçu,  Citoyen  Général,  votre  lettre  datée  de  Myt-Ghamar,  du  9 ni- 
vôse. 

J’imagine  qu'à  mon  retour  vous  serez  en  marche  pour  débarrasser  le 
général  Verdier  et  la  province  de  Qelyoub  des  Arabes  qui  la  désolent. 

A mon  retour  de  Suez,  j’ai  poursuivi  les  Arabes  de  la  tribu  d’Abou- 
Syr:  ils  ont  été  dispersés  et  on  leur  a pris  des  chevaux  et  leurs  chameaux. 

BoXAPAnTE. 

Collection  Napoléon. 

3814. 

A L’ADJUDANT  GÉNÉRAL  VALENTIN', 

A SL'KZ. 

Quartier  général , au  Caire,  «8  nivôse  an  vu  (7  janvier  1799). 

Je  reçois,  Citoyen,  votre  lettre  du  ti. 

Je  vois  avec  le  plus  grand  plaisir  que  la  caravane  de  Thor  va  arriver 
au  Caire  et  nous  apporter  du  charbon,  dont  nous  avons  grand  besoin. 

Ayez  soin  quelle  soit  munie  d'un  passe-port,  afin  qu’elle  ne  soit  pas 
arrêtée  par  les  patrouilles  que  nous  avons  dans  le  désert. 

Boxapahte. 

Collection  Napoléon. 


3815. 

AU  GÉNÉRAL  ANDRÉOSSY, 

A GYZBU. 

Quartier  général , au  Caire,  19  nivôse  an  vu  (8  janvier  179g). 

Je  ne  vois  pas  d’inconvénient  à ce  que  vous  accordiez  aux  villages  dont 

' Remplaçant  le  général  Bon,  malade. 
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vous  èles  sûr,  el  qui  ont  à craindre  L invasion  des  Arabes,  la  permission 
«l'être  armés.  Vous  y mettrez  seulement  la  clause  qu’ils  se  joindront  à vous 
dans  le  cas  où  vous  auriez  à repousser  ces  Arabes. 

Bo.xmnTE. 

Orpdt  de  la  flueite. 

3816. 

AU  CITOYEN  POUSSIELGUE. 

Quartier  général,  au  Caire,  19  nivÛH*  an  *11  (8  janvier  1799}- 

Je  vous  préviens,  Citoyen,  que  le  général  en  chef  a ordonné  au  com- 
mandant de  la  place  de  faire  couper  la  tête  à Abou-Cha’yr,  membre  du 
divan  de  Qelyoub,  convaincu  de  trahison  envers  l’armée  française;  il  a 
ordonné  également  que  scs  biens  seraient  confisqués  au  prolit  de  la  Ré- 
publique. Vous  voudrez  bien  ordonner  les  mesures  nécessaires  à 1’evéeu- 
tion  de  cel  ordre. 

l’nr  ordif  du  général  «1  chef. 

Dépôt  dt  la  glMTlv. 

.3817. 

AL  CITOYEN  POISSIELGLE. 

Quartier  général,  au  Caire,  19  nivôse  an  vu  (8  janvier  1799). 

Vous  donnerez  l'ordre  pour  que  tout  ce  que  les  femmes  des  .Mameluks, 
les  négociants  de  Damas  et  le  sàghâ  doivent,  soit  payé  sur-le-champ,  afin 
de  pouvoir  pa\  er  le  prêt  de  l’armée. 

BoxmuTE. 

Ilomm.  par  M%*  de  la  Mortui^ir. 

3818. 

ORDRE  DU  JOUR. 

Quartier  général,  au  Caire,  19  niviW  an  vu  (8  janvier  1799). 

Tout  officier  de  santé  qni  quitterait  le  lieu  désigné  pour  l'amhulance, 
devant  l’ennemi,  sans  ordre,  ou  qui,  dans  une  maladie  contagieuse,  se 
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refuserait  à porter  aux  malades  ses  secours,  sera  arrêté,  traduit  devant 
le  conseil  militaire  et  traité  selon  l'article  de  la  loi  relative  aux  soldats 
et  militaires  qui  ont  fui  devant  l'ennemi.  Aucun  Français  ne  doit  craindre 
la  mort,  quel  que  soit  l'état  qu'il  ait  embrassé. 

Le  citoyen  Boyer,  chirurgien  des  blessés  à Alexandrie,  qui  a été  assez 
lâche  pour  refuser  de  donner  des  secoure  à des  blessés  qui  avaient  eu 
contact  avec  des  malades  supposés  atteints  de  maladies  contagieuses,  est 
indigne  de  la  qualité  de  citoyen  français.  Il  sera  habillé  en  femme,  pro- 
mené sur  un  âne  dans  les  rues  d'Alexandrie,  avec  un  écriteau  sur  le  dos. 
portant  : Indigne  d être  citoyen  français,  il  craint  de  mourir.  Après  quoi,  il 
sera  mis  en  prison  et  renvoyé  en  France  sur  le  premier  bâtiment. 

Le  commandant  d’Alexandrie  enverra  un  exemplaire  dudit  ordre  du 
jour  au  président  de  son  département,  avec  invitation  de  le  rayer  de 
la  liste  des  citoyens  français. 

l'ar  ordre  du  général  en  chef. 

Dvjm'jI  de  U guerre. 

3819. 

* AU  (iÉNÉRAL  BERTHIER. 

Quartier  gênerai,  au  Caire,  au  nivôse  an  tu  (9  janvier  >799}- 

Le  citoyen  Louis,  guide  à cheval,  est  nommé  brigadier. 

Il  lui  sera  fait  présent  d'un  sabre  sur  lequel  sera  écrit  sur  un  côté, 
Le  général  Bonaparte  au  guide  à cheval  Louis';  sur  l’autre  côté.  Passage 
de  la  mer  Bouge. 

Boxapaute. 

DepAt  de  la  guerre. 


3820. 

ORDRE. 

Quartier  geindrai,  au  Caire,  ao  nivAee  an  vil  (y  janvier  • 7*>9 )- 

Article  1".  11  sera  créé  un  régiment  de  dromadaires,  qui  sera  com- 


' Ce  guide  avait  sauvé  le  générai  Gaffarelli.  dont  le  cheval  9 était  abattu  au  passage  de  la 
mer  Rouge. 
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posé  de  deux  escadrons;  chaque  escadron,  de  quatre  compagnies;  chaque 
compagnie,  d'un  capitaine,  d'un  lieutenant,  d'un  maréchal  des  logis  chef, 
de  deux  maréchaux  des  logis,  d’un  brigadier-fourrier,  de  quatre  briga- 
diers, d'un  trompette  et  de  cinquante  dromadaires. 

Art.  2.  Chaque  escadron  sera  commandé  par  un  chef  d'escadron  ; le 
régiment,  par  un  chef  de  brigade,  avec  un  adjudant-major,  un  quartier- 
maitre  et  les  chefs  d’ouvriers  nécessaires. 

Art.  3.  Les  hommes  seront  montés  sur  un  dromadaire,  armés  de 
fusil,  baïonnette,  giberne,  comme  l'infanterie,  et  d'une  très-longue  lance. 
Ils  seront  habillés  de  gris,  avec  un  turban  et  un  manteau  arabes,  con- 
formément au  modèle  qui  sera  fait. 

Art.  A.  L’ordonnateur  en  chef,  les  chefs  de  brigade  Bessières , Détrès. 
Duvivier,  se  concerteront  pour  faire  confectionner  un  modèle  de  harna- 
chement et  d'habillement  complet,  qui  sera  remis  à l'état-major  général 
le  a 5 nivôse  au  plus  tard. 

Bonaparte. 

Le  général  en  chef  ordonne  que  les  i 3*,  1 8e,  a 5',  3 a',  69',  7 b'  demi- 
brigades  de  ligne,  la  ai'  légère,  les  guides  à pied,  fourniront  chacun 
1 5 hommes. 

Les  9',  1 9',  61',  85e,  88e  demi-brigades  de  ligne,  les  A'et  aa'  légères, 
fourniront  chacune  1 o hommes  pour  le  fond  de  la  formation  du  régi- 
ment de  dromadaires. 

Ces  hommes  devront  avoir  moins  de  vingt-qualrc  ans,  plus  de 
quatre  ans  de  service,  au  moins  cinq  pieds  quatre  pouces,  et  être  d une 
bravoure  reconnue.  Ils  seront  envoyés  sur-le-champ  au  Caire.  Le  com- 
mandant de  la  place  établira  leur  caserne  sur  la  place  Ezbekyeh. 

Par  ordre  du  j^nérol  en  chef. 

IVjxSt  de  la  guerre. 
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3821. 


ORDRE  Dl'  JOUR. 

(E.TTBUT.) 


Quartier  geWral.au  Caire,  ai  nivAw  au  vu  (to  janvier  17^9). 

La  légion  maltaise  et  la  légion  nautique  fourniront  chacune  i o hommes 
pour  le  régiment  des  dromadaires. 

Les  officiers  seront  pris  parmi  les  officiers  à la  suite  de  l’armée  : moitié 
parmi  les  officiers  à la  suite  de  l'infanterie,  moitié  parmi  ceux  à la  suite 
de  la  cavalerie.  Le  chef  de  l’état-major  général  en  présentera  le  travail 
au  plus  tard  le  3o  nivôse  au  général  en  chef. 

Les  sous-officiers  seront  pris  parmi  les  sous-officiers  existant  actuelle- 
ment dans  les  corps  qui  en  ont  plus  qu’il  ne  leur  est  nécessaire. 

Les  commandants  des  provinces  feront  fournir  par  leurs  provinces  un 
nombre  de  dromadaires  conforme  à l’état  ci-joint;  ils  les  enverront  dans 
le  plus  court  délai  au  Caire. 


Uahyreh i5 

Rosette 10 

Gharbycfa. ....  * 20 

Menouf. 20 

Mansourali 20 

Damiette. 1 5 

.Qelyoub 20 

Charqyeh .................  20 


DépAt  de  la  guerre. 


Gyzeb 10 

Àtfyeh 10 

Fa  y ou  m 1 S 

Beny-Soueyf 20 

Minyeh 20 

Abou-Girgeh.- 20 

Syoul iû 


Par  ordre  du  général  en  chef. 


3822. 

AU  GÉNÉRAL  BERTHIER. 

Quartier  général,  au  Caire,  at  nivfae  an  vu  (10  janvier  1799). 

Je  suis  extrêmement  mécontent  de  ce  que  le  général  Menou  a retenu 
la  Revanche,  qui  avait  reçu  l’ordre  de  se  rendre  k Damiette.  Je  vous  prie 
de  lui  écrire  une  fois  pour  toutes  qu'il  se  conforme  aux  ordres  qu’il 
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reçoit.  En  retenant  la  Revanche,  le  général  Menou  a dérangé  des  mesures 
importantes. 

Bonaparte. 

Di'pAt  dr  la  guerre. 

3823. 

AU  GÉNÉRAL  BERTHIER. 

Quartier  gémirai,  au  Caire,  a i nivfae  an  vu  ( 10  janvier  1799). 

Nous  donnerez  l'ordre  que  la  canonnière  la  Rourlos  fasse  pour  deux 
mois  de  vivres,  et  parte  le  a3  pour  se  rendre,  par  le  Nil  et  par  le  canal , 
à Mehallet-el-Kebyr,  et  de  là  dans  le  lac  de  Bourlos,  pour  y croiser  à 
l'embouchure,  empêcher  aucune  communication  avec  les  Anglais,  et 
prévenir  les  généraux  commandant  à Bosetlc  et  à flamiette  de  tous  les 
mouvements  de  la  côte  qui  pourraient  survenir.  Le  commandant  recevra 
des  ordres  directement  du  commandant  des  armes  à Rosette,  et  corres- 
pondra plus  particulièrement  avec  le  général  commandant  à Rosette, 
d'où  il  tirera  ses  vivres  et  tout  ce  dont  il  pourrait  avoir  besoin. 

Vous  ferez  embarquer  dessus  ao  hommes  de  la  U * d'infanterie  légère 
ou  d'un  des  trois  bataillons  qui  sont  à Alexandrie,  ou  de  la  19’,  cl,  s'il 
n'en  existe  pas  au  Caire,  vous  prendrez  ces  ao  hommes  d’une  des  demi- 
brigades  qui  sont  à Damiette. 

Bonaparte. 

l>*pAl  dr  la  guerre. 


3824. 

AL  GÉNÉRAL  BERTHIER. 

Quartier  général,  au  Caire,  si  rmôae  an  vil  (10  janvier  >799). 

Vous  voudrez  bien  donner  l’ordre  au  général  de  brigade  Junot  de 
partir  le  36,  pour  se  rendre  à Suez  et  y prendre  le  commandement  de 
cette  ville. 

Vous  donnerez  ordre  à la  moitié  de  la  légiou  maltaise  de  partir  pour 
Suez  le  a 6. 
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Vous  donnerez  l’ordre  au  contre-amiral  Ganleaume  d’envoyer  par  ce 
convoi  tous  les  objets  dont  la  marine  de  Suez  a encore  besoin. 

Vous  préviendrez  pour  le  même  objet  les  généraux  d’artillerie  et  du 
génie  et  l’ordonnateur  en  chef. 

Vous  donnerez  l’ordre  au  détachement  de  la  3ae,  qui  est  à Suez  et  à 
Ageroud,  de  se  rendre  au  Caire. 

Bonaparte. 

Dépôt  de  la  guerre. 

3825. 

Al)  GÉNÉRAL  MIRAT. 

Quartier  gvoéral,  au  Caire,  aa  oivfoc  an  »ii  ( 1 1 janvier  1 7 ». 

Vous  partirez  demain.  Citoyen  Général,  à huit  heures  du  matin.  Vous 
sortirez  comme  pour  aller  à Bclbeys;  dehors  de  la  ville,  vous  gagnerez 
le  Moqattam;  vous  vous  enfoncerez  à deux  lieues  dans  le  désert,  et  vous 
vous  dirigerez,  en  suivant  toujours  le  désert,  sur  le  village  de  Gemmâ- 
zeh\  province  d'Atfyeh,  où  se  trouvent  les  tribus  des  A’ydy  et  des  Masé, 
qui  ont  100  hommes  montés  sur  des  chameaux  et  qui  sont  des  tribus 
ennemies. 

Le  citoyen  Venture  vous  donnera  un  conducteur  qui  est  un  des  grands 
ennemis  de  ces  tribus. 

Vous  combinerez  votre  marche  de  manière  à vous  reposer  pendant  la 
nuit  à deux  ou  trois  lieues  de  ces  Arabes,  et  pouvoir,  à la  pointe  du  jour, 
tomber  sur  leur  camp,  prendre  tous  leurs  chameaux,  bestiaux,  femmes, 
enfants,  vieillards  et  la  partie  de  ces  Arabes  qui  sont  à pied. 

Vous  tuerez  tous  les  hommes  que  vous  ne  pourrez  pas  prendre. 

Comme  le  village  où  iis  sont  n’est  pas  éloigné  du  Nil,  vous  ferez  em- 
barquer sur  des  djermes,  pour  nous  les  envoyer,  les  femmes,  bestiaux  et 
tous  les  prisonniers.  Vous  vous  mettrez  à la  poursuite  des  fuyards,  qui 
nécessairement  se  porteront  du  côté  de  Gandely  etdeTaouàheh;  vous  irez 
dans  l’un  et  l’autre  de  ces  endroits;  de  là  vous  irez  jusqu’à  la  mer  Bouge, 


1 GwnmAxet  eWKebvr 
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cl  vous  vous  trouverez  pour  lors  à peu  près  à trois  lieues  de  Suez,  au 
commandant  duquel  vous  écrirez  un  mot. 

Vous  mènerez  avec  vous  le  chef  de  brigade  Lcde'e,  avec.  80  hommes  du 
18*  et  du  3e.  Vous  le  chargerez,  avec  ce  détachement,  de  la  garde  des 
prisonniers  et  du  détail  de  l’embarquement,  de  la  conduite  des  prison- 
niers et  de  tout  ce  que  vous  aurez  pris. 

Indépendamment  de  quatre  jours  de  vivres  que  vous  avez  eu  l’ordre 
d’emporter  sur  des  chameaux,  failes-en  prendre  pour  deux  jours  à la 
troupe;  ce  qui  vous  fera  pour  six  jours. 

Dans  toute  votre  marche  dans  le  désert,  vous  pousserez  toujours  sur 
votre  droite  et  sur  votre  gauche,  à une  lieue,  un  officier  et  i5  hommes 
de  cavalerie,  et  vous  marcherez  sur  tous  les  convois  de  chameaux  que 
vous  rencontrerez  dans  votre  roule.  Je  compte  que  votre  course  en  pro- 
duira plusieurs  centaines. 

Bonaparte. 

Collection  Napoléon. 

3826. 

Ab  GÉNÉRAL  CAFFARELL1. 

Quartier  génital,  au  Caire,  as  nivfor  an  ni  ( 1 1 janvier  1799). 

Je  vous  prie,  Citoyen  Général,  de  nommer  nn  officier  du  génie  pour 
accompagner  le  général  Murat  dans  la  course  qu’il  va  faire  dans  le  désert. 
Il  part  demain  à six  heures  du  matin.  Cet  officier  prendra  note  de  la 
route,  des  puits  et  autres  objets  remarquables. 

Bonaparte. 

Cnmm.  par  M.  Ir  roiulr  Caflarelli. 


3827. 

AU  GÉNÉRAL  REYNIER, 

À BELBEYS. 

Quartier  génital , au  Caire , 99  nivfee  an  *11  ( 1 1 janvier  1 799). 

Ia;  chef  des  Arabes  de  la  tribu  d’El-Ayd,  qui  s’était  réfugié  chez  les 
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Bily,  vient  de  se  présenter  ici.  Je  lui  ai  ordonné,  à lui  et  à son  oncle, 
de  se  présenter  4 vous.  11  dit  que,  si  son  oncle  s’est  éloigné,  c’est  parce 
que  votre  interprète  lui  a demandé  a,ooo  talari,  qu’il  est  hors  d’étal  de 
payer  et  qu’il  ne  doit  pas  payer.  Effectivement , dans  l’état  des  imposi- 
tions, il  n’est  porté  que  comme  devant  donner  quelques  chevaux  et  des 
moutons.  Faites-vous  rendre  compte  de  cette  aiïaire,  et  instruisez-m’en. 

Bonaparte. 

Dépôt  de  U guerre. 

3828. 

AU  CONTRE-AMIRAL  GANTEAUME. 

Quartier  général,  au  Caire,  99  nivôse  an  ni  ( 1 1 janvier  1799). 

Je  vous  prie  de  donner  les  ordres,  Citoyen  Général,  pour  que  les  bâ- 
timents le  Cerf,  le  Sans-Quartier,  r Éclair  et  la  lier iwclie  soient  approvi- 
sionnés pour  deux  mois  de  vivres,  leur  équipage  mis  au  grand  complet, 
et  se  tiennent  prêts,  au  1"  pluviôse,  à partir  pour  une  mission  de  mer; 
le  citoyen  Slendelet  aura  le  commandement  de  toute  la  division. 

Vous  donnerez  l'ordre  à l’aviso  la  Torride  et  à un  autre  aviso  qui, 
comme  lui,  peut  entrer  dans  le  lac  Bourlos,  de  partir  le  plus  tôt  possible, 
pour  se  rendre  dans  le  lac  Bourlos.  L’artillerie  de  terre  fera  mettre 
à leur  bord  deux  mortiers  à la  Gomer  de  1 a pouces,  quatre  mortiers 
à la  Gomer  de  8 pouces,  approvisionnés  chacun  à i5o  coups,  quatre 
pièces  de  ah,  approvisionnées  à aoo  coups  par  pièce,  deux  grils  à bou- 
lets rouges,  et  tout  ce  qui  est  nécessaire  pour  construire  trois  batteries. 

Si  ces  deux  avisos  ne  suffisaient  pas,  vous  feriez  choisir  un  ou  au 
plus  deux  bâtiments  qui  pourraient  entrer  dans  le  lac  Bourlos.  Vous  aurez 
soin  que  ces  deux  bâtiments  soient  armés  en  guerre;  les  équipages  seront 
au  grand  complet,  les  bâtiments  dans  le  meilleur  état  possible.  Vous  don- 
nerez l’ordre  pour  qu’un  capitaine  de  frégate  distingué  prenne  le  com- 
mandement de  cette  flottille. 

Vous  donnerez  tous  les  ordres  nécessaires  pour  faire  cet  armement,  en 
ayant  soin  que  l’on  tienne  extrêmement  secret  le  lieu  où  il  doit  se  rendre. 
L'officier  que  vous  désignerez  pour  commander  celte  flottille  aura  un  pli 
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à ouvrir  en  mer,  dans  lequel  vous  lui  dire*  d’aller  mouiller  au  lac 
llourlos. 

Bonaparte. 


Connu.  par  M"*  U comtes**  GinUwurne. 


3829. 

AL'  GÉNÉRAL  CAFFARELLI. 

Quartier  général,  au  Caire,  *a  nivôse  an  in(n  janvier  1799  ). 

Je  désire.  Citoyen  Général,  qu’au  i"  pluviôse  il  y ait  en  marche, 
pour  Qatyeh,  600  sapeurs  avec  les  outils  nécessaires,  afin  que,  le  5 plu- 
viôse, une  partie  puisse  se  mettre  en  marche  sur  El-A'rych. 

Bonaparte. 

Cotnin.  par  M.  I«  comte  CaSarelli. 


3830. 

A L’ADJUDANT  GÉNÉRAL  VALENTIN, 

À SLF.Z. 

Quartier  général,  au  Caire,  a a nivte  un  *11  ( 1 1 janvier  1799). 

Je  reçois  à l’instant.  Citoyen  Général,  votre  lettre  du  19. 

L'n  général  de  brigade1  va  se  rendre  à Suez  pour  prendre  le  comman- 
dement de  cette  place,  ce  qui  vous  mettra  à môme  de  retournera  votre 
division. 

Faites  préparer,  je  vous  prie,  une  grande  maison  où  l'on  puisse  loger 
a 00  galériens. 

Le  aC,  il  part  d'ici  une  caravane  de  5 ou  600  hommes,  avec  de  l'ar- 
tillerie et  d’autres  effets,  pour  se  rendre  à Suez;  il  y a des  ouvriers,  des 
forçats,  des  troupes,  de  l’artillerie  et  des  vivres. 

II  sera  utile  de  donner  des  ordres  pour  que,  le  ag,  il  y ait  à Ageroud 
de  l'eau.  J'imagine  qu’à  l’heure  qu’il  est  le  puits  est  organisé  de  manière 


1 Junol. 
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à pouvoir  fournir  de  i'eau  pour  les  animaux.  Organisez  ce  service  de 
manière  qu’il  y ail  toujours  une  des  citernes  extérieures  pleine. 

Bovapvrtb. 

Collection  Napoléon. 


3831. 

ORDRE. 

Quartier  général,  au  Caire,  sa  oiuW  an  ru  (i  i janvier  1799)' 

Tout  cavalier  devra  avoir  deux  petites  outres  portant  chacune  to  livres 
d’eau,  avec  les  courroies  nécessaires  pour  les  attacher  sous  le  porte- 
manteau. 

Les  commandants  de  dépôts  commenceront  par  fournir  lesdites  outres 
aux  escadrons  qui  sont  actuellement  à Boulôq;  après  quoi,  ils  en  enver- 
ront aux  escadrons  qui  sont  dans  la  haute  Egvpte. 

Il  y aura  par  peloton  une  poche  de  cuir  capable  de  contenir  3o  livres 
d'eau. 

Le  commissaire  ordonnateur  en  chef  fera  un  abonnement  avec  les  com- 
mandants des  dépôts,  pour  les  mettre  à môme  de  subvenir  à cette  nou- 
velle dépense. 

On  fera  boire  de  l’eau  saumâtre  à tous  les  chevaux  qui  sont  à Boulôq; 
les  chevaux  qui  ne  voudraient  pas  en  boire  y seront  accoutumés  en  ne 
leur  donnant  pas  d’autre  eau  pendant  plusieurs  jours. 

Boxapahtk. 

Dépàt  U guerre. 


3832. 

AD  GÉNÉRAL  ANDRÉOSSY, 

À GYZF.lt. 

Quartier  général , au  Caire,  *3  nivAse  an  vu  ( ta  janvier  1799). 

Je  désirerais,  Citoyen  Général,  que  vous  partissiez  le  a6,  avec  80 
hommes  d’infanterie,  pour  faire  une  tournée  dans  la  partie  nord  de  votre 
province  et  achever  la  rentrée  du  myry,  des  chevaux  et  des  dromadaires. 
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Vous  partirez  de  Terrâneh  pour  vous  rendre  aux  tacs  Natroun,  visiter 
tous  les  monastères,  reconnaître  le  fleuve  sans  eau  marqué  sur  les  cartes, 
et  le  lieu  d'où  les  Arabes  tirent  la  paille  pour  faire  les  paillassons. 

Vous  emmènerez  avec  vous  le  citoyen  Marco  Calavagi,  agent  de  la 
République  à Terrâneh. 

Bonaparte. 

Collection  Napoléon. 

3833. 

AU  GÉNÉRAL  REYNIER, 

A BELBEYS. 

Quartier  général,  au  Caire , «3  nivfae  an  ru  ( i a janvier  1799)- 

On  me  rend  compte,  Citoyen  Général,  que  les  denrées  qui  étaient 
à Sân  y sont  toujours  et  s’y  gâtent.  Veuillez,  je  vous  prie,  prendre  les 
mesures  pour  mettre  en  réquisition,  dans  la  province  de  Charqyeh,  uu 
nombre  assez  grand  de  chameaux  pour  pouvoir  transporter  rapidement 
ces  objets  à Sâlhcych  et  à Qatyeh. 

L’intendant  copte,  l’agent  français  et  le  payeur  doivent  vous  accompa- 
gner dans  les  tournées  que  vous  faites  pour  faire  rentrer  les  impositions. 

Si  vous  ne  pouvez  pas  vous  rendre  vous-même  à Sân,  envoyez-y  l'ad- 
judant général  Cambis,  pour  y rassembler  promptement,  de  cinq  à six 
lieues  è la  ronde,  les  moyens  de  transport. 

Bonaparte. 

Collection  Napoléon. 

3834. 

AU  CITOYEN  POUSSIELGUE. 

Quartier  général,  au  Caire,  «3  nivôse  an  tu  (11  janvier  1799). 

Vous  ferez  prévenir  les  marchands  du  Caire  que,  le  a 6,  il  part  une 
caravane  pour  Suez,  escortée  par  un  gros  corps  de  troupes.  Ceux  qui 
auraient  â y envoyer  des  marchandises  n'auront  qu’à  se  trouver,  le  96, 
è neuf  heures  du  matin,  au  fort  Sulkowski. 

Bonapartb. 

Cotnm.  par  M*"  de  la  Morin&re. 
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3835. 

AU  GÉNÉRAL  DE  BRIGADE  JL'NOT. 

Quarlkr  p[uér»l , *u  Caire,  *3  oiniae  an  vu  (ta  janvier  a 799)- 

Vous  partirez.  Citoyen  Général,  le  96,  du  Caire  pour  aller  coucher 
à Birkel  el-Hàggv.  Vous  aurez  avec  vous  tao  hommes  de  la  légion  mal- 
taise, les  galériens  dont  vous  trouverez  ci-joint  l’état  nominatif,  deux  pièces 
de  ia,  deux  pièces  de  8 que  le  général  Dommarlin  vous  remettra, 
â,5oo  rations  de  biscuit,  le  contre-amiral  Ganleaume,  le  citoyen  Lepère , 
ingénieur  des  ponts  et  chaussées,  et  plusieurs  autres  membres  de  la  com- 
mission des  arts. 

Vous  irez  coucher,  le  a 6,  à Birkel  el-Hàggy.  d’où  vous  partirez  à deux 
heures  du  matin  pour  aller  coucher,  le  97,  le  plus  loin  qu’il  vous  sera 
possible. 

Vous  irez  coucher,  le  98,  à Ageroud,  où  vous  trouverez  de  l’eau,  et 
vous  arriverez,  le  ag,  avant  midi,  à Suez. 

Les  Européens  qui  sont  à Suez  exigent  une  grande  surveillance  et 
une  discipline  extrêmement  sévère.  La  police  de  la  terre  et  de  la  mer 
est  également  sous  vos  ordres.  Vous  assignerez  un  poste  fixe  à tous  les 
Européens,  en  cas  de  générale. 

Vous  favoriserez  le  nivellement,  que  j’ordonne,  du  canal  de  Suez. 

Le  général  du  génie  a donné  à l'officier  qui  commande  cette  arme  à 
Suez  différents  ordres  qu’il  vous  communiquera,  et  qui  vous  feront  con- 
naître les  travaux  que  j’ai  ordonnés;  le  premier  et  le  plus  essentiel  est 
une  tour  contenant  deux  pièces  de  canon  ù établir  sur  un  des  mamelons 
de  la  fontaine  de  Moïse,  afin  d’élre  maître  de  cette  eau. 

Vous  donnerez  des  ordres  pour  qu’une  des  citernes  du  fort  d’Ageroud 
soit  toujours  pleine  d’eau  et  que  le  puits  soit  toujours  en  étal,  de  manière 
que,  tous  les  huit  jours,  vous  y puissiez  envoyer  des  chameaux  pour  tour- 
ner au  puits  et  remplir  la  citerne. 

Vous  vous  procurerez  du  Caire  deux  filets  pour  pêcher,  et  vous  orga- 
niserez deux  bonnes  barques  de  pêche,  ce  qui  doit  vous  être  d’une  bonne 
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Laissez  la  plus  grande  liberté  au  commerce;  prenez  dès  votre  arrivée 
les  renseignements  nécessaires,  afin  de  pouvoir  vous  opposer  k la  contre- 
bande au  moment  où  la  flotte  de  Djeddah  arrivera. 

Je  donne  l’ordre  à la  marine  de  convertir  l'un  des  plus  grands  bateaux 
eu  citerne,  afin  de  pouvoir  servir  k approvisionner  Suez  d'eau,  soit  eu 
la  prenant  à la  fontaine  de  Moïse,  soit  même,  si  l'on  pouvait  avoir  un 
bêtiment  qui  contint  beaucoup  d’eau,  en  la  faisant  venir  de  Thor. 

Maintenez  une  bonne  intelligence  avec  les  Arabes  de  Tbor.  J'ai  envoyé 
la  chaloupe  canonnière  la  Cisalpine,  qui  ne  tardera  pas  à être  de  retour. 
L’officier  que  j’y  ai  fait  embarquer  vous  donnera  tous  les  renseignements 
nécessaires.  Nommez  un  Grec  pour  faire  à Tbor  les  fonctions  de  comman- 
dant et  vous  rendre  compte  de  ce  qui  se  passe. 

Faites  connaître  aux  habitants  du  mont  Sinaï  qu’ils  sont  sous  votre 
commandement,  et  prenez  toutes  les  mesures  pour  tirer  du  mont  Sinaï 
et  de  Tbor  des  fruits,  du  charbon  et  même  de  l'eau,  qui  y sont  en  abon- 
dance. 

Ayez  soin  que  les  bâtiments  marchands  de  la  Hotte  de  Djeddah  soient 
traités  avec  les  plus  grands  égards,  et  que  personne  ne  commette  aucune 
avanie.  Gomme  je  désire  que  vous  représentiez,  vous  jouirez  du  traite- 
ment de  table  accordé  aux  généraux  de  division. 

Emportez  du  Caire  les  meubles  qui  vous  sont  nécessaires  pour  mcubler 
décemmenl  votre  maison;  s'il  vous  en  manquait  quelques-uns,  je  vous 
les  ferais  fournir  du  magasin. 

Cinquante  hommes  de  la  légion  maltaise  partiront  le  37  et  arriveront 
à Suez,  par  un  autre  chemin,  avec  un  officier  du  génie,  qui  doit  le  me- 
surer. 

Bosvpabte. 

Collec  tion  Napoléon. 

3836. 

AU  GÉNÉRAL  DOMMARTIN. 

Quartier  général,  au  Caire . sü  iuhW  an  tu  (j*  janvier  1799). 

Il  v a,  Citoyen  Général,  entre  SAlheych  et  Qatyeh,  un  pont  sur  un 
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canal  qui  a besoin  d'être  raccommodé;  dans  ce  moment-ci,  l'artillerie 
ni  les  chameaux  chargés  ne  peuvent  y passer,  ce  qui  oblige,  pour  se 
rendre  de  Sàlheyeh  à Qalyeh,  de  faire  un  détour  de  plus  de  huil  lieues. 

Il  y a aussi  plusieurs  lacs  où  il  n’y  a que  deux  pieds  d'eau , qu'il  sera 
nécessaire  de  rendre  plus  praticables  en  en  faisant  jalonner  les  gués. 

Faites  partir,  je  vous  prie,  dans  la  journée  de  demain,  un  officier  in- 
telligent, avec  deux  escouades  de  pontonniers  el  tout  ce  qui  peut  être 
nécessaire  pour  cet  objet. 

Ronapahtk. 

Collection  Napoléon. 

3837. 

AU  GÉNÉRAL  BERTHIER. 

Quartier  général,  au  Caire,  *3  nivôse  an  »u  ( 19  jan«irr  1799)- 

Vous  voudrez  bien  donner  l'ordre  nu  chef  de  brigade  Duvivier  de  par- 
tir demain  avec  60  hommes  de  cavalerie.  Il  prendra  le  Moqattam  au-des- 
sus de  la  citadelle  et  fera  cinq  bonnes  lieues.  Il  se  fera  éclairer,  à trois 
quarts  de  lieue  de  sa  droite  et  de  sa  gauche,  par  un  maréchal  des  logis 
et  6 hommes,  afin  de  découvrir  un  grand  espace  de  terrain.  11  arrêlera 
toutes  les  caravanes  de  chameaux  et  les  Arabes  qu'il  rencontrera. 

Il  sera  accompagné  d'un  officier  du  génie,  qui  lèvera  un  croquis  de  la 
route  par  où  il  passera. 

Vous  ferez  connaître  au  chef  de  brigade  Duvivier  que  j'espère  qu'il  nous 
amènera,  demain  au  soir,  une  soixantaine  de  chameaux. 

S'il  rencontrait  la  caravane  des  Arabes  de  Tbor,  il  la  laisserait  passer 
tranquillement. 

Bokapaste. 

Dépôt  de  la  gtiern  . 


3838, 

AU  GÉNÉRAL  BERTHIER. 

Quartier  général,  ou  Cuire,  s3  nivôse  on  vu  ( is  janvier  1799). 

Vous  donnerez  l'ordre  au  citoyen  Croizier,  mon  aide  de  camp,  chef 
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d’escadron,  et  à 60  hommes  de  cavalerie,  de  partir  demain  pour  se  rendre 
à Birket  el-Hàggy,  en  s'enfonçant  dans  le  de'sert  jusqu'à  perte  de  vue  des 
arbres. 

Il  tiendra,  à une  lieue  sur  sa  droite,  un  maréchal  des  logis  avec  5 ou 
(5  hommes,  afin  d’embrasser  un  grand  espace  de  terrain. 

Il  courra  sur  toutes  les  caravanes  de  chameaux  et  les  Arabes,  et  s’en 
emparera,  hormis  celles  qui  viendraient  de  Suez  avec  des  marchandises 
pour  le  Caire  ou  celles  des  Arabes  de  Thor. 

Si,  dans  la  journée,  il  parvient  à s’emparer  de  ôo  chameaux,  il  retour- 
nera au  quartier  général;  sans  quoi,  il  ira  coucher  à Birket  el-Hàggy, 
d’où  il  repartira  après-demain,  à la  pointe  du  jour,  et  s’enfoncera  dans  le 
désert,  entre  Birket  et  le  désert.  11  parcourra  toute  cette  partie  du  désert 
comprise  entre  Belbevs,  Suez  et  le  Caire,  jusqu'à  ce  qu’il  se  soit  procuré 
ôo  chameaux.  Sa  troupe  prendra  des  vivres  pour  quatre  jours;  ses  che- 
vaux prendront  de  l’orge  à Birket  el-Hàggy. 

Bonaparte. 

D'-pùl  dt>  U guerre. 

3839. 

Al!  GÉNÉRAL  BKRTHIF.R. 

Quartier  gi;jirral,  an  taire,  *3  nivôae  an  vit  (ta  janvier  1799)* 

Mon  aide  de  camp  Merlin  a ramené  de  Bclheys,  avec  lui,  un  piquet 
de  a 5 hommes  du  3'  régiment  de  dragons;  il  y avait  déjà  un  piquet  de 
aâ  hommes  venus  avec  moi.  Vous  donnerez  l’ordre  au  citoyen  Lambert 
de  partir  avec  ces  ôo  hommes  après-demain  ; il  ira  jusqu'à  Belbeys  avec 
les  pontonniers;  à Belbeys,  il  prendra  sô  hommes  du  3'  et  huit  jours  de 
vivres  pour  les  70  hommes  et  chevaux. 

Il  entrera  dans  le  désert,  ira  coucher  au  premier  puits  de  l’Ouédy, 
près  d’Abou-Nechabé;  de  là  il  ira  coucher  au  puits  de  Saba'  Byàr;  de 
Saba’  Byâr  il  ira  à Qantarah'. 

Dans  toutes  ses  marches,  il  se  fera  éclairer  sur  la  droite  et  sur  la 


* Q au  tarai  d-kasuelt. 
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gauche  à deux  lieues  de  distance,  afin  de  pouvoir  découvrir  les  convois 
de  chameaux,  qui  sont  très-fréquents  sur  cette  route.  Il  enlèvera  tous  les 
chameaux  ou  les  Arabes  qu'il  rencontrera  à (rois  lieues  dans  le  désert 
ou  dans  l'Ouâdy. 

Il  y a à Qanlarah  une  petite  partie  de  la  tribu  des  Haouytàt  avec  leur 
chef;  il  combinera  ses  mouvements  de  manière  à pouvoir  les  surprendre, 
afin  de  les  prendre  avec  leurs  bagages  et  leurs  troupeaux. 

Si,  dans  ces  différentes  courses,  il  a pris  100  chameaux  aux  Arabes,  il 
les  ramènera  au  Caire;  sans  quoi,  il  se  reploiera  sur  KoriWin , y restera 
quelques  jours  pour  rafraîchir  ses  chevaux,  y prendra  des  vivres  pour  ses 
chevaux  pour  huil  jours,  passera  à Sâlheyeh,  où  il  prendra  les  vivres 
pour  huit  jours  pour  les  hommes,  et  parcourra  toute  la  route  de  la  mon- 
tagne, de  Saha'Byârà  Qatyeh,  en  reconnaissant  tous  les  puits  et  pâturages 
et  repoussant  les  Arabes  jusqu'à  El-A’râs,  où  se  retirent  souvent  les  tribus 
en  révolte  contre  le  Gouvernement.  Il  sera  accompagné  d’un  officier  du 
génie,  qui  tirera  des  croquis  de  toute  la  route. 

BONAPARTE. 

Dé  (ml  de  la  guerre. 

3840. 

AI1  GÉNÉRAL  CAFFARELU. 

Quartier  général,  au  Gain1,  a 3 nivùee  an  tii  ( i a janvier  1 79»*). 

Je  désirerais.  Citoyen  Général,  qu'on  lançât  le  ballon  le  a 5,  jour  de 
l'anniversaire  de  la  bataille  de  Rivoli.  Vous  feriez  écrire  dessus.  Bataille 
de  Rivoli,  et  les  noms  des  braves  morts  dans  cette  bataille. 

Je  vous  prie  de  le  faire  annoncer  demain  dans  la  ville. 

Boxa  pa  rte. 

G»mm.  par  M.  le  comte  Caflarelli. 

3841. 

ORDRE. 

Quartier  général,  nu  Caire,  *3  rmfae  an  vu  ( i a janvier  1799). 

Article  1".  Il  sera  suspendu,  à dater  du  i"  pluviôse,  au  milieu  des 
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rues  du  Caire,  à la  distance  de  1 o à ao  toises  l'un  de  l'autre,  suivant  les 
localités,  un  luminaire  composé  de  quatre  lampes. 

Art.  2.  La  dépense  de  ces  luminaires  sera  supportée  par  les  gens 
aisés,  possesseurs  de  boutiques,  maisons  et  okels. 

Art.  3.  Les  cheiks  des  rues  et  des  quartiers  sont  chargés  de  prendre 
toutes  les  mesures  et  de  faire  toutes  les  dispositions  pour  ledit  éclairage, 
en  désignant  chaque  particulier  qui  doit  contribuer  aux  frais  des  lumi- 
naires. 

Aht.  4.  Toutes  les  fois  que  ces  luminaires  ne  seront  pas  bien  entre- 
tenus, on  s'adressera  aux  cheiks  des  rues;  toutes  les  plaintes  seront  por- 
tées au  divan,  qui  est  chargé  de  faire  toutes  tes  dispositions  pour  que 
l’éclairage  ne  soit  pas  à la  charge  du  pauvre  et  ne  devienne  pas  un  objet 
de  vexation. 

Art.  5.  Le  commandant  de  la  place  veillera  à l'exécution  du  présent 
ordre. 

Bonaparte. 

I>i-|m’>|  de  in  guerre. 


3842. 

AU  GÉNÉRAL  CAFFARELLI. 

Quartier  généra  l,ttu  Cuire,  ai  ntvfae  an  vu  (i3  janvier  1799). 

Vous  verrez.  Citoyen  Général,  par  l'ordre  du  jour  de  demain,  qu'une 
commission  se  rend  avec  une  forte  escorte  dans  la  haute  Égypte. 

11  part  le  a G une  caravane  pour  Suez. 

Il  partira  le  i"  pluvidse  quatre  bâtiments  armés  pour  aller  à Qoseyr 
et  dans  d'autres  ports  de  la  mer  Rouge. 

Le  général  Andréossy  part  le  96  pour  se  rendre  aux  lacs  Natroun  et 
visiter  les  monastères  et  la  rivière  sans  eau. 

Ceux  de  la  commission  des  arts  qui  désirent  se  rendre  dans  ces  divers 
endroits  en  sont  les  maîtres. 

Bonaparte. 

Comm.  par  .W.  le  ramie  GalTareilt. 
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3843.  , 

AU  GÉNÉRAL  CAFFARELLI. 

Quartier  général,  au  Caire,  a h nivfo'  an  vu  (i3  janvier  1799). 

J'ordonne  au  payeur,  Citoyen  Général,  de  vous  solder,  avant  demain 
à midi,  l’ordonnance  de  a3,ooo  francs  que  je  vous  ai  donnée.  Mon  inten- 
tion est  que  les  travaux  reprennent  toute  l'activité'  possible.  Je  desire 
qu'avant  le  10  pluviôse  l'hôpital  d'Ibrahim-Bey  puisse  contenir  1,000 
malades; 

Que  le  fort  Camin  soit  en  étal; 

Que  l'orillon  du  fort  de  l'Institut  soit  en  état  de  défense; 

Que  la  communication  du  fort  Sulkovvski  au  quartier  général  soit 
achevée  et  intérieure  au  canal  ; 

Que  la  communication  de  la  place  Ezbekyeh  à Boulôq , en  passant 
par  le  petit  pont,  soit,  ce  qui  est  commencé,  achevé,  et  le  reste  telle- 
ment tracé,  qu'elle  devienne  la  roule  de  tout  le  monde,  et  qu’on  puisse, 
au  to  pluviôse,  prohiber  l’autre  aux  Français: 

Que  la  communication  du  quartier  général  à la  maison  d'Ibrahim-Bcy 
soit  absolument  achevée;  nous  avons  manqué  aujourd’hui  de  nous  casser 
le  cou; 

Enfin  que  la  place  Ezbekyeh  soit  fermée  conformément  au  plan  que 
nous  avons  arrêté  l’autre  jour. 

Mettez  la  plus  grande  activité  dans  les  travaux  sans  regarder  à l’ar- 
gent; je  vous  en  fournirai  autant  qu'il  vous  en  faudra. 

Faites-moi  connaître  la  personne  que  vous  aurez  chargée  des  commu- 
nications en  place  du  citoyen  Lepèrc  '. 

Bonaparte. 

Connu,  par  M.  le  comle  OafTareHi. 


Ingénieur  en  chef  des  ponts  et  diauas&s.  alors  en  mission  à Suez. 
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384A. 

ORDRE  DD  JOUR. 

(extrait.) 

Quartier  général,  au  Caire,  a 4 nivôse  an  tu  ( i3  janvier  1799). 

Article  1".  Le  caporal  Girardeau  et  le  grenadier  Antoine,  de  la 
3 a'  demi-brigade,  seront  fusillés  aujourd’hui,  à midi,  comme  ayant  assas- 
siné trois  femmes1. 

Am.  2.  Les  ofliciers,  sous-officiers  et  grenadiers  de  la  3'  compagnie, 
qui  étaient  de  service  au  quartier  général  dans  la  nuit  du  i A au  i5, 
sont  cassés. 

Art.  3.  Le  général  de  division  me  présentera  des  ofliciers  et  sous-o (li- 
ciers pour  commander  cette  compagnie;  il  choisira  de  bons  sujets  et  des 
hommes  capables  de  maintenir  la  discipline. 

Art.  k.  Les  nommés  Dupoul,  François  Canipredon,  Dorât,  Delhomme, 
Lamontagne,  Aureille,  Giraud , Lacombe,  Geneste,  Bousquet,  Prudhomme, 
Janille,  Laurent,  Lachique,  Croisette,  ainsi  que  tous  les  sous-officiers 
destitués  par  l’article  précédent,  seront  incorporés  comme  simples  fusiliers 
dans  les  autres  demi-brigades  de  1 armée. 

L’état-major  recommandera  au  chef  de  la  brigade  où  il  les  enverra 
d’avoir  sur  eux  une  surveillance  particulière,  afin  de  punir  sévèrement 
le  premier  acte  d’indiscipline  qu’ils  commettraient. 

Bonaparte. 

Dépôt  de  In  gnerrr. 

3845. 

ORDRE  DU  JOUR. 

(EXTRAIT.) 

Quartier  général , au  Caire,  rmw*5  an  vu  ( 1 3 janvier  1799). 

Le  général  en  chef  destitue  de  leurs  fonctions  les  citoyens  Guilhaudin 


1 On  lit  dans  lu  journal  d'Abd-uIRhamon  Ge- 
berti  : «Dan»  In  nuit  du  07  redjeb,  des  Français 
«•cassèrent  une  fenêtre  de  la  maison  de  Moham- 


»med  Ibn -Gerbe ri  à Erbekveh,  prés  la  porte  El- 
tr A oua.  Us  s*y  introduisirent,  y trouvèrent  trois 
iv femmes;  ils  les  battirent  et  en  tuèrent  une.* 
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et  Santon,  capitaines  au  3e  bataillon  de  la  a 5*  demi-brigade,  pour  avoir 
joué  avec  des  soldats  à des  jeux  de  hasard  ; ils  seront  remplaces  à leur 
corps. 

Bonaparte. 

Dépôt  de  la  guerre. 


3846. 

ORDRE. 

Quartier  général , au  Caire,  a A nivôse  an  ni  { i3  janvier  1799). 

Article  1".  Tous  les  délits  commis  par  les  habitants  du  pays,  et  qui  ne 
sont  pas  du  ressort  du  conseil  militaire,  seront  jugés  par  le  cadi. 

Art.  2.  Lorsque  ces  délits  compromettront  la  sûreté  publique,  ou 
que  les  circonstances  seront  telles  que  le  général  commandant  la  pro- 
vince croira  devoir  les  faire  juger  par  un  tribunal  français,  il  formera 
une  commission  composée  des  trois  premiers  officiers  en  grade  qui  sont 
dans  la  province,  du  commissaire  des  guerres,  du  président  du  divan; 
l'agent  français  fera  les  fonctions  de  rapporteur.  Lorsque  cette  commis- 
sion prononcera  la  peine  de  mort,  elle  ne  pourra  être  exécutée  quaprês 
l'approbation  du  général  en  chef. 

Bonapabtr. 

Dépôt  de  la  guerre. 


3847. 

AL’  GÉNÉRAL  M ARMONT, 

À ALEXi.lDRIB. 

Quartier  général , au  Caire,  «5  nivôM  an  vu  (lâ  janvier  1799  ). 

Je  ne  conçois  pas,  Citoyen  Général,  comment  les  consuls  étrangers 
ont  pu  recevoir  une  lettre 1 de  l'amiral  anglais  sans  que  vous  en  soyez 
instruit,  et  je  conçois  encore  moins  comment,  l’ayant  reçue,  ils  l'ont 
publiée  sans  votre  permission. 

1 Cette  lettre  prévenait  les  consul,  que  les  navires  de,  neutres  pourraient  désormais  sortir  libre- 
ment  du  port  d'Alexandrie,  en  justifiant  toutefois  de  la  régularité  de  leurs  papiers  de  bord. 

?.  A* 
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Faites-vous  rendre  compte  par  les  consuls,  demandez-lcur  qui  leur  a 
remis  cette  lettre,  et  faites-leur  connaître  que  si,  è l'avenir,  ils  ne  vous 
remettaient  pas,  toutes  cachetées,  les  lettres  qu'ils  recevraient,  vous  les 
feriez  fusiller.  Si  ce  cas  se  représentait,  vous  m’enverriez  la  lettre  toute 
cachetée. 

Vous  ferez  mettre  le  scelté  sur  tous  les  effets  du  nommé  Jenovich, 
capitaine  impérial,  qui  s’est  rendu  à Alexandrie,  et  vous  me  l’enverrez 
lui-même,  sous  bonne  escorte,  au  Caire;  vous  aurez  soin  de  le  faire 
mettre  nu  et  de  prendre  tous  scs  habillements,  que  vous  ferez  découdre 
pour  vous  assurer  qu’il  n’y  a rien  dedans.  Vous  lui  ferez  donner  d’autres 
habits.  L’envoi  de  cet  homme  à Alexandrie  me  paraît  suspect  : du  resté, 
je  suis  fort  aise  qu’il  y soit,  puisqu'il  vous  donnera  des  nouvelles  du  con- 
tinent; mais  qu'il  ne  parle  à personne. 

Bonaparte. 

Dépôt  de  U guerre. 


3848. 

AU  GÉNÉRAL  LAGRANGE, 

k QATYEH. 

Quartier  général , eu  Caire , a 5 ni  yAm  en  »li  ( « 4 janvier  1 7yç  ). 

J'ai  reçu,  Citoyen  Général,  votre  lettre  qui  m’annonça  votre  arrivée 
à Qatyeh ; j'ai  été  fâché  de  vous  voir  avec  si  peu  de  monde;  la  75*  demi- 
brigade  a ordre  de  s’y  rendre. 

J’ai  donné  ordre  à un  détachement  de  pontonniers  de  sc  rendre  sur  le 
chemin  de  Sâlheyeh  à Qatyeh  pour  rétablir  le  pont.  Le  général  du  génie 
a donné  les  ordres  pour  rétablir  la  routé. 

Je  désire  que  vous  me  fassiez  connaître  la  distance  de  Qatyeh  à El- 
A'rych,  et  le  nombre  de  puits  qui  s’y  trouvent. 

J’ai  donné  ordre  que  l’on  vous  envoyât  un  millier  de  pieux. 

Activez  les  ouvrages  des  fortilications;  faites  venir  des  pièces  de  Sâl- 
heyeh,  trois  ne  suffisent  pas.  Prenez  toutes  les  mesures  pour  être,  sous 
peu  de  jours,  à l'abri  de  toute  attaque  de  la  part  des  Turcs. 
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Mettez-moi  au  courant  de  toutes  les  nouvelles  que  vous  pourriez  avoir 
de  Syrie. 

J'ai  donné  mille  et  un  ordres  pour  votre  approvisionnement. 


Collection  Napoléon. 


Bonaparte. 


3849. 

AU  GÉNÉRAL  CAFFARELLI. 

Quartier  général . au  Caire,  a5  nivfoe  an  rn  { 1 4 janvier  1799). 

Demain,  Citoyen  Général,  le  général  Junot  part  pour  Suez. 

Je  désire  que  la  position  du  puits  qui  se  trouve  vers  la  moitié  du  che- 
min soit  déterminée;  que  les  ingénieurs  se  munissent  de  tout  ce  qui  sera 
nécessaire  pour  descendre  dans  ce  puits;  qu'ils  reconnaissent  si  l'on  a 
creusé  jusqu’au  roc  et  s'il  serait  possible  de  creuser  davantage;  enfin 
qu'ils  mesurent  la  distance  du  Caire  à Suez. 

Après-demain  d’autres  ingénieurs  partiront,  escortés  par  un  détache- 
ment de  5o  hommes  que  le  général  Junot  laisse  à cet  effet;  ils  mesu- 
reront aussi  la  distance  du  Caire  à Suez  par  le  chemin  de  la  vallée  de 
l’Egarement. 

Bonaparte. 

Comrn.  par  M.  le  comte  Caflarelli. 


3850. 

ORDRE. 

Quartier  général,  an  Caire,  aô  niv6se  an  tii  ( ti  janvier  1799). 

Article  1".  Le  citoyen  Conté  fera  faire,  dans  le  plus  court  délai  pos- 
sible, cinq  caisses  pour  les  caractères  de  l’imprimerie  arabe. 

Art.  2.  Le  général  Caffarelli  remettra  à la  disposition  du  directeur 
de  l'imprimerie  nationale  cinq  enfants  sachant  lire,  pour  apprendre  le 
métier  de  compositeur. 

Art.  3.  Le  citoyen  Venture  fournira  à l’imprimerie  arabe  cinq  ouvriers 
turcs;  il  fixera  leur  traitement. 
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Art.  h.  L’ordonnateur  en  chef  fera  rembourser  toutes  les  dépenses  qu'a 
faites  le  directeur  de  l’imprimerie  nationale. 

Art.  5.  L’imprimerie  arabe  sera  directement  sous  l’inspection  du  citoyen 
Venlure;  on  ne  pourra  rien  imprimer  que  par  son  ordre.  Tous  les  jours, 
le  directeur  lui  rendra  compte  de  ce  qu'il  aura  imprimé  et  des  plaintes 
qu’il  aurait  à former  contre  les  ouvriers. 

Art.  6.  L’imprimerie  française  sera  sous  l’inspection  immédiate  du 
citoyen  Kauvelcl-Bourrienne;  elle  n'imprimera  rien  que  par  son  ordre.  Le 
directeur  lui  rendra  compte,  tous  les  jours,  de  ce  qu’il  aura  imprimé  et 
des  plaintes  qu'il  aura  à faire  contre  les  ouvriers. 

Bonaparte. 

Dépôt  de  U guerre. 

3851. 

ORDRE  Dl  JOUR. 

( EXTRAIT.  ) 

Quartier  général , au  Caire,  a5  nivôse  an  tii  ( t h janvier  1799). 

Le  général  en  chef  ordonne  que  chaque  attelage  d'artillerie,  composé 
de  quatre  chevaux  ou  mulets,  devra  porter  avec  lui  quatre-vingts  à cent 
livres  d’eau. 

Chaque  brigade  devra  avoir  une  poche  capable  de  contenir  trente 
livres  d’eau. 

Le  général  d’artillerie  présentera  le  plus  tôt  possible  au  général  en 
chef  le  modèle  d’outre  qui  remplisse  le  but  ci-dessus. 

Chaque  pièce  d’artillerie  devra  avoir  deux  pelles  et  une  pioche.  Le 
directeur  du  parc  de  l’armée  et  les  commandants  de  l’artillerie  des  divi- 
sions sont  responsables  de  l’exécution  du  présent  ordre. 

Les  généraux  de  division  passeront  une  revue  extraordinaire  de  leur 
artillerie  et  enverront  à l’état-major  général  l’état  de  l'approvisionnement, 
de  l'attelage  et  des  harnais. 

Chaque  pièce  doit  avoir  cent  cinquante  coups  à tirer  et  deux  harnais 
de  rechange. 

Bonaparte. 

Dépôt  de  U guerre. 
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3852. 

AU  GÉNÉRAL  MARMONT, 

À ALEXANDRIE. 

Quartier  général,  au  Caire,  *6  niviac  an  ?n  (iü  janvier  1799). 

Six  officiers  de  santé  partent  pour  Alexandrie,  Citoyen  Général;  le 
citoyen  Blanc1  m’assure  avoir  envoyé  tous  les  conservateurs3  qu’il  avait  à 
sa  disposition.  Vous  vous  trouvez  dans  des  circonstances  difficiles  où, 
par  des  soins  et  de  l’activité,  vous  pouvez  acquérir  une  nouvelle  gloire. 

Boxapabtk. 

Dépit  de  U guerre. 


3853. 

AU  GÉNÉRAL  MENOU, 

A ROSETTE. 

Quartier  général,  au  Caire,  a6  nivAac  an  tu  (i5  janvier  1799). 

Je  suis  instruit,  Citoyen  Général,  qu'un  nommé  Abd-Allah-Bacha  doit 
se  rendre  & Edkou  pour  aller  à bord  des  Anglais.  Le  signal  dont  ils  se 
servent  ordinairement  pour  faire  venir  les  chaloupes  est  de  battre  un 
briquet  ou  de  brûler  des  amorces. 

Bo.xapabtb. 

Dépit  de  la  guérir. 


3854. 

VU  GÉNÉRAL  REYNIER, 

À BELBEYS. 


Quartier  général,  au  Caire , «G  nivôse  an  vit  ( 1 5 janvier  1 799). 

La  province  de  Charqyeh,  Citoyen  Général,  doit  fournir  assez  de 
moyens  de  transport  pour  suffire  à l’approvisionnement  des  troupes  qui 


' Ordoniwtetir  de»  leurel». 


: De  la  >anUf. 
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sont  à Qatyeh  et  former  les  approvisionnements  de  réserve  que  je  désire 
avoir  dans  cette  place.  Comme  cet  objet  est  très-important,  je  vous  prie 
de  ne  pas  le  perdre  de  vue. 

Boiupabte. 


Dépàl  de  b guerre. 


3855. 

AU  CONTRE-AMIRAL  GANTEAUME. 


Quartier  général,  au  Caire,  *6  nirttoc  an  tu  ( i5  janvier  1799). 

Vous  vous  rendrez  à Suez,  Citoyen  Général;  vous  y passerez  une  ins- 
pection rigoureuse  de  tous  les  établissements  de  la  marine  de  Suez.  Vous 
donnerez  les  ordres  pour  que  tous  les  magasins  et  établissements  soient 
conformes  au  projet  que  j’ai  d’organiser  et  de  maintenir  à Suez  un  petit 
arsenal  de  construction. 

La  chaloupe  canonnière  la  Castiglionc  sera  sans  doute  de  retour;  si  les 
trois  autres  chaloupes  canonnières  sont  prêtes,  bien  armées  et  dans  le 
cas  de  remplir  une  mission  dans  la  mer  Rouge,  vous  partirez  avec. 

Vous  vous  rendrez  à Qoseyr;  vous  vous  emparerez  de  tous  les  bâtiments 
appartenant  aux  Mameluks  qui  sortiraient  de  ce  port. 

Vous  vous  emparerez  du  fort,  cl  vous  le  ferez  mettre  sur-le-cbamp 
dans  le  meilleur  état  de  défense. 

Vous  tâcherez  sur-le-cbamp  de  correspondre  avec  le  général  Desaix. 
Vous  laisserez  en  croisière,  devant  le  port  de  Qoseyr,  une  partie  de  vos 
chaloupes  canonnières. 

Vous  mènerez  avec  vous  un  commissaire  de  la  marine  et  un  officier 
intelligents,  que  vous  établirez  à Qoseyr  commissaire  et  commandant 
des  armes. 

Vous  ferez  tous  les  règlements  que  vous  jugerez  nécessaires  pour 
l'établissement  de  la  douane,  pour  la  formation  des  magasins  natio- 
naux, la  recherche  de  tout  ce  qui  appartenait  aux  Mameluks,  et  pour  le 
commerce. 

Vous  écrirez  à Yanbo,  Djeddah  et  Moka,  pour  faire  connaître  que 
l'on  peut  venir  en  toute  sûreté  commercer  dans  le  port  de  Suez;  que 
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toutes  les  mesures  ont  été  prises  pour  l'organisation  du  port  et  pour  pou- 
voir fournir  aux  bâtiments  tous  les  secours  dont  ils  auront  besoin. 

Vous  embarquerez,  sur  chacune  de  vos  chaloupes  canonnières,  80 
hommes,  dont  ho  de  la  légion  maltaise,  10  canonniers,  que  vous  lais- 
serez en  garnison  à Qoseyr,  et  3o  hommes  de  la  Sa*  demi-brigade. 

Je  ferai  partir  dans  deux  jours  un  officier  du  génie  et  un  officier  de 
terre  que  je  destine  à commander  à Qoseyr. 

Vous  ferez  embarquer  deux  pièces  de  h de  campagne,  que  vous  lais- 
serez pour  armer  le  fort  de  Qoseyr,  si  on  n’y  en  trouve  pas. 

Du  reste,  vous  combinerez  votre  marche  de  manière  que,  autant  que 
les  vents  pourront  le  permettre,  vous  soyez,  de  votre  personne,  de  retour 
au  Caire  du  i5  au  ao  pluviôse. 

Je  vous  enverrai,  par  l’officier  qui  part  dans  deux  jours,  des  plis  pour 
Mascate  et  Djeddah , que  vous  ferez  passer. 

Si  les  quatre  armements  n’étaient  pas  achevés,  vous  enverriez  alors 
les  trois  qui  seraient  prêts,  avec  les  mêmes  instructions  que  je  vous 
donne;  mais  vous  resteriez  à Suez  et  donneriez  le  commandement  è un 
capitaine  de  frégate. 

Boxapjhtb. 

Comm.  par  M“  la  onœteMe  Gonteaumt. 


3856. 

AU  COMMANDANT  DES  ARMES  A BOULÀQ. 

Quartier  gfaérel,  au  Caire,  a 6 nivôse  an  tu  ( ti  janvier  179g). 

Vous  voudrez  bien,  Citoyen,  faire  embosser  une  des  demi-galères  le 
plus  près  possible  de  Gyzeh , et  vous  concerter  à cet  effet  avec  le  comman- 
dant du  génie.  Elle  sera  placée  de  manière  à flanquer  le  pont  du  Nil,  le 
Meqyâs  et  l'entrée  du  petit  canal. 

Vous  ferez  embosser  le  Tonnant  près  de  Gyzeh,  de  manière  qu'il  flan- 
que le  front  de  la  maison  de  Mourad-Bey. 

Enfin  vous  ferez  placer  U Pluvier  h l’endroit  qui  sera  désigné  par  le 
commandant  du  génie,  mais  de  manière  qu’il  défende  la  sortie  du 
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canal  qui  séparé  l'ile  de  Roudah  de  la  maison  d’Ibrahim-Bey,  de  ma- 
nière que  ce  bâtiment  protège  et  soit  protégé  par  la  batterie  nord  de 
cette  île. 

Boîumbtk. 

Collection  Napoléon. 

3857. 

ARRÊTÉ. 

Quartier  général,  au  Caire,  *6  nivôse  an  vu  ( 1 5 janvier  1799). 

Article  1".  Il  sera  formé,  chez  l'administrateur  des  finances,  un  con- 
seil des  finances  qui  se  réunira  demain,  à deux  heures  après  midi.  Il  sera 
composé  des  citoyens  Monge,  CafTarelli,  Blanc,  James  et  de  l'ordonna- 
teur en  chef. 

Art.  2.  Ce  conseil  s'occupera,  1°  du  système  et  du  tarif  des  monnaies 
et  des  changements  possibles  à y faire  les  plus  avantageux  à nos 
finances;  a°  des  opérations  que,  dans  la  position  actuelle  de  l'Égypte,  on 
pourrait  faire  pour  procurer  de  l’argent  à l'armée  et  accroître  ses  res- 
sources; 3°  du  plan  raisonnable  que  l'on  pourrait  adopter  pour,  sans 
diminuer  sensiblement  les  revenus  de  la  République,  donner  aux  soldats 
de  l’armée  une  récompense  qu'ils  ont  méritée  à tant  de  titres. 

Art.  3.  Ce  conseil  fera  un  règlement  pour  l’heure,  la  tenue  de  ses 
séances,  et  son  travail. 

Bonaparte. 

Connu,  par  de  la  Marinière. 


3858. 

AU  CITOYEN  POUSSIELGCE. 

Quartier  général , au  Caire,  16  ni  vise  an  ru  ( 1 5 janvier  1799  }. 

Nous  avons  le  plus  grand  besoin  d'argent.  Les  femmes  1 doivent  6,000 
talari,  le  sâghâ  1,000,  les  négociants  de  Damas  700;  voyez  à les  faire 
payer  dans  les  vingt-quatre  heures. 


1 Des  Mameluks. 
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Vous  me  ferez  demain  un  rapport  sur  nos  ressources  et  nos  moyens 
d’avoir  de  l'argent;  tâchez  de  nous  avoir  a à 3oo,ooo  livres. 

Les  deux  bâtiments  de  cafés  qui  sont  arrivés  à Suez  doivent  avoir  payé 
quelques  droits;  failes-vous-cn  remettre  le  montant. 

Vous  trouverez  ci-joint  un  ordre  pour  que  les  Coptes  versent  demain 

10.000  talari;  après-demain,  10,000  autres;  le  t"  pluviôse,  10,000 
autres; le  3 pluviôse,  10.000  autres; le  5 pluviôse,  to,ooo  autres: en  tout 

50.000  talari.  Vous  hypothéquerez,  pour  le  payement  dudit  argent,  les 
blés  qui  sont  dans  la  haute  Égvple,  et  vous  leur  ferez  connaître  qu’il  est 
indispensable  que  cela  soit  soldé,  parce  que  j’en  aile  plus  pressant  besoin. 

Vous  me  ferez  demain  un  rapport  sur  la  quantité  d’obligations  qu’a 
en  ce  moment  l'enregistrement,  en  comptant  depuis  aujourd'hui,  décade 
par  décade. 

Enfin  vous  me  ferez  un  rapport  sur  la  quantité  de  villages  et  de  terres 
qui  ont  été  affermés,  et  sur  les  conditions  desdits  affermages. 

Vous  demanderez  deux  mois  d’avance  à tous  les  adjudicataires  des 
différentes  fermes. 

Bomapahtb. 

Cotnm.  par  H“'  de  la  Morinière. 

3859. 

AU  GÉNÉRAL  BON. 

Quartier  général,  au  Caire,  «6  nivAte  an  vu  (i5  janvier  1799). 

La  3a*  demi-brigade,  Citoyen  Général,  a dû  être  affectée  du  soupçon 
qui  a un  instant  plané  sur  tous  les  individus  de  la  demi-brigade1;  mais 
aujourd'hui  tous  les  coupables  ont  été  reconnus  et  punis. 

Faites  connaître  aux  officiers  supérieurs  qui  commandent  ce  corps,  et 
surtout  au  chef  du  3*  bataillon,  combien  il  est  nécessaire  de  ne  pas  se 
relâcher  de  la  discipline;  car,  si  un  événement  pareil  se  renouvelait,  cela 
pourrait  jeter  une  tache  sur  un  corps  aussi  distingué  et  qui  a rendu 
d'aussi  grands  services. 

Bonaparte. 

Collection  Napoléon. 

1 Pièce  n*  3844. 

v.  A3 
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3860. 

AU  GÉNÉRAL  MARMONT, 

À ALEXANDRIE. 

Quartier  générai , au  Caire,  «7  uivAse  an  »n  (16  janvier  1799). 

Vous  devez,  Citoyen  Général , vous  concerter  avec  le  divan  pour 
prendre  toutes  les  mosquées  isolées  et  propres  à recevoir  des  convales- 
cents ou  à faire  des  magasins,  et  qui  ne  seraient  pas  indispensables  aux 
musulmans  pour  leur  service.  Ici,  j’en  ai  converti  en  forts,  en  maga- 
sins, etc.  personne  ne  l’a  trouvé  mauvais. 

Bonaparte. 

fVpôt  de  la  guerre. 


3861. 

AU  GÉNÉRAL  MARMONT, 

k ALEXANDRIE. 

Quartier  général,  au  Caire,  *7  nivAaean  ru  ( 1 G janvier  1799). 

Je  reçois.  Citoyen  Général,  votre  lettre  du  17. 

Envoyez-moi  tous  les  jours  l’état  nominatif  des  hommes  qui  meurent. 
Eaites-vous  fournir  des  bestiaux  par  l’adjudant  général  Leturcq,  qui  se 
trouve  sous  vos  ordres  à Damanbour.  L'ordonnateur  prend  de  nouvelles 
mesures  pour  que  vous  ayez  de  la  viande. 

Je  donne  ordre  à l'ordonnateur  Le  Roy  de  vous  remettre  3, 000  livres, 
que  vous  enverrez  au  commodore  Hood,  pour  faire  passer  aux  prison- 
niers qui  sont  h Rhodes. 

Ayez  bien  soin  que  le  (ils  du  capitaine  de  la  caravelle  ne  vous  échappe 
pas. 

L’adjudant  général  Leturcq  vous  envoie  des  blés  par  terre;  ne  pour- 
riez-vous pas,  en  retour,  envoyer  des  vins,  que  l’on  vendrait  à Damanhour? 
Au  reste,  je  vous  autorise  à envoyer  à Rosette,  par  mer,  comme  vous  le 
proposez. 
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Faites  faire,  tous  les  cinq  jours,  une  visite  des  hôpitaux  par  un  officier 
supérieur  de  ronde,  qui  prendra  toutes  les  précautions  nécessaires  à cet 
effet,  qui  visitera  tous  les  malades  et  fera  fusiller  sur-le-champ,  dans  la 
cour  de  l'hôpital , les  infirmiers  ou  employés  qui  auraient  refusé  de  fournir 
aux  malades  tous  les  secours  et  vivres  dont  iis  ont  besoin.  Cet  officier,  en 
sortant  de  l'hôpital,  sera  mis  pour  quelques  jours  en  réserve  dans  un 
endroit  particulier. 

Vous  avei  bien  fait  de  faire  donner  du  vinaigre  et  de  l’eau-de-vie  à la 
troupe;  épargne!  l’un  et  l’autre;  il  y a loin  d’ici  au  mois  de  juin. 

Bonaparte. 

Dépôt  de  la  /jucire. 


3862. 

AU  CITOYEN  LE  ROY. 

Quartier  general . au  Caire,  17  nmW  an  «il  ( 16  janvier  1799). 

Puisque  tout  le  monde  pense  devoir  armer  la  Carrère  avec  du  1 a , je 
ne  m’y  oppose  pas;  mais  je  crains  qu’elle  n’en  marche  pas  mieux  et 
quelle  ne  perde  un  grand  avantage.  Faites  donc  là-dessus  ce  que  vous 
croirez  le  plus  utile. 

Bonaparte. 

Collection  Nu|*oléon, 

3863. 

AU  GÉNÉRAL  MENOU, 

À ROSETTE. 

Quartier  ftéin-ral . au  Caire,  «7  uivôae  an  vu  ( 16  janvier  1799). 

Vous  ne  me  faites  pas  connaître,  Citoyen  Général,  le  nom  de  la  tribu 
d’Arabes  qui  vous  inquiète  à Bosette.  Nous  sommes  parvenus,  dans  le 
reste  de  l'Égypte,  à nous  en  débarrasser  en  faisant  des  marches  de  trois 
jours  dans  le  désert,  sur  leurs  camps,  avec  a 00  hommes  : ce  qui  les 
effraye  au  point  de  donner  des  otages,  faire  la  paix  et  vivre  en  hon- 
nêtes gens,  ou  de  fuir  à cinq  ou  six  journées  dans  le  désert,  et  alors  ils 
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ne  sont  plus  dangereux.  Des  gens  du  pays  vous  indiqueront  leur  camp. 
Envoyez-y  de  nuit  a!»o  hommes,  et  alors  vous  n’en  entendrez  plus  parler. 


D«*pô4  r|ç  U guerre. 


Bonaparte. 

3864. 

A L’ADJUDANT  GÉNÉRAL  LETURCQ, 


\ DAMANIIOCn. 


Quartier  général,  «a  Caire,  *7  nivôse  an  vu  (16  janvier  1799)- 

Le  nivry  ni  les  chevaux  de  voire  province  ne  sont  pas  encore  levés; 
vous  avez  cependant  plus  de  3oo  hommes  à vos  ordres. 

Les  Arabes  inquiètent  les  environs  de  Rosette;  prenez  des  mesures. 
1 ° pour  tomber  sur  le  camp  des  Arabes  ; a°  pour  faire  lever  le  mvry  et 
les  chevaux;  vous  nous  en  avez  envoyé  fort  peu. 

Alexandrie  a besoin  de  bestiaux;  venez  au  secours  de  cette  place. 

Bosapabte. 

Collection  Napoléon. 

3865. 

ORDRE. 


Quartier  général,  au  Caire,  *7  uiv&ac  an  ni  ( 16  janvier  1799). 

Article  1".  L’administration  de  l'enregistrement,  sous  sa  responsa- 
bilité, fera  rentrer,  d’ici  au  3o  nivôse,  les  aoa.hoo  livres  dues  pour 
l’enregistrement,  et  les  i 9,983  dues  pour  les  rachats  des  femmes. 

AnT.  2.  L’état-major  mettra,  à dater  de  demain,  un  chef  de  bataillon 
et  100  hommes  à la  disposition  de  l'administration  de  l’enregistrement, 
pour  les  contraintes  nécessaires. 

Bonaparte. 

Connu,  par  M”  «U*  la  Moriniôn*. 

3866. 

ORDRE  DU  JOUR. 

Quartier  g-'-ncral,  au  Cairv,  «7  nivôse  an  vu  ( 16  janvier  1799). 

Le  général  en  chef  est  satisfait  du  zèle  des  conservateurs  et  employés 
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de  l'administration  sanitaire  à Alexandrie.  Le  citoyen  Blanc  leur  repar- 
tira i,5oo  livres  de  gratification. 

11  y aura  à l'ambulance  de  chaque  division  cinq  chameaux  portant 
des  paniers,  comme  les  gens  du  pays  s’en  servent  pour  porter  les  femmes; 
ils  serviront  à transporter  les  blessés;  l'ordonnateur  en  chef  en  fera  faire 
sur-le-champ  un  modèle.  Il  y en  aura  dix  à l'ambulance  centrale. 

Par  ordre  du  général  en  clief. 

D<:p6(  de  la  guerre. 


3867. 

ORDRE  DD  JOUR. 


Quartier  gênerai,  au  Caire,  98  niuVse  an  ni  ( 17  janvier  1799). 

Le  général  en  chef  ordonne  au  général  de  division  Klehcr  de  se  rendre 
à Damiette,  pour  prendre  le  commandement  de  son  ancienne  division  et 
celui  de  la  province. 

Il  verra  le  général  en  chef,  qui  lui  remettra  une  instruction  particu- 
lière de  lui  sur  ce  qu’il  aura  à faire. 

Par  ordre  du  général  en  chef. 

IWpAt  de  la  guerre. 


3868. 

AU  GÉNÉRAL  BERTHIER. 


Quartier  général,  au  Caire,  99  niviW  an  vu  (iR  janvier  1799). 

Vous  voudrez  bien  donner  l’ordre  au  général  Menou  de  laisser  le  com- 
mandement de  la  province  de  Rosette  à l'adjudant  général  Jullien,  et  de 
se  rendre  au  Caire.  Vous  lui  enverrez  cet  ordre  par  un  adjoint.  Vous  lui 
ferez  pressentir  que  mon  intention  est  qu’il  me  remplace  au  Caire,  si  des 
circonstances  militaires  m'obligeaient  è me  rendre  dans  la  haute  Égypte, 
dans  le  désert  ou  en  Syrie. 

Comme  il  serait  possible  que  les  mauvais  temps  empêchassent  le 
général  Menou  de  remonter  le  Nil,  il  pourrait  venir  par  terre  avec  la 
légion  nautique,  le  détachement  de  la  a 5e  ou  tout  autre  en  nombre 
suffisant  pour  que  cela  lui  formAl  une  escorte  sûre.  Il  en  profiterait  pour 
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traverser  tout  le  Delta  et  recueillir  tous  les  renseignements  qu'il  pourrait 
sur  cette  province. 

Bonaparte. 


Dépit  de  la  guerre. 


3869. 

AD  GÉNÉRAL  BEKTHIER. 


Quartier  général,  au  Caire,  19  niiVme  an  vu  ( 18  janvier  1799). 

Vous  voudrez  bien  faire  donner  un  sauf-conduit  à la  tribu  des 
Saouôlhât.  Ils  pourront  habiter,  comme  par  le  passé,  les  environs  d’Abou- 
Za'bcl,  h condition  qu'ils  vivront  tranquillement,  n'inquiéteront  point 
les  fellahs  et  ne  commettront  aucun  pillage.  Quant  aux  prisonniers, 
soit  hommes,  soit  femmes,  qui  leur  ont  été  faits,  ils  ne  leur  seront 
rendus  que  lorsqu'ils  amèneront  autant  de  chameaux  qu'il  y a de  pri- 
sonniers. Les  deux  cheiks  donnent,  l'un,  son  neveu,  l’autre,  son  fils  en 
otage.  Vous  prendrez  leur  signalement,  et  vous  les  confierez  à la  garde 
de  Zoulfiqàr.  qui  en  devra  répondre  sur  sa  tête. 

Bonaparte. 

DéjiAi  <!•*  U guerre. 


3870. 

AD  GÉNÉRAL  CAFFARELU. 

Quartier  général,  au  Caire,  19  nivnw  an  vu  (18  janvier  1799). 

Si,  le  i5  pluviôse,  la  ville  du  Caire  s’insurgeait,  la  citadelle,  les  forts 
Dupuy,  Sulkowski,  la  Prise  d'eau,  Ibrahim-Bcy,  les  forts  de  l'Institut, 
Camin,  Gyzeh,  seraient  en  mesure  et  n'auraient  besoin  que  de  lever  leurs 
ponts-levis. 

Les  hôpitaux  sont  ou  à Gyzeh,  ou  à Ibrahim-Bey,  ou  à la  citadelle. 

Les  magasins  sont  ceux  de  l'artillerie  à Gyzeh.  ceux  du  géuie  à la 
maison  d'Ibrahim-Bcy. 

La  manutention,  au  McqvAs,  à la  citadelle  et  à Gyzeh. 

Les  magasins  d'habillement  et  les  logements  de  l’état-major  et  des 
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différents  employés  de  l’armée  sont  dans  le  quartier  de  l'Institut  ou  à la 
place  Ezbekyeh. 

Les  dépôts  et  magasins  des  corps  sont  placés  à la  citadelle,  & Gyzeh 
ou  au  Meqyâs. 

Dans  l’un  et  l’autre  de  ces  endroits,  ils  s’y  trouvent  protégés  par  la 
redoute  de  l’Institut  ou  par  le  fort  Gamin , par  leur  nombre  et  les  maisons 
qu’ils  occupent. 

i°  Par  quels  débouchés  la  populace  pourrait -elle  se  porter  sur 
eux? 

9°  Quels  sont  les  coupures,  retranchements  ou  batteries  que  Ion 
pourrait  faire,  pour  assurer  que  l’un  et  l’autre  de  ces  quartiers  soient  à 
l'abri  de  toute  insulte? 

3°  Quels  moyens  pourrait-on  prendre  pour  que  les  commandants  des 
différents  forts  connussent  les  limites  des  quartiers  français,  afin  que,  s’ils 
étaient  obligés  de  tirer,  ils  ne  tirassent  pas  indistinctement  sur  tous  les 
quartiers? 

4°  Par  quels  débouchés  les  Arabes  du  dehors  pourraient-ils  se  porter 
sur  ces  quartiers? 

5°  Dans  quelle  situation  seront  les  forts  de  l'Institut  et  Gamin? 

Je  vous  prie,  Citoyen  Général,  de  me  remettre,  le  3 pluviôse,  un 
mémoire  sur  ces  questions. 

Bonaparte. 

Gomm.  par  M.  le  comte  Caflaretli. 


3871. 

AU  GÉNÉRAL  BERTHIER. 

Quartier  général, au  Caire,  19  ni»<W  an  tii  ( 18  janvier  1799). 

Vous  voudrez  bien.  Citoyen  Général,  donner  l’ordre  pour  que  l'on 
organise  promptement  deux  compagnies  de  vétérans,  qui  feront  le  service 
à la  citadelle.  Je  désire  que  ces  deux  compagnies  soient  organisées  pour 
le  6 pluviôse  an  vu. 
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Le  6 pluviôse,  le  bataillon  de  la  69e,  qui  est  à la  citadelle,  descendra 
en  ville.  Il  sera  placé  dans  une  caserne  sur  la  place  Ezbekyeb. 

Bonaparte. 

Dépôt  de  la  guerre. 


3872. 

AU  GÉNÉRAL  CAFFARELLI. 

Quartier  général,  su  Caire,  99  nivôse  an  vu  ( 18  janvier  1799  ). 

Toutes  les  portes  de  la  citadelle  du  Caire,  Citoyen  Général,  seront 
bouchées,  hormis  celle  qui  est  désignée  pour  l’entrée  et  la  porte  de  secours 
qui  sera  jugée  être  la  meilleure  pour  communiquer  avec  le  fort  Dupuy. 
La  porte  de  la  tour  des  Janissaires  sera  condamnée;  derrière  la  porte, 
on  fera  une  légère  muraille  de  18  pouces,  de  manière  qu’en  défaisant 
cette  muraille  la  porte  puisse  servir. 

Bonaparte. 

Conun.  par  M.  le  comte  CafTarelli. 


3873. 

AU  GÉNÉRAL  VERDIER, 

A MANSOIMII. 

Quartier  général , <111  Caire,  19  nivfoe  an  vu  (18  janvier  1799), 

Je  reçois,  Citoyen  Général,  vos  lettres  des  a h et  a 5.  J’ai  appris  avec 
intérêt  l’expédition  que  vous  avez  faite  contre  les  Arabes  de  Derne. 

Le  cheik  du  village  de  Myt-Ma’sarah  est  extrêmement  coupable;  vous 
le  menacerez  de  lui  faire  donuerdes  coups  de  bâton,  s’il  ne  vous  désigne 
pas  l’endroit  où  il  y aurait  d'autres  Mameluks  et  d'autres  pièces  qu’il 
aurait  cachés;  vous  vous  ferez  donner  tous  les  renseignements  que  vous 
pourrez  sur  les  bestiaux  appartenant  aux  Arabes  de  Derne  qui  pourraient 
être  dans  son  village;  après  quoi,  vous  lui  ferez  couper  la  tête,  et  la  ferez 
exposer  avec  une  inscription  qui  désignera  que  c’est  pour  avoir  caché  des 
canons. 
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Vous  ferez  e'galement  couper  la  têteau  Mameluk1,  et  vous  enverrez  à 
Gyzeh  les  trois  pièces  de  canon  que  vous  avez  trouvées  dans  ce  village. 
Faites  une  proclamation  dans  la  province  pour  que  tous  les  villages  qui 
auraient  des  canons  aient  à les  envoyer  dans  le  plus  court  de'lai. 

Bonaparte. 

Collection  Napoléon. 

3874. 

AU  GÉNÉRAL  LECLERC. 

Quartier  général,  au  Caire,  99  niwW  an  tu  ( 18  janvier  >799). 

Vous  devez  avoir  reçu,  Citoyen  Général,  les  souliers  et  capotes  que 
vous  demandez  pour  la  troupe  sous  vos  ordres. 

Le  général  Verdier  me  marque  qu’il  a donné  de  nouveau  la  chasse  aux 
Arabes  de  Derne.  Ils  11’ont  donc  pas  passé  dans  le  Delta?  Voyez  à savoir 
où  ils  sont,  et  à leur  faire  beaucoup  de  mal,  si  vous  le  pouvez. 

Des  chevaux  et  de  l’argent. 

Bonaparte. 

Collection  Napoléon. 


3875. 

AU  CITOYEN  GU1BERT, 

AIDE  DE  CAMP  DU  GEN KflAL  EN  CHEF. 

Quartier  général,  au  Caire.  «9  wèw  an  »n  (18  janvier  1799). 

Vous  partirez  demain.  Citoyen,  avec  un  convoi  de  1Ù0  chameaux.  Vous 
aurez  avec  vous,  indépendamment  d’un  corps  d’infanterie,  5o  hommes 
du  3e;  vous  vous  rendrez  avec  ledit  convoi  à Qatyeh. 

Arrivé  à Sâlheyeh,  vous  vous  assurerez  qu’il  n’y  a plus  à Sân  aucune 
farine  et  que  tout  y a été  transporté;  vous  verrez  si  l’on  travaille  à 
raccommoder  le  pont  qui  est  entre  Sâlheyeh  et  Qatyeh. 

Arrivé  à Qatyeh,  vous  vous  rendrez  au  bord  de  la  mer;  vous  visiterez 
dans  le  plus  grand  détail  les  magasins,  les  fortifications,  les  différents 
points. 

1 Mameluk  qui , prisonnier,  avait  lue  son  gardien . un  moment  après  avoir  obtenu  l’aman. 
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Si  le  général  Lagrange  de'sire  garder  les  5o  hommes  de  cavalerie  que 
vous  avez  avec  vous,  vous  les  lui  laisserez,  et  vous  reviendrez  avec  une 
lionne  escorte  d'infanterie. 

Vous  m'écrirez  de  Belbcys,  de  Sâlheyeh  et  de  Qatyeh,  pour  me  faire 
connaître  ce  qu'il  y aurait  de  nouveau  dans  ces  différentes  places,  et  vous 
me  communiquerez  les  observations  que  vous  auriez  faites. 

Vous  resterez  à Qatyeh  tout  au  plus  trois  ou  quatre  jours.  Mon  inten- 
tion est  que  vous  soyez  ici  du  i o au  ta  pluviôse. 

Vous  aurez  bien  soin  de  vous  informer,  dans  votre  route  de  Sâlheyeh 
à Qatyeh  et  de  Qatyeh  à la  mer,  de  tous  les  puits  et  s'il  n'y  en  a point 
à droite  ou  à gauche.  Vous  apporterez,  ici,  si  cela  est  possible,  des  échan- 
tillons d'eau  des  différents  puits  et  surtout  des  lacs. 

Si,  en  route,  vous  appreniez  quelque  chose  d’intéressant,  soit  du  géné- 
ral Lagrange,  soit  du  citoyen  Lambert,  qui  a été  dans  le  désert  avec 
tio  hommes,  vous  m'en  feriez,  part  en  m’expédiant  un  Arabe. 

Bonaparte. 

Collection  Najiolén». 


3876. 

AU  GÉNÉRAL  LAGRANGE, 

i QATYEH. 

Quartier  général,  au  Caire,  >9  nndae  an  vu  (18  janvier  1799). 

J'espère  qu'à  l'heure  qu’il  est.  Citoyen  Général,  vous  vous  trouvez,  à 
couvert  de  toute  entreprise  des  Mameluks. 

Aujourd'hui  part,  avec  mon  aide  de  camp  Guiberl,  un  convoi  de 
1 5o  chameaux  chargés  de  biscuit,  qui  se  rend  directement  à Qatyeh. 

La  73'  a reçu  l'ordre  de  se  rendre  à Qatyeh  : j'imagine  quelle  sera 
prête  à y être  rendue  lorsque  vous  recevrez  cette  lettre. 

Pur  la  lettre  du  chef  de  brigade  Sanson,  du  3 5,  que  me  com- 
munique le  général  Caffarelli,  je  vois  que  le  convoi  de  Damiette  est 
déjà  arrivé  à Tyneh;  ainsi,  je  puis  espérer  qu’il  y est  rendu  à l’heure 
qu'il  est. 
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Le  général  Dugua  a ordre  de  vous  envoyer  beaucoup  de  choses  de 
Damiette.  J’espère  que  tout  cela  pourra  de'barquer  directement  an  bord 
de  la  mer. 

Le  général  Kleber  part  ce  soir  pour  Damiette,  afin  d’activer  le  départ 
de  tous  les  convois  nécessaires  à l’approvisionnement  de  Qatveh. 

Faites  parcourir  la  côte,  afin  de  parvenir  à découvrir  une  anse  oit  les 
djermes  se  trouvent  à l’abri  des  mauvais  temps. 

Employez  tous  les  chameaux  que  le  pays  peut  vous  procurer,  à trans- 
porter vos  denrées  de  Sâlheyeh  et  de  Tvneh. 

Faites-moi  connaître  les  nouvelles  de  Syrie. 

Je  donne  ordre  au  payeur  de  la  division  de  vous  faire  passer  3,ooo  livres 
pour  subvenir  aux  dépenses  extraordinaires  que  vous  serez  dans  le  cas  de 
faire. 

Envoyez-moi  tous  les  renseignements  que  vous  pourrez  sur  la  route  de 
Qatyeh  à El-A’rych,  et  surtout  sur  l’eau  qui  s’y  trouve. 

Vous  recevrez,  par  le  convoi  qui  part  aujourd’hui,  1,000  pieux  et 
1,000  porte-pieux  pour  la  85*.  Par  le  prochain  convoi,  vous  recevrez 
1,000  bidons  et  1,000  pieux  pour  la  76*.  Faites  connaître  à Maugras1 
que  les  capotes  et  les  bonnets  pour  sa  demi-brigade  partent  aujourd’hui 
pour  Damiette;  qu’il  les  envoie  prendre. 

Bonaparte. 

Collection  Napoléon. 


3877. 

ORDRE. 

Quartier  général,  au  Caire,  *«»  nmac  an  tu  ( 1 8 janvier  1 7<j*»  t 

Le  général  en  chef,  d’après  les  témoignages  rendus  par  le  général  de 
division  Kleber  sur  la  conduite  distinguée  qu'a  tenue,  au  débarquement 
de  l’armée  eu  Égypte,  le  citoyen  Fortuné  Devouges,  chasseur  à cheval 
du  iô*  régiment,  qui,  ayant  un  congé,  a suivi  volontairement  l’armée, 


‘ Chef  de  le  75'. 


U. 
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avec  la  permission  du  général  Klcber,  nomme  le  citoyen  Forlund  De- 
vouges  sous-lieutenant  au  99*  régiment  de  chasseurs. 

Par  ordre  du  général  en  chef. 

Dépôt  de  U guerre. 


3878. 

AU  GÉNÉRAL  CAFFARELLI. 


Quartier  général , au  Caire,  3o  oivfoe  an  vu  (19  janvier  1799). 

Je  vous  prie,  Citoyen  General,  de  me  faire  connaître  le  jour  positif 


ou  nous  aurons  un  moulin. 


Cooim.  par  M.  lo  comte  Caffarelli. 


Bonaparte. 


3879. 

AU  GÉNÉRAL  Dl'Gl’A, 

À. DAMIETTE. 

Quartier  généra! . au  Caire,  3o  nivôse  an  vu  ( 1 9 janvier  1 799). 

Je  reçois.  Citoyen  Gdndral,  votre  lettre  du  a 6.  Je  vois  avec  plaisir  que 
le  premier  convoi,  parti  le  ai  de  Damiette,  est  arrivé  & Tyneh. 

Vous  aurez  reçu  la  reconnaissance  qu’a  faite  le  gdndral  Lagrange  sur 
le  bord  de  la  mer.  La  côte  est  très-douce,  et  je  pense  qu’il  faudrait 
que  les  convois  partissent  d’Omm-Fi’ireg  pour  se  rendre  droit  derrière 
Qatyeh. 

Faites  charger  de  paille  quelques  djermes;  excitez  tous  les  habitants  de 
la  province  à porter  à Qatyeh  des  poules,  des  œufs  et  d’autres  denrées. 

Je  désirerais  également  que  vous  pussiez  encore  envoyer  un  troisième 
couvoi  portant  3,ooo  boisseaux  d’orge,  toute  la  paille,  l’herbe  ou  le  son 
que  vous  pourrez  envoyer. 

Faites-moi,  je  vous  prie,  un  rapport  détaillé  sur  la  situation  de  Lesbd; 
concentrcz-y  le  plus  tôt  possible  votre  hôpital,  les  magasins  et  dépôts 
de  votre  division. 

Bonaparte. 

Dé|*H  de  la  guerre. 
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3880. 

AU  GÉNÉRAL  BERTHIER. 

Quartier  général,  au  Caire,  1“  pluvifae  an  vu  (no  janvier  1 799). 

Vous  voudrez  bien  donner  Tordre  au  général  Mural  de  partir,  trois 
heures  avant  le  jour,  avec  iao  hommes  de  cavalerie  et  100  hommes  de 
la  69%  pour  se  rendre  à Qelvoub,  tomber  sur  le  camp  des  Arabes  Haouylûl. 
enlever  les  chameaux,  femmes,  enfants,  vieillards,  les  amener  an  Caire, 
et  tuer  tout  ce  qu'il  ne  pourra  pas  prendre.  Il  obligera  tous  les  villages 
qui  auraient  des  bestiaux  à ces  Arabes  de  les  livrer;  il  se  fera  désigner 
les  deux  villages  qui  appartiennent  au  cheik  des  HaouytiU;  il  prendra 
tous  les  bestiaux,  brûlera  la  maison  du  cheik  des  Haouytûl,  et  lui  fera 
tout  le  mal  possible;  il  préviendra  le  cheik-el-beled  qu’il  doit  verser  le 
myry  dans  la  caisse  de  sa  province. 

Cette  troupe  prendra  du  pain  pour  demain  et  après-demain.  S'il  pré- 
voit pouvoir  faire  du  mal  à cette  tribu  des  HaouytAt  ou  des  A'ydy,  il 
pourra  rester  dehors  toute  la  journée  d'après-demain.  Il  me  préviendra 
par  un  Arabe  de  ce  qu'il  aura  fait  et  de  la  résolulion  qu'il  aura  prise, 
demain  au  soir. 

Bonaparte. 

Dépôt  d*  la  guerre. 


3881. 

AU  GÉNÉRAL  BERTHIER. 

Quartier  général , au  Caire,  »*  pluviôse  ao  vu  (ao  janvier  1799). 

Vous  donnerez  l'ordre.  Citoyen  Général,  au  général  Rampon  de  régler 
ses  mouvements  de  manière  à être  rendu  au  Caire  avec  toute  sa  colonne 
le  9 au  soir.  Indépendamment  des  chevaux  et  du  myry  qu’il  doit  lever 
dans  sa  province,  vous  lui  enverrez  Tordre  du  jour  de  demain,  qui  lui  fera 
connaître  qu'il  doit  lever  encore  dix  chevaux.  11  emportera  avec  lui  tout 
l'argent  provenant  du  myry.  Il  laissera  le  commandement  au  comman- 
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dant  turc1,  avec  une  instruction  qui  lui  fasse  connaître  la  conduite  qu’il 
doit  tenir.  11  lèvera  dans  sa  province  deux  bons  chevaux  pour  l’artillerie 
de  sa  division.  Il  recommandera  au  divan  de  maintenir  une  bonne  police; 
sans  quoi,  il  le  punirait  à son  retour. 

Vous  ordonnerez  au  général  Zajoncbek,  commandant  la  province  du 
Fayoum,  de  régler  ses  mouvements  de  manière  à être  rendu  à Gvzehavec 
toute  sa  colonne  le  î a au  soir.  Vous  lui  recommanderez  d'activer  de  tous 
scs  moyens  le  recouvrement  en  entier  du  myry  et  la  levée  de  tous  les  che- 
vaux que  doit  fournir  sa  province.  11  lèvera  dans  sa  province  quatre  bons 
chevaux  propres  à l'artillerie.  Il  recommandera,  en  partant,  au  divan 
de  maintenir  une  bonne  police  dans  la  province,  el  aux  cheiks  d'Arabes 
de  se  bien  comporter;  sans  quoi,  à son  retour,  qu'il  annoncera  être  dans 
quinze  jours,  il  les  punirait. 

Boxapabtk. 

IMpAt  de  la  gmrtt. 

3882. 

AU  GÉNÉRAL  MENOU, 

A ROSETTE. 

Quartier  général,  au  Caire,  «*'  pluviôse  an  vu  (10  janvier  1799). 

Vous  avez  su,  Citoyen  Général,  vous  attirer  la  confiance  des  Turcs 
de  votre  province  : vous  saurez  également  vous  attirer  la  confiance  de  ceux 
du  Caire.  L’état-major  vous  donne  l'ordre  de  vous  y rendre  le  plus  tôt 
possible.  Les  fréquentes  absences  que  je  suis  obligé  de  faire  dans  les 
différents  points  de  l’armée  exigent  un  général  de  division  qui  ait  de  l'ex- 
périence et  la  connaissance  des  hommes,  pour  me  remplacer  ici.  Avant 
de  partir  de  Rosette,  donnez  au  citoven  Jullien  toutes  les  instructions 
que  vous  croirez  nécessaires. 

Boxapaiite. 

Dépôt  de  la  guerre. 

1 Hassan  Tcborbadji. 
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3883. 

Ali  GÉNÉRAL  BERTHIER. 

Quartier  général , au  Caire,  i"  pluviôse  an  vu  (so  janvier  1799). 

A dater  du  5 pluviôse,  le  commandant  et  la  garnison  du  fort  Dupuv 
y logeront.  Il  y aura  de  garnison  5 canonniers  et  a 5 hommes. 

Le  commandant  el  la  garnison  du  fort  Sulkowski  y logeront;  il  y aura 
de  garnison  to  canonniers  et  Go  hommes. 

Toutes  les  fois  que  des  Arabes  viendraient  rôder  à portée  de  canon  de 
ces  forts,  les  commandants  pourront  leur  tirer  des  coups  de  canon.  Lorsque 
d'un  de  ces  forts  on  verra  dans  la  plaine  plus  de  5o  hommes,  le  com- 
mandant fera  un  signal  en  arborant  un  drapeau  rouge  et  blanc;  toutes 
les  fois  qu'il  en  verra  dans  la  plaine  plus  de  too,  il  fera  signal  en  arbo- 
raut  un  drapeau  rouge  el  en  appuyant  son  pavillon  d’un  coup  de  canon. 

11  sera  donné  la  consigne  la  plus  sévère  de  ne  laisser  entrer  aucun 
Turc  ni  dans  l'un  ni  dans  l’autre  de  ces  forts. 

Vous  donnerez  des  ordres  pour  que  le  service  de  la  ville  soit  réduit  de 
manière  qu’il  n’y  ait  pas  plus  de  8o  hommes,  tous  les  jours,  sans  compter 
la  citadelle,  les  forts  Dupuy  et  Sulkowski. 

Vous  donnerez  l’ordre  à l’ordonnateur  en  chef  de  faire  fournir  à cha- 
cun des  forts  des  drapeaux  tricolores  qui,  à dater  du  5 pluviôse,  seront 
arborés  sur  la  partie  la  plus  élevée  de  ces  forts.  Le  général  du  génie  y 
fera  placer  un  arbre  d’une  hauteur  convenable. 

Bonaparte. 

Dépôt  de  la  guerre. 

3884. 

AU  GÉNÉRAL  DOMMARTIN. 

Quartier  général,  au  Caire,  i*r  pluviôse  on  vu  (ao  janvier  1799). 

Je  vous  prie,  Citoyen  Général,  de  faire  faire  un  modèle  de  lance  poul- 
ie régiment  de  dromadaires,  une  de  1 5 pieds,  une  de  18  pieds,  une  de 
9 1 pieds. 

Bonaparte. 

Dépôt  de  U guerre. 
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3885. 

ORDRE  DU  JOUR. 

< EXTRAIT.) 

Quartier  général,  au  Caire,  i"  pluviôse  an  vu  (ao  janvier  1799). 

Les  généraux  commandant  les  provinces  feront  une  lettre  circulaire 
en  arabe  aux  différents  chciks-el-beled  des  villages  de  la  province  : il  y 
a des  canons  enterrés  dans  les  maisons  appartenant  ci-devant  aux  Mame- 
luks; qu’ils  accordent  dix  jours  pour  faire  les  déclarations,  et  que,  passé 
ce  délai,  les  cheiks  des  villages  où  seraient  trouvés  des  canons  seront 
punis  de  mort. 

Dans  les  provinces  de  Menouf,  Charqyeb,  Mansourah  et  dans  quel- 
ques provinces  de  la  haute  Egypte,  les  généraux  commandant  ces  pro- 
vinces ont  découvert  des  canons  qu'ils  ont  laissés  dans  les  villages  ; le 
général  en  chef  leur  ordonne  de  prendre  tous  les  moyens  pour  faire  con- 
duire ces  cauons  à Gyzeh , et  ce,  dix  jours  après  la  réception  du  pré- 
sent ordre. 

Par  ordre  du  général  eu  chef. 

Dépôt  de  la  guerre. 

3886. 

AU  GÉNÉRAL  KLEBER, 

COMMANDANT  LA  PROVINCE  DR  DAMIETTE. 

Quartier  général,  au  Caire,  a phivuW  an  vu  (91  janvier  1799). 

Vous  trouverez  à Damiette,  Citoyen  Général,  le  Cerf,  l'Étoile , le  Sans- 
Qunrtier  et  la  Revanche.  Ces  quatre  bâtiments  ont  eu  ordre  de  faire  deux 
mois  de  vivres  et  de  se  tenir  prêts  pour  une  mission  de  mer.  Vous  en 
passerez  la  revue.  Vous  ferez  arborer  le  pavillon  du  capitaine  de  frégate 
Stendelet  sur  un  de  ces  quatre  bâtiments,  et,  s’ils  le  peuvent,  vous  leur 
ferez  prendre,  au  lieu  de  deux  mois,  pour  trois  ou  quatre  mois  de  vivres. 
Si  leur  équipage  n'était  pas  au  complet,  vous  le  compléterez  en  dimi- 
nuant un  peu  l'équipage  des  chaloupes  ou  barques  du  lac  Menzaleh  et  de 
celles  qui  sont  destinées  à rester  sur  le  Nil. 
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L'aviso  F Étoile  a besoin  de  (pâtre  pièces  de  6 qu’il  a débarquées  dans 
la  haute  Égypte.  J'ai  donné  ordre  que  l'on  prît  les  quatre  pièces  de  6 
qui  sont  sur  le  bâtiment  f Éclair,  qui  est  à Rosette. 

Vous  me  ferez  connaître  si  les  quatre  bâtiments  peuvent  sortir  du  Nil, 
combien  il  leur  faudrait  de  jours  pour  passer  la  barre.  Vous  prendrez 
aussi  à Damiette  tous  les  renseignements  et  mouillages  du  golfe  d’El- 
A’rych,  de  Gaza,  Jaffa,  Saint-Jean-d’Acre,  et  sur  la  marine  de  Djezzar- 
Facha. 

Si,  le  î s du  mois,  les  canons  n’étaient  pas  arrivés,  vous  feriez  prendre 
à l’aviso  r Étoile  deux  pièces  de  6 et  deux  pièces  de  3,  que  vous  prendriez 
sur  les  autres  bâtiments  qui  restent  dans  le  Nil. 

Vous  ferez  transporter  à Lesbé  les  hôpitaux,  magasins  et  dépôts  de 
la  division.  Vous  ordonnerez  à l'officier  du  génie  de  travailler  de  préfé- 
rence aux  points  de  l'enceinte  les  moins  avancés,  afin  que  le  dépôt  de 
la  division  qui  doit  tenir  garnison  à Lesbé  soit  en  sûreté  et  puisse  em- 
pêcher la  ville  de  communiquer  avec  la  mer. 

Je  fais  réorganiser  une  demi-galère,  qui  partira  dans  cinq  ou  six  jours 
pour  être  stationnée  à Damiette.  La  chaloupe  canonnière  fffé/ène,  qui  porte 
une  pièce  de  aù,  s’y  trouve  également,  et,  lorsque  la  flottille  sera  partie, 
la  chaloupe  canonnière  la  Victoire  arrivera  à Damiette.  Ces  trois  bâtiments 
et  les  djermes  armées  qui  vont  et  viennent  du  Caire  à Damiette  suffiront 
pour  obliger  cette  ville  à rester  tranquille,  puisque,  au  moindre  événe- 
ment, on  la  priverait  de  la  communication  du  Nil. 

La  a'  d’infanterie  légère  doit  être  arrivée  à Mansourah,  où  je  l’ai  en- 
voyée pour  lui  faire  changer  d’air;  la  75e  arrivera  le  5 à Qalyeh. 

Indépendamment  des  trois  convois  qui  doivent  être  partis  de  Damiette 
pourQatyeh,  vous  ferez  encore  partir  tout  l’orge,  la  paille  ou  le  son  que 
vous  pourrez  trouver,  jusqu'à  concurrence  do  5 à 6,000  boisseaux.  Vous 
demanderez  dans  la  province  de  Damiette,  comme  contribution,  tous 
les  chameaux  qui  peuvent  être  nécessaires  à votre  division. 

Vous  activerez , pendant  le  peu  de  jours  que  vous  resterez  à Damiette , 
autant  qu’il  vous  sera  possible,  la  rentrée  du  myry  et  des  chevaux. 

Vous  partirez  le  1 a de  Damiette,  avec  le  détachement  du  t8*  de  cava- 
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lerie,  l’artillerie  de  votre  division,  les  deux  bataillons  de  la  s5*  et  les 
trois  bataillons  de  la  a*  d’infanterie  légère,  pour  être  rendu  à Qatyeh 
le  16  ou  le  17;  vous  y trouverez  des  ordres  pour  le  mouvement  ulté- 
rieur. 

Le  général  de  brigade  Lagrange  est  k Qatyeh,  avec  la  75e  et  la 
85*;  vous  en  agirez  avec  lui  comme  avec  votre  avant-garde,  en  lui 
portant  tous  les  secours  que  les  événements  pourraient  nécessiter.  En  cas 
de  retraite  forcée,  je  lui  ai  laissé  la  liberté  de  l’effectuer  sur  Peluse  ou 
Sâlheyeh,  selon  qu’il  le  jugerait  à propos;  dans  l’un  et  l’autre  cas,  vous 
chercheriez  à le  joindre  pour  pouvoir  secourir  Sâlheyeh,  si  l’ennemi  n’é- 
tait pas  nombreux,  ou  vous  trouver  en  mesure  de  vous  réunir  aux  autres 
divisions  de  l’armée. 

Boxapabtb. 

En  passant  à Mansourah,  vous  préviendrez  le  général  Verdier  que 
vous  lui  retirerez  bientôt  sa  demi-brigade,  et  qu’il  est  nécessaire  qu’il 
profite  du  peu  de  temps  qui  lui  reste  pour  hâter  la  levée  du  myrv  et  des 
chevaux. 


Dépôt  de  U guerre. 


3887. 

AU  CITOYEN  POUSSIELGUE. 

Quartier  général,  au  Caire,  s pluviôse  an  tu  (ai  janvier  1799). 

Je  vous  prie,  Citoyen,  de  vous  faire  donner  par  la  compagnie  d’Égypte 
le  reçu  de  dix  actions,  mon  intention  étant  de  les  donner  en  gratification 
à différents  individus  de  l’armée. 

Boxapartk. 

Connu,  per  M“  de  la  M crinière. 
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3888. 

AU  GÉNÉRAL  MARMONT, 

À ALEXANDRIE. 

Quartier  général,  au  Caire,  3 pltm&M  an  tu  (ta  janvier  1799). 

Je  reçois,  Citoyen  Général , votre  lettre  du  as.  Envoyez-nous  tous  les 
matelots  que  je  vous  ai  demandés  par  mes  différentes  lettres,  en  leur  fai- 
sant faire  quarantaine  à Alexandrie.  On  leur  en  fera  faire  une  égale- 
ment, d'observation,  à Boulâq.  Vous  sentez  combien  il  est  essentiel  de 
débarrasser  votre  place  des  bouches  inutiles  qui,  dans  un  événement,  ne 
feraient  que  vous  être  à charge. 

Je  vous  recommande  de  faire  passer  lé  plus  promptement  possible 
au  Caire  tous  les  objets  relatifs  à l’imprimerie. 

J’espère  que  les  derniers  froids  qu’il  a fait  vous  seront  favorables. 

Immédiatement  après  le  combat  d’Aboukir,  il  a été  distribué  6,000  fu- 
sils; faites,  je  vous  prie,  une  visite  sur  tous  les  bâtiments  de  guerre  et 
dans  la  ville  d'Alexandrie,  pour  faire  retirer  tous  les  fusils  qu’il  vous 
sera  possible. 

Boxxpartb. 

Dépôl  de  U guerre. 


3889. 

AL  GÉNÉRAL  CAFFARELLI. 

Quartier  général , au  Caire,  3 pluviôse  an  ni  (sa  janvier  1799). 

Le  château  de  Tyneh  n’a  point  d'eau;  il  ne  peut  donc  pas  être  une 
position  militaire  centrale  pour  une  armée  ou  une  division. 

De  Damiette  à Qalyeh , il  n’y  a point  d'autre  port  pour  les  djermes  que 
Tyneh. 

Entre  Qatyeh  et  El-A’rych  il  y a un  lac.  Offre-t-il  un  port  pour  les 
djermes  aussi  avantageux  que  Tyneh?  Voilà  la  première  question  à 
résoudre. 

S’il  offre  un  port  aussi  avantageux  que  Tyneh,  nul  doute  qu’il  ne  faut 


356  CORRESPONDANCE  DE  NAPOLÉON  K—  AN  VII  (1799). 
rien  faire  à Tvneh,  et  qu'il  faut  pourvoir  à défendre  le  port  du  lac.  Dans 
le  cas  contraire,  il  faudra  alors  défendre  le  port  de  Tyneh,  pour  qu’il  soit 
à l’abri  du  cité  de  mer  et  du  côté  de  terre. 

Bonaparte. 


Comm.  par  M.  le  comte  CafTarelli. 


3890. 

AU  GÉNÉRAL  DOMMARTIN. 

Quartier  général,  au  Caire,  3 pluviôse  an  »n  (*»  janvier  1799). 

J'espère  pouvoir  vous  fournir,  entre  demain  et  après-demain,  une 
soixantaine  de  chameaux.  Faites  acheter  des  mulets  le  plus  que  vous 
pourrez.  Faites  vos  envois  de  Suez  par  des  chameaux  de  louage.  Rem- 
placez les  deux  pièces  de  1 a qui  vous  manquent  par  les  deux  pièces  de 
Rosette,  et,  si  celles-là  ne  vous  arrivent  pas  à temps,  par  deux  pièces 
de  8.  Remplacez  l’obusier  de  G pouces  par  un  mortier  de  8 pouces,  ou 
par  deux  de  5 pouces  6 lignes,  et,  si  cela  n'est  pas  possible,  par  une 
pièce  de  8. 

Indépendamment  de  ces  douze  pièces,  il  est  indispensable  que  le  parc 
ait  au  moins  i5o,ooo  cartouches  à sa  suite.  Prenez  vos  mesures  pour 
qu’au  i G pluviôse  il  y en  ait  aoo,ooo  à Qalyeh,  y compris  les  i 5o,ooo 
que  je  vous  demandais  de  Damiette.  Ayez-en  3oo,ooo  à Sâlheyehet 
3oo,ooo  à Damiette,  et  au  moins  100,000  à Belbeys. 

L’époque  du  1 a , que  je  vous  ai  fixée,  est  de  rigueur. 

Bonaparte. 

Dépôt  de  la  guerre. 

3891. 

AU  GÉNÉRAL  BERTIIIER. 

Quartier  général,  au  Caire,  3 pluviôse  an  tii  (sa  janvier  1799). 

Le  général  Reynier  me  mande  qu’il  a donné  ordre  à la  compagnie 
Omar  de  revenir  au  Caire.  Le  général  Reynier  ne  devait  pas  faire  ce 
mouvement  sans  ordre.  Vous  lui  expédierez  à Belbeys,  par  un  Arabe, 
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l'ordre  à cette  compagnie  de  se  reposer  trois  jours  et  de  retourner  à 
Qatyeb.  Vous  ferez  savoir  au  général  Reynier  et  au  général  Lagrange  que 
je  n'ai  pas  approuvé  leur  conduite  dans  cette  occasion.  Quand  une  com- 
pagnie est  par  ordre  dans  un  endroit,  on  doit  l’y  garder,  à moins  de 
raisons  supérieures. 

Bonaparte. 

Dépôt  de  U guerre. 


3892. 

AU  GÉNÉRAL  DOMMART1N. 


Quartier  général,  au  Caire,  h pluviôse  an  tii  {«3  janvier  1799). 

J’ai  lu  avec  la  plus  grande  attention,  Citoyen  Général,  votre  rapport 
sur  les  approvisionnements  des  forts  du  Caire. 

J'adopte  toutes  les  mesures  que  vous  avez  proposées  pour  augmenter 
l'artillerie  et  l’approvisionnement  de  la  citadelle. 

Toutes  les  pièces  de  5,  en  général,  ne  sont  pas  approvisionnées;  donnez 
les  ordres  pour  que,  le  10,  l’artillerie  de  tous  les  forts  soit  approvi- 
sionnée au  moins  à 100  coups  par  pièce,  soit  à boulets,  soit  à mitraille, 
soit  à grenades,  à 100  coups  par  mortiers  en  bombes,  et,  à défaut  de 
bombes,  en  cailloux  et  en  paniers,  pour  s’en  servir  comme  pierriers. 

Faites-moi  connaître  ce  que  vous  comptez  mettre  au  fort  Sulkowski, 
et  si  je  puis  compter  qu’au  1 o les  changements  que  vous  avez  proposés 
seront  exécutés  et  les  demandes  ci-dessus  remplies. 

Bonapartb. 

Dépôt  de  La  guerre. 


3893. 

AU  GÉNÉRAL  DOMMARTIN. 

Quartier  général,  au  Caire,  & plaviôae  an  tii  (a3  janvier  1799). 

Je  vous  prie,  Citoyen  Général,  de  faire  mettre  dans  les  différents  forts 
du  Caire  des  artifices  pour  pouvoir  éclairer  les  remparts  pendant  la 
nuit. 

Faites-moi  connaître,  par  un  rapport  particulier,  la  partie  du  maté- 
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ricl  de  l'équipage  de  pont  que  vous  pourriez  mettre  à la  suite  de  l'ar- 
tillerie. 

Il  faudrait  aussi  une  centaine  de  flambeaux  pour  éclairer  les  convois 
pendant  la  nuit. 

Bonaparte. 

Dépôt  de  la  guerre. 

3894. 

AU  GÉNÉRAL  CAFFARELU. 

Quartier  général,  au  Caire,  & pluviôse  an  tii  (a3  janvier  1799). 

J’ai  visité  hier  la  maison  d'Ibrohim-Bey.  J’ai  été  extrêmement  mécon- 
tent de  voir  les  fusils  dans  les  salles  de  la  maison.  Veuillez  donner  les 
ordres  pour  que,  sous  deux  ou  trois  jours,  la  salle  d’armes  de  cet  hôpital 
soit  en  état. 

Bonaparte. 

Cotnai.  par  M.  le  comte  Caffarvlli. 

389.5. 

AU  GÉNÉRAL  BERTHIER. 

Quartier  général,  au  Caire,  & pluriAae  an  vu  (a3  janvier  1 799). 

Vous  trouverez  ci-joint,  Citoyen  Général,  la  réclamation  de  deux  offi- 
ciers qui  ont  été  destitués  à l’ordre  du  jour1  pour  avoir  joué  avec  des 
soldats.  Voulant  prendre  en  considération  la  situation  de  ces  officiers, 
mon  intention  est  que  vous  les  mettiez  tous  les  deux,  avec  les  appointe- 
ments et  le  grade  de  capitaine,  dans  une  place;  et  si,  à la  lin  de  la  cam- 
pagne, ils  ont  maintenu  une  bonne  discipline,  je  pourrai  les  attacher  k 
une  demi-brigade. 

Bonaparte. 

Dépôt  d«  U guérir. 

1 Pièc*  o*  3845. 
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3890. 

A ZOllLFIQÂR, 

COMMISSAIRE  Tl  RC  PRÈS  LE  DIVIN. 

Quartier  general,  au  Caire,  5 pluviÔM  an  tu  (ai  janvier  1799). 

Vous  trouverez  ci-joint  la  liste  des  femmes  arabes  qui  ont  été  prises 
par  l’aide  de  camp  du  général  en  chef1.  Le  général  en  chef  ordonne 
qu’elles  soient  placées  dans  une  maison  où  vous  les  ferez  garder.  Vous 
voudrez  bien  pourvoir  à ce  qui  est  nécessaire  h leur  subsistance.  Les 
dépenses  que  vous  ferez  vous  seront  remboursées.  L’intention  du  général 
en  chef  est  que  l’on  ait  le  plus  grand  soin  de  ces  femmes,  ainsi  que  de 
leurs  enfants.  Ces  femmes  ont  été  prises  au  village  de  Kafr  el-Hamsch. 
dépendance  d’Abou-Za’bel. 

Vous  remettrez  à l’état-major  général,  tous  les  cinq  jours,  l’état  de 
leurs  dépenses,  ainsi  que  de  celles  des  quatorze  autres  femmes. 

Par  ordre  du  général  en  chef. 

Dépôt  de  ia  guerre. 

3897. 

AU  GÉNÉRAL  BERTHIER. 

Quartier  général,  au  Caire,  6 pluviôse  an  vu  (a5  janvier  1799). 

Vous  partirez,  Citoyen  Général,  le  to  pluviôse,  pour  vous  rendre  à 
Alexandrie;  vous  vou9  y embarquerez  sur  la  frégate  la  Courageuse;  vous 
aurez  avec  vous  deux  bâtiments  du  convoi,  bons  voiliers,  que  j’ai  fait 
arranger  à cet  effet. 

Dès  l’instant  que  vous  aurez  rencontré  quelque  bâtiment  qui  vous  aura 
donné  des  nouvelles,  vous  m’en  expédierez  un  sur  Damiette,  le  lac 
Bourlos,  ou  même  sur  Alexandrie,  si  les  vents  l’y  portaient.  Vous  m’expé- 
dierez l’autre  dès  l’instant  que  vous  aurez  appris  d’autres  nouvelles;  ce 
que  je  désirerais  être  fait  avant  que  vous  ne  touchassiez  aucune  terre 
d’Europe. 

Le  plus  sûr  parait  être  de  vous  diriger  sur  les  côtes  d’Italie,  du  côté 

1 Croiiier. 
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du  golfe  de  Tarente,  du  port  de  Crolone,  et,  si  le  temps  le  permet,  de 
remonter  le  golfe  Adriatique  jusqu'à  Ancône;  soit  que  vous  touchiez  à 
Corfou  ou  à Malte,  ou  dans  un  point  quelconque,  ne  manquez  pas  de 
m’envoyer  toutes  les  nouvelles  que  vous  pourriez  avoir,  en  m'expédiant 
des  bâtiments  auxquels  vous  donnerez  l’instruction  spéciale  de  se  diriger 
sur  Damiette. 

Vous  prendrez  aussi  des  mesures  pour  que  l’on  nous  envoie,  de  l'une 
des  places,  des  sabres,  des  pistolets,  des  fusils  dont  vous  savez  que  nous 
avons  besoin. 

Vous  aurez  bien  soin  que  la  frégate  qui  vous  portera,  dès  l’instant 
qu'elle  sera  approvisionnée  de  ce  qui  pourrait  lui  manquer,  reparte  sur- 
le-champ,  se  dirigeant  sur  Jaffa,  et  là  elle  saura  où  je  suis.  Arrivée  à Jaffa, 
elle  mouillera  au  large,  et  avec  précaution,  aGn  de  s’assurer  si  l’armée 
y est;  si  elle  n'y  était  pas,  elle  se  dirigerait  sur  Damiette. 

Si  vous  pouvez'  faire  charger  sur  la  frégate  quelques  armes,  vous  le 
ferez;  si  les  événements  qui  se  passeront  dans  le  continent  font  que  votre 
présence  n’y  soit  pas  nécessaire , vous  rejoindrez  l’armée  à la  prochaine 
mousson. 

Vous  remettrez  les  paquets  ci-joints  au  Gouvernement,  et  vous  rem- 
plirez la  mission  dont  vous  êtes  chargé 

Bonaparte. 

Collection  Napoléon. 

3898. 

AU  COMMANDANT  DE  LA  PROVINCE  DE  ROSETTE. 


Quartier  général,  an  Caire,  6 pluviAae  an  ru  (»5  janvier  1799). 

Je  vous  prie.  Citoyen,  de  me  faire  connaître  pourquoi  le  tribunal  de 
commerce  de  Rosette  n’a  point  été  formé  dans  cette  ville.  Prenez  des 
mesures  pour  qu'il  le  soit  sans  délai. 

Bonaparte. 

Dépét  de  la  guerre. 


1 Cette  mission  n'eut  pas  de  suite;  le  général 
.Berthier,  malade,  avait  obtenu  l'autorisation  de 
rentrer  m Francs,  mais  en  apprenant  le  départ 


de  l'armée  pour  l'expédition  de  Syrie,  il  rendit 
son  passe-port  au  général  en  chef  et  se  mit  & sa 
disposition. 
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3899. 

AU  SULTAN  DE  LA  MECQUE. 

Quart) lt  (..Titra! , au  Caire.  6 plutifa  au  ru  ( à 5 janvier  1799). 

J’ai  reçu  la  lettre  que  vous  m'avez  écrite,  et  j'en  ai  compris  le  contenu. 
Je  vous  envoie  le  règlement  que  j’ai  fait  pour  la  douane  de  Suez,  et  mon 
intention  est  de  le  faire  exécuter  ponctuellement.  Je  ne  doute  pas  que  les 
négociants  du  Hedjaz  ne  voient  avec  gratitude  la  diminution  des  droits 
que  j'ai  faite  pour  le  plus  grand  avantage  du  commerce,  et  vous  pouvez 
les  assurer  qu'ils  jouiront  ici  de  la  plus  ample  protection. 

Toutes  les  fois  que  vous  aurez  besoin  de  quelque  chose  en  Égvpte, 
vous  n’avez  qu’à  me  le  faire  savoir,  et  je  me  ferai  un  plaisir  de  vous 
donner  des  marques  de  mon  estime. 

IÎO\AP\RTE. 

Griller linn  Napoléon. 

3900. 

A L’IMAM  DE  MASCATE. 

Quartier  général,  au  Caire,  6 pluviôse  an  ni  (a5  janvier  1799). 

Je  vous  écris  cette  lettre  pour  vous  faire  connaître  ce  que  vous  avez 
déjà  appris  sans  doute,  l’arrivée  de  l’armée  française  en  Egypte. 

Gomme  vous  avez  été  de  tout  temps  notre  ami,  vous  devez  être  con- 
vaincu du  désir  que  j’ai  de  protéger  tous  les  bâtiments  de  votre  nation 
et  que  vous  les  engagiez  à venir  à Suez,  où  ils  trouveront  protection  pour 
leur  commerce. 

Je  vous  prie  aussi  de  faire  parvenir  cette  lettre  à Tippoo-Sahib  par  la 
première  occasion  qui  se  trouvera  pour  les  Indes. 

Bonaparte. 

Collection  Napoléon. 
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3901. 

A TIPPOO-SAH1B. 

Aa  Caire,  6 pluviôse  an  vu  (a5  janvier  1799). 

Vous  avez  déjà  été  instruit  de  mon  arrivée  sur  les  bords  de  la  nier 
Bouge,  avec  une  armée  innombrable  el  invincible,  remplie  du  désir  de 
vous  délivrer  du  joug  de  fer  de  l'Angleterre. 

Je  m’empresse  de  vous  faire  connaître  le  désir  que  j’ai  que  vous  me 
donniez,  par  la  voie  de  Mascate  el  de  Moka,  des  nouvelles  sur  la  situa- 
l ion  politique  dans  laquelle  vous  vous  trouvez.  Je  désirerais  même  que 
vous  pussiez  envoyer  à Suez,  ou  au  grand  Caire,  quelque  homme  adroit, 
qui  eût  votre  confiance,  avec  lequel  je  pusse  conférer. 

Bonaparte. 

ColWlion  Napoléon. 


3902. 

AU  GÉNÉRAL  KLEBER. 

Quartier  général , au  Caire,  7 plutiôaean  vu  ( 16  janvier  <799). 

J'ai  reçu,  Citoyen  Général,  votre  lettre  du  3.  Connue  les  lettres  que 
je  reçois  de  Mansourab  nie  font  craindre  que  la  maladie  de  la  a'  demi- 
brigade  ne  soit  contagieuse,  je  crois  qu’il  serait  dangereux  de  la  mettre 
en  libre  communication  avec  les  autres  demi-brigades.  Faites-vous  faire 
un  rapport  détaillé  sur  la  situation  de  cette  demi-brigade,  et,  dans  le 
cas  où  la  maladie  serait  contagieuse,  vous  pourriez  la  renvoyer  à Man- 
sourab;  je  la  ferais  remplacer  à votre  division  par  un  bataillon  de  la 
a ô*  demi-brigade 

Bonaparte. 

CoI|i*ü<hi  Napoléon. 
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3903. 

AL  GÉNÉRAL  BERTlilER. 


Quu-tier  général , *u  Caire,  7 plutifae  an  tu  («Epinier  1 7 y IJ }. 

Vous  voudrez  bien  faire  arrêter  les  officiers  et  sous-officiers  du  de'la- 
chement  <|ui  a été  charge  de  ramener  un  troupeau  de  moutons  pris  aux 
Arabes  par  le  général  Murat,  et  qui  non-seulement  n'a  pas  empêché 
qu'on  le  pillât,  mais  a été  le  premier  à le  piller.  Vous  enverrez  au  payeur 
les  noms  des  officiers,  sous-officiers  et  soldais  qui  composaient  ce  déta- 
chement, afin  qu’il  retienne  sur  la  solde  le  prix  des  moutons  qui  ont  été 
pillés.  L'ordonnateur  en  chef  fixera  ce  prix. 

Boxapabte. 

Dtipôt  de  b guerre. 


3904. 

ORDRE. 


Quartier  générai,  au  Caire,  7 pluviôse  an  tii  («6  janvier  vjÿy). 

Abticlb  1".  Il  sera  formé  un  conseil  d'administration  des  hôpitaux. 

Art.  2.  Ce  conseil  sera  composé  de  l'adjudant  général  Grezieu,  Des- 
genettes,  Larrey,  Boudet,  Costaz,  Brulé,  officier  du  génie,  Delgat,  chef 
de  bataillon  de  la  18'.  du  chef  de  brigade  Ledée,  et  d’un  commissaire 
des  guerres,  nommé  par  l’ordonnateur  en  chef. 

Art.  3.  Le  conseil  se  réunira,  le  8 à midi,  chez  l'adjudant  général 
Grezieu. 

Art.  4.  L'agent  en  chef  des  hôpitaux  remettra,  le  g,  au  conseil,  l’état, 
certifié  du  payeur  général,  des  sommes  qu'il  a reçues  depuis  l'entrée 
de  l’armée  en  Egypte,  et  l'état  de  ce  qui  lui  serait  dû,  en  spécifiant  le 
nombre  des  journées  de  malades  qu'il  y a eu  dans  chaque  hôpital. 

Art.  5.  Il  remettra,  le  10,  son  état  de  dépenses,  en  distinguant  ce 
que  lui  a coûté  chaque  hôpital.  11  spécifiera  ce  qu'il  a donné  à chaque 
directeur  ou  économe  des  hôpitaux  pour  les  frais  desdits  hôpitaux. 

Art.  6.  L'ordonnateur  en  chef  enverra  audit  conseil  le  marché  qui  a 
été  passé  avec  l’agent  en  chef  des  hôpitaux. 
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Art.  7.  Le  conseil  renie  tira,  le  i a , à l’ordonnateur  en  chef,  les  comptes 
de  l’agent  en  chef  des  hôpitaux,  arrêtés  par  lui;  il  mettra  à chaque 
article  les  observations  qu’il  croira  devoir  faire. 

Art.  8.  Le  conseil  portera  une  juste  sagacité  dans  l'examen  des 
comptes  d’une  administration  qui  est  liée  si  intimement  à l’existence  du 
soldat. 

Bonaparte. 

Dépôt  de  U guerre. 

3905. 

ORDRE. 

Quartier  généra),  au  Giire,  7 pluviôse  an  *11  (96  janvier  1799)- 

Article  1".  Il  y aura  au  Caire,  à Gvzeh,  à Alexandrie,  à Rosette,  à 
Damiette,  à Belbeys,  un  cimetière  uniquement  destiné  aux  individus  de 
l’armée  qui  mourront. 

Art.  '2.  Les  généraux  commandant  ces  places  choisiront  les  mêmes 
endroits  qui  servaient  de  cimetières  aux  Mameluks;  on  les  fera  entourer 
de  murs  s’ils  ne  l'étaient  pas. 

Art.  3.  Les  généraux  veilleront  à ce  qu'aucun  individu  qui  ne  ferait 
pas  partie  de  l’armée  ne  soit,  sous  aucun  prétexte,  enterré  dans  ces 
cimetières. 

Art.  A.  Il  y aura  des  fossoyeurs  turcs  attachés  à ces  cimetières.  On 
aura  soin  que  les  fosses  soient  très-profondes. 

Art.  5.  Les  généraux  commandants  auront  soin  que  les  corps  trans- 
portés dans  ces  cimetières  le  soient  avec  décence. 

Bonaparte. 

de  U guerre. 

3906. 

Ali  GÉNÉRAL  BERTHIER. 

Quartier  général , au  Caire,  8 pluviôce  an  tu  ( 97  janvier  1 799 }, 

Vous  donnerez  l'ordre  au  s*  bataillon  de  la  3a*,  qui  part  aujourd’hui 
pour  Belbeys,  d’escorter  le  convoi  jusqu'à  Sâlheyeh. 
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Vous  donnerez  l'ordre  au  général  Reynier  de  partir  le  1 4 avec  la  9' 
demi-brigade,  tout  l’état-major  de  sa  division,  son  artillerie,  pour  être 
rendu  le  16  à Qatyeb. 

Vous  donnerez  l'ordre  au  1"  bataillon  de  la  3a',  qui  est  à Belbeys, 
de  partir  le  ta  pour  Sôlheyeh;  au  1"  bataillon  de  la  18',  de  partir  le 
1 1 au  matin,  du  Caire,  pour  se  rendre  à Belbeys. 

Vous  ferez  connaître  au  général  Reynier  que  mon  intention  est  qu’en 
partant  de  la  province  de  Charqyeb  il  emmène  avec  lui  les  riz,  biscuit, 
orge,  etc.  nécessaires  pour  nourrir  sa  division  pendant  dix  jours;  qu’il 
réunisse  à cet  effet  tous  les  moyens  de  transport  qu’il  pourra,  el  qu’il 
fasse  prendre  tous  les  vivres  qui  sont  à San.  Vous  ferez  connaître  au  chef 
de  bataillon  Souhait,  auquel  j’ai  confié  le  commandement  de  la  province 
de  Charqveh,  qu’il  est  indispensable  qu’il  se  rende  h Sân,  pour  faire  (iler 
sur  Sdlheyeh  et  Qatyeb,  après  le  départ  du  général  Reynier,  tous  les  vivres 
qui  s’y  trouvent,  cl  qu’il  presse  la  rentrée  du  myry  et  des  chevaux  dans 
toute  la  province  de  Charqyeh.  Vous  l’autoriserez  à prendre  un  détache- 
ment dans  les  bataillons  de  la  3a'  et  de  la  18',  pour  faire  la  tournée 
de  la  province. 

Bonaparte. 

D»*pôl  île  la  guerre. 

3907. 

AU  GÉNÉRAL  CAFFARELLI. 

Quartier  génital,  nu  Caire,  H pluviôse  an  «1(17  janvier  1799). 

Le  général  Rovnier,  Citoyen  Général,  partira  le  1 7 de  Qatyeh,  pour 
se  rendre  à El-A’rych.  11  est  indispensable  qu’il  ait  avec  lui  au  moins 
s5o  sapeurs  et  le  plus  d’ouvriers  et  de  maçons  possible,  et  la  quantité 
d’officiers  du  génie,  des  ponls  et  chaussées  et  d ingénieurs  géographes, 
nécessaire  pour,  1°  conslruire  à El-A’rveh  un  fort  de  la  dimension  de 
celui  de  Qatyeh , à l’exception  que  je  désirerais  qu’il  fût  en  pierre  et  qu’on 
pût  tirer  parti  de  celui  qu’on  dit  y exister;  a®  pouvoir  faire  la  reconnais- 
sance du  local  environnant,  sonder  les  côtes  et  lever  la  carte  du  pays. 

Bonaparte. 


Comm-  par  M,  le  comte  CaJTardU. 


COHKESPONDANLE  DE  NAPOLEON  P'.—  AN  VU  (1799). 
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3908. 

AU  CITOYEN  POUSSIELGIE. 

Quartier  flewérnl.  au  Caire.  8 pluviûse  an  vu  ( a " janvier  1799). 

Jai  besoin  pour  l’artillerie  de  80  mulets. 

Vous  ferez  connaître. 

Aux  Coptes,  qu'il  faut  que  dans  la  journée  d'après-demain  10  ils 
s'arrangent  entre  eux  pour  m’en  fournir  ao; 

Aux  marchands  de  Barbarie,  qu'il  faut  qu'ils  m'eu  fournissent  1 5; 
Aux  marchands  de  Damas,  qu'il  faut  qu’ils  m'en  fournissent  i5; 

Aux  marchands  de  café,  qu'ils  m'en  fournissent  ià; 

Aux  Juifs,  qu'ils  m en  fournissent  i5. 

Ils  mèneront  ces  mulets  chez  vous,  où  un  officier  d'artillerie  et  un 
expert  se  trouveront,  dès  huit  heures  du  matin,  pour  les  recevoir,  en 
donner  des  reçus  et  en  faire  l'estimation.  Ils  seront  payés. 

BoxmitTE, 

Connu,  par  M"  d<*  la  Morinièro. 


8909. 

Al  GÉNÉRAL  M ARMONT, 

À AI.EülMUUE. 

Quartier  général , au  Caire,  9 pluviôse  an  vu  ( a8  janvier  1 71*9 ). 

J'imagine,  Citoyen  Général,  que  vous  aurez  changé  la  manière  de  faire 
le  service  d’Alexandrie.  Vous  aurez  placé  aux  différentes  batteries  et  aux 
forts  de  petits  postes  stables  et  permanents.  Ainsi,  par  exemple,  à la 
hauteur  de  l'Observation,  à la  batterie  des  Bains,  vous  aurez  placé  i a 
à 1 5 hommes  qui  ne  devront  pas  en  sortir,  et  que  vous  tiendrez  là  sans 
communication.  Ces  ta  à to  hommes  fourniront  le  factionnaire  néces- 
saire pour  garder  le  poste.  La  position  de  la  mer  vous  dispense  d'avoir 
aujourd'hui  une  grande  surveillance;  vous  vous  trouvez  ainsi  avoir  besoin 
de  fort  peu  de  monde.  Pourquoi  avez-vous  des  grenadiers  pour  faire  le 
service  en  ville?  Je  ne  conçois  rien  à l'obstination  du  commissaire  des 
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guerres  Michaux  à rester  ilans  sa  maison,  puisque  la  peste  y est;  pour- 
quoi ne  va-t-il  pas  se  camper  sur  un  monticule,  du  côté  de  la  colonne  de 
Pompée? 

Tous  vos  bataillons  sont,  l'un  de  l'autre,  au  moins  à une  demi-lieue. 
Ne  tenez  que  très-peu  de  chose  dans  la  ville,  et,  comme  c’est  le 
poste  le  plus  dangereux,  n’y  tenez  point  de  troupe  d’élite.  Mettez  le 
bataillon  de  la  7 5*  sous  ces  arbres  où  vous  avez  été  longtemps  avec  la  i' 
d’infanterie  légère;  qu’il  se  baraque  là  en  s’interdisant  toute  commu- 
nication avec  la  ville  et  l’Egypte.  Mettez  le  bataillon  de  la  85*  du  côté 
du  Marabout;  vous  pourrez  facilement  l’approvisionner  par  mer.  Quant 
à la  malheureuse  demi-brigade  d’infanterie  légère,  faites-la  mettre  nue 
comme  la  main,  faites-lui  prendre  un  bon  bain  de  mer;  qu  elle  se  frotte 
de  la  tète  aux  pieds;  qu’elle  lave  bien  ses  habits,  et  que  l’on  veille  à ce 
qu  elle  se  tienne  propre. 

Qu’il  n’y  ait  plus  de  parade;  qu’on  ne  monte  plus  de  garde  que  chacun 
dans  son  camp.  Faites  faire  une  grande  fosse  de  chaux  vive  pour  y jeter 
les  morts. 

Dès  l’instant  que,  dans  une  maison  française,  il  y a la  peste,  que  les 
individus  se  campent  ou  se  baraquenl;  mais  qu’ils  fuient  cette  maison 
avec  précaution  et  qu’ils  soient  mis  en  réserve  en  plein  champ.  Enfin 
ordonnez  qu’on  se  lave  les  pieds,  les  mains,  le  visage  tous  les  jours,  et 
qu’on  se  tienne  propre. 

Si  vous  ne  pouvez  pas  garantir  la  totalité  des  corps  où  cette  maladie 
s’est  déclarée,  garantissez  au  moins  la  majorité  de  votre  garnison.  Il  me 
semble  que  vous  n’avez  encore  pris  aucune  grande  mesure  propor- 
tionnée aux  circonstances.  Si  je  n’avais  pas  à Alexandrie  des  dépôts  dont 
je  ne  puis  me  passer,  je  vous  aurais  déjà  dit  : Partez  avec  votre  garnison 
et  allez  camper  à trois  lieues  dans  le  désert;  je  sens  que  vous  ne  pouvez 
pas  le  faire;  approchez-en  le  plus  près  que  vous  pourrez.  Pénétrez-vous 
de  l’esprit  des  dispositions  contenues  dans  la  présente  lettre;  exécutez-les 
autant  que  possible,  et  j’espère  que  vous  vous  en  trouverez  bien. 

Boxapautb. 


Collection  Napoléon. 
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3910. 

AU  CONTRE-AMIRAL  GANTEAUME, 

’i  SUEZ. 

Quartier  (p^néra),  au  Caire.  9 pluviôse  an  vil  ( *8  janvier  1799). 

Ecrivez,  Citoyen  Général,  par  Moka,  au  commandant  des  frégates  de 
l ile  de  France  en  croisière  devant  Adcn;  instruisez-le  des  événements 
<|ui  nous  ont  rendus  maîtres  de  l’Egypte,  et  du  désir  que  j’ai  qu’il  m'en- 
voie à Suez  une  frégate  ou  un  bâtiment,  pour  se  mettre  en  correspon- 
dance avec  moi.  Envoyez  copie  de  votre  lettre  par  Mascate,  Moka  et 
Djeddah.  Faites-lui  connaître  que  j'ai  appris  avec  plaisir  les  prises  qu’il 
a faites  sur  les  Anglais. 

Bonaparte. 

Collection  Napoléon. 


3911. 

ORDRE. 

Quartier  général,  au  Caire,  9 pluviôse  an  vu  (28  janvier  1799). 

Article  1".  Il  sera  embarqué  à Damiette,  sur  des  bâtiments  capables 
d'aller  par  mer  jusqu’à  Gaza  et  qui  seront  prêts  à partir  du  ao  au  3o  plu- 
viôse, 5oo  quintaux  de  riz,  00,000  rations  de  biscuit,  000  quintaux  de 
farine,  5oo  quintaux  de  blé. 

Abt.  2.  L’odicier  commandant  à Damiette,  le  commandant  de  la  marine 
et  le  commissaire  des  guerres  tiendront  un  conseil  pour  parvenir  à l’exé- 
cution du  présent  ordre.  Ils  mettront  sur-le-champ  à exécution  les  me- 
sures qu'ils  auront  arrêtées,  et  me  les  feront  connaître,  ainsi  qu’à  l'or- 
donnateur en  chef. 

Abt.  3.  L’état-major  enverra  le  présent  ordre  à l’ordonnateur  en  chef 
à l’adjudant  général  Aimeras  et  au  commandant  de  la  marine  à Da- 
miette. 

Bonaparte. 

Dépôt  de  U guerre. 
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3912. 

AU  GÉNÉRAL  BERTHIER. 

Quartier  général,  au  Caire,  9 pluviûw  an  tu  («8  janvier  1799)- 

Près  de  aoo  aveugles,  Citoyen  Général,  parlent  aujourd'hui  pour  Ro- 
sette; mon  intention  est  de  les  faire  partir  pour  France.  Ils  se  rendront 
à Aboukir;  de  là  ils  se  rendront  à un  quart  de  lieue  des  avant-postes 
d'Alexandrie;  ils  tourneront  toute  la  ville  pour  bivouaquer  à un  quart  de 
lieue  de  la  batterie  des  Bains.  Là  le  commandant  de  la  marine  et  l’or- 
donnateur Le  Roy  les  feront  embarquer  sur  les  deux  bâtiments  que  j’ai 
désignés,  et  ils  partiront  par  le  premier  bon  temps. 

Vous  donnerez  les  ordres  en  conséquence  au  général  Menou,  au 
général  Marmont,  à l'ordonnateur  Le  Roy  et  au  commandant  des  armes 
à Alexandrie. 

Bonaparte. 

Dejwt  de  U guerre. 

3913. 

AU  CONTRE-AMIRAL  GANTEAUME, 

À suez. 

Quartier  général , au  Caire,  9 pluvifoc  an  m (38  janvier  >799). 

Je  reçois.  Citoyen  Général,  votre  lettre  du  5.  L’intention  où  vous  êtes 
de  vouloir  suivre  vous-même  l'expédition  de  Qoseyr  fait  honneur  à votre 
zèle;  mais  j’ai  besoin  de  vos  lumières  pour  une  expédition  plus  considé- 
rable. Vous  savez  que,  lorsque  je  vous  ai  envoyé  à Suez,  j’espérais  que 
vous  seriez  de  retour  du  ao  au  3o;  nous  sommes  au  10  et  vous  n'êtes 
pas  encore  parti.  Les  accidents  arrivés  à la  Castiglione  me  persuadent  qu'une 
fois  parti  je  ne  vous  aurais  plus  d'ici  à deux  mois,  et  les  événements  sont 
tels  que  je  ne  puis  me  passer  de  vous.  Donnez  les  instructions  néces- 
saires à l’officier  qui  commandera  l'expédition , et  rendez-vous  de  suite  au 
Caire,  où  je  vous  attends  avant  le  1 5.  Vous  pouvez  ramener  mes  a 5 guides. 
J’écris  au  général  Junot  de  compléter  votre  escorte  au  moins  à 5o  ou 
fio  hommes. 

?.  47 
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Donnez  au  commandant  des  armes  et  à Féraud  toutes  les  instructions 
nécessaires  à votre  départ.  Je  désirerais  que  la  construction  de  la  goélette 
pût  être  tellement  en  train  d'ici  au  90,  que  le  citoyen  Féraud  et  un 
petit  détachement  d’ouvriers  pussent  être  disponibles  pour  se  porter 
ailleurs. 

Un  gros  brick  anglais  a fait  côte  à Bourlos.  Sur  56  hommes  d’équipage, 
ko  se  sont  noyés  et  16  sont  en  notre  pouvoir.  Je  les  attends  à chaque 
instant;  ils  nous  donneront  des  renseignements  sur  les  mouvements  des 
Anglais.  Il  paraît  que,  cette  année,  les  temps  sont  terribles. 

Bonaparte. 

Connu.  par  M""  la  ffimtrw  Gantraiime. 


3914. 

AU  GÉNÉRAL  BF.RTHIER. 

Quartier  général , au  Caire,  i o pluviôse  an  vu  (#9  janvier  1 799  ). 

Vous  donnerez  l’ordre  pour  que  l’hôpital  de  Rosette,  les  dépôts,  la 
manutention  et  les  magasins  soient  transportés  dans  le  fort  de  Rosette. 

Vous  ferez  connaître  à l’officier  général  qui  commande  cette  place 
que,  si  jamais  celte  ville  se  révoltait  et  qu’il  craignît  de  succomber,  il 
devrait  faire  sa  retraite  sur  ce  fort;  il  doit  donc  être  pourvu  et  armé  con- 
venablement. 

Bonaparte. 

Dé  p/i 1 4e  Ut  guerre. 


3915. 

AU  GÉNÉRAL  BERTHIER. 

Quartier  général , au  Caire,  »o  pluviôse  an  vu  (99  janvier  1 799). 

Vous  avez  dû  donner  l’ordre  précédemment  à l’adjudant  général 
Leturcq  de  partir  avec  l’un  des  bataillons  de  la  4'  qui  sont  à Damanhour. 

Vous  expédierez,  par  un  adjoint,  l’ordre  à l’autre  bataillon  de  partir, 
douze  heures  après  la  réception  du  présent,  en  toute  diligence , par  terre, 
pour  se  rendre  à Damiette,  où  il  est  indispensable  qu’il  soit  arrivé  le  in. 
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Le  quartier  gênerai  de  la  province  de  Damanhour  se  reudra  à El-Rah- 
m:\nyeh,  oit  ce  bataillon  laissera  5o  hommes  dans  la  redoute  jusqu'à 
ce  qu’ils  soient  relevés  par  des  hommes  qui  doivent  venir  d’Alexandrie, 
en  cas  qu’il  n’y  ait  pas  une  chaloupe  canonnière  vis-à-vis  El-Rahmânyeh; 
dans  le  cas  contraire,  i5  hommes  d’équipage  de  cette  canonnière  tien- 
dront garnison  dans  la  redoute,  jusqu’à  ce  que  des  troupes  soient  arrivées 
d'Alexandrie. 

Vous  donnerez  l’ordre  au  général  Marmont  de  faire  partir  3oo  hommes 
du  bataillon  de  la  7 5*,  avec  deux  pièces  d’artillerie,  pour  se  rendre 
à Damanhour.  Dès  l’instant  qu  ils  y seront  arrivés,  le  quartier  général 
de  la  province  y retournera,  et  les  5o  hommes  de  la  à*  qui  seraient 
restés  dans  la  redoute  d’El-Rahmànyeh  se  mettront  en  marche  pour 
Damiette. 

Le  général  Marmont  aura  soin  d'écarter  du  bataillon  de  la  7 5'  tous  les 
hommes  qui  seraient  malades  ou  qui  auraient  un  indice  quelconque  qui 
pourrait  les  faire  soupçonner  d’avoir  la  peste.  Il  profitera  de  cette  occasion 
pour  faire  partir  la  compagnie  de  canonniers  de  la  marine  qui  lui  a été 
demandée,  et  les  A ou  5oo  matelots  qui  sont  destinés  à se  rendre  au 
Caire. 

Tous  ces  individus  feront  leur  quarantaine  à Damanhour,  et  ne  seront 
renvoyés  au  Caire  qu’après  que  le  préposé  de  la  santé  qui , du  Caire,  doit 
se  rendre  à Damanhour,  l’aura  jugé  à propos. 

Vous  préviendrez  le  citoyen  Blanc  de  ces  dispositions,  pour  qu’il  fasse 
partir  demain  un  préposé  pour  Damanhour,  afin  que  les  présentes  me- 
sures, que  la  nécessité  m’oblige  d’ordonner,  n’aient  pas  de  conséquences. 

Lorsque  le  détachement  de  la  A ' arrivera,  si  Damanhour  est  en  qua- 
rantaine, mon  intention  est  qu’il  fasse  quarantaine,  et,  lorsque  les  marins 
arriveront,  ils  seront  encore  soumis  à une  forte  quarantaine  d’observa- 
tion à Boulâq.  Le  citoyen  Blanc  préviendra  ses  agents  à Damiette  pour 
que,  lorsque  le  bataillon  de  la  A'  arrivera,  ils  se  fassent  rendre  compte 
par  le  chef  s’il  n’y  a aucun  malade,  et  fassent  visiter  les  malades  qu’il 
pourrait  y avoir  par  les  officiers  de  santé. 

L’adjoint  que  vous  aurez  envoyé  à cet  effet  suivra  le  mouvement  de 

*7- 


372  CORRESPONDANCE  DE  NAPOLÉON  I”.—  AN  VII  (1799). 


ce  bataillon;  il 
guerre. 


I>':p6t  de  la  guerre. 


emportera  à cet  effet,  demain,  tout  son  équipage  de 

Bonaparte. 


3916. 

AU  GÉNÉRAI.  BERTHIER. 


Quartier  général,  au  Caire,  in  pluviôse  an  ni  (ag  janvier  1799). 

Vous  enverrez  l’ordre,  par  un  exprès,  à Rosette,  pour  qu’on  fasse 
partir,  douze  heures  après  la  réception  du  présent  ordre,  les  trois  com- 
pagnies de  grenadiers  de  la  i qe,  avec  les  deux  pièces  de  1 a , si  elles 
n’étaient  pas  encore  parties,  et,  si  elles  étaient  parties,  avec  deux  ou  au 
moins  une  pièce  de  8 que  l’on  ferait  atteler  sur-le-champ.  Le  comman- 
dant d’artillerie  et  l’officier  supérieur  commandant  à Rosette  prendraient 
les  mesures  les  plus  positives  pour  procurer  les  chevaux  nécessaires  aux- 
dits  attelages. 

Cette  troupe  se  rendra  à Damiette,  où  il  est  indispensable  qu’elle  soit 
arrivée  le  )6,  ou,  au  plus  tard,  le  i 7 à midi. 

Ils  trouveront  à Damiette  des  ordres  sur  leur  destination  ultérieure. 

Vous  préviendrez  l’officier  supérieur  commandant  à Damiette  que, 
le  1 (1  ou  le  17,  trois  compagnies  de  grenadiers  de  la  tq*,  avec  deux 
pièces  de  canon,  arriveront  à Damiette,  et  qu’après  un  jour  de  séjour 
il  est  indispensable  qu’elles  repartent  pour  être  arrivées,  au  plus  tard 
le  a a à midi,  è Qalyeh.  où  elles  trouveront  des  ordres  pour  leur  desti- 
nation ultérieure. 

Bonaparte. 

Oépôl  d«  In  giK*rr«*. 

3917. 


ORDRE. 


Quartier  général,  au  Caire,  10  pluviôse  an  vu  (19  janvier  1799). 

Article  1".  Il  sera  embarqué  sur  le  Pluvier,  à Boulâq,  i,aoo  quin- 
taux de  farine  ou  de  biscuit,  et  sur  la  Revanche,  aoo  quintaux  de  farine 
ou  biscuit. 
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Art.  2.  Ces  bâtiments  partiront,  le  i3,  de  Boulâq,  pour  se  rendre  à 
Damiette,  rejoindre  le  reste  de  la  flottille. 

Art.  3.  L'aviso  f Étoile  chargera,  à Damiette,  8oo  quintaux  de  riz; 
le  chebec  le  Cerf,  aoo  quintaux  de  riz;  le  Sans-Quartier,  hoo  quintaux 
de  riz. 

Art.  4.  Tous  ces  bâtiments  chargeront  en  place  de  lest,  et  de  manière 
que  cela  ne  change  rien  à leur  marche  et  à leurs  manœuvres  de  guerre. 

Art.  a.  Tous  ces  chargements  seront  faits  de  manière  que  la  flottille 
puisse  partir  du  oh  au  3o  pluviôse. 

Art.  6.  Le  commissaire  ordonnateur  en  chef,  l’oflicier  supérieur  com- 
mandant à Damiette,  les  commandants  de  la  marine  à Roulâq  et  à Da- 
miette, sont  chargés  de  prendre  toutes  les  mesures  pour  l’exécution  du 
présent  ordre. 

Bonaparte. 

Dépôt  d«  U pierre. 

.3918. 

AU  GÉNÉRAL  REYNIER. 

Quartier  général,  au  Caire,  10  pluviôse  an  fil  (*9  janvier  1799). 

Votre  frère,  qui  vient  d’arriver,  Citoyen  Général,  me  fait  part  du  désir 
que  témoignent  de  vous  suivre  dans  l'expédition  les  cheiks  des  tribus 
Nefy’ât  et  d’El-Hayd-FAt.  Ils  peuvent  vous  être  utiles,  et  j'approuve  fort 
qu'ils  vous  suivent  seuls,  ou  avec  3o  hommes  à cheval  chacun.  Vous  sentez 
combien  il  serait  avantageux  qu'ils  vous  procurassent,  chacun,  une  qua- 
rantaine de  chameaux  de  louage. 

Bonaparte. 

D»  {kjI  <!•»  U pierre. 


3919. 

AU  DIVAN  DU  CAIRE. 

Quartier  général,  au  Caire,  1 1 pluviôse  an  tu  (3o  janvier  1799). 

J’ai  reçu  votre  lettre  du  1 o pluviôse.  Non-seulement  j'ai  ordonné  à 
l’aga  des  janissaires  et  aux  agents  de  la  police  de  publier  que  l’on  jouira. 
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pendant  la  nuit  du  Ramazàn,  de  toute  la  liberté  d'usage,  mais  encore  je 
désire  que  vous-mêmes  fassiez  tout  ce  qui  peut  dépendre  de  vous  pour 
que  le  RamazAn  soit  célébré  avec  plus  de  pompe  et  de  ferveur  que  les 
autres  années. 

Bonaparte. 


Collection  Napoléon. 


3920. 


ORDRE. 


Quartier  général,  au  Caire  , 1 1 pluvifou  an  tu  (3o  janvier  1799). 

Article  1".  11  sera  formé  une  province  du  Caire,  qui  sera  composée, 

i°  De  la  ville  du  Caire; 

3°  De  tous  les  villages  qui  composent  aujourd'hui  la  province  d'At- 
fyeh  ; 

3“  De  tous  les  villages  de  la  province  de  Qelyoub  qui  sont  eu  deçà 
du  canal  de  Moueys. 

Art.  2.  L’intendant  et  l'agent  français  de  la  province  d’Atfveh  se  ren- 
dront au  Caire  pour  résider  près  du  commandant  de  celle  province,  qui 
sera  incessamment  nommé. 

Bonaparte. 

DépAl  île  la  guerrr . 

3921. 

ORDRE. 


Quartier  général,  au  Caire,  1 1 pluviéae  an  »n  (3o  janvier  1799). 

Article  1".  La  province  de  Qelyoub  sera  bornée  au  midi  par  le  canal 
de  Moueys  : tous  les  villages  qui  sont  en  deçà  de  ce  canal  devront  former 
la  province  du  Caire. 

Art.  2.  L'intendant  et  l'agent  français  de  cette  province  se  rendront 
près  du  général  Lanusse,  à Meuouf.  Ce  général  prendra  le  commande- 
ment de  ces  deux  provinces;  il  suppléera  au  nombre  par  les  marches  et 
l'activité;  il  aura  soin  que  les  impositions  et  le  rnyry  soient  payés. 

Bonaparte. 

t>épAl  dp  U gllPTIT. 
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3922. 

ORDRE. 

Quartier  généra),  au  Caire,  1 1 pluviôse  nu  tu  (So  janvier  1799). 

Article  1".  L’agent  français  et  l'intendant  de  la  province  de  Man- 
sonrah  se  rendront  à Mehallel-el-Kebyr,  près  du  général  Fugière. 

Art.  2.  Indépendamment  du  commandement  de  la  province  de  Ghar- 
byeh,  le  général  Fugière  aura  celui  de  la  province  de  Mansourab.  Ce 
général  fera  alternativement  la  tournée  de  l’une  et  de  l’autre,  pour  faire 
rentrer  le  myry;  il  suppléera  au  nombre  par  l’activité  et  le  mouvement. 

Art.  3.  II  n’y  aura  pas  d’hôpital  à Mehallet-el-Kebyr  ni  à Mansourab; 
celui  de  Mansourah  sera  évacué  sur  Damiette,  et  celui  de  Mehallel-el- 
Kebyr  sur  le  Caire. 

Bompartb. 

Dépôt  de  U guerre. 


3923. 

ORDRE. 

Qturlipr  général,  nu  foire,  l 1 plnvtfa:  an  fn  (3o  jamier  >799). 

Article  1".  La  province  de  Beny-Soueyf  et  celle  du  Fayoum  seront 
sous  les  ordres  du  général  Zajonchek. 

Aht.  2.  Ce  général  se  rendra  sur-le-champ  à Beny-Soueyf;  les  agents 
et  intendants  des  provinces  du  Fayoum  et  de  Beny-Soueyf  se  tiendront 
près  de  lui.  11  se  portera  alternativement  dans  l’une  et  dans  l’autre  de 
ces  provinces  pour  y faire  sa  tournée,  et  suppléera  au  nombre  par  l’ac- 
tivité et  le  mouvement;  il  fera  dans  l’une  et  l’autre  la  levée  du  myry  et 
des  impositions. 

BoYtPVRTE. 

Déjtôt  de  U guerre. 
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3924. 

AU  GÉNÉRAL  BERTHIER. 

Quartier  général , au  Caire,  11  pluviôse  an  vu  (3o  janvier  1791»)' 

Comme  on  ne  peut  pas  se  procurer  les  trompettes  nécessaires  pour 
les  dromadaires,  on  y suppléera  par  des  tambours. 

BoiUPARTE. 

Oé|>64  de  U guerre. 


3925. 

AU  GÉNÉRAL  MENOU, 

OU,  EX  BON  ABSENCE,  À L'OFFICIER  COMMANDANT  À ROSETTC. 

Quartier  général,  au  Caire.  1 1 pluviôse  an  tu  (3o  janvier  1799). 

Le  général  en  chef  ordonne  nu  général  Menou  de  faire  passer  à bord 
du  bâtiment  qui  porte  les  aveugles  le  citoyen  Casabianca,  neveu  du 
capitaine  de  T Orient,  qui  a eu  les  cuisses  fracassées;  il  l'adressera  à l’amiral 
Perrée , qui  le  fera  placer  d'une  manière  convenable.  Il  est  nécessaire  que 
ce  jeune  homme  parte  sur-le-champ  pour  se  rendre  à bord,  en  suivant 
les  dispositions  faites  pour  les  aveugles,  afin  qu'il  ne  fasse  pas  quarantaine 
à Alexandrie,  ce  qui  arriverait,  s'il  y entrait. 

Par  ordre  du  général  en  chef. 

Depot  de  la  guerre. 

3926. 

AU  CITOYEN  POUSSIELGUE. 

Quartier  général,  au  Caire,  1 1 pluvifae  an  ru  (3o  janvier  1 799). 

La  femme  Sitty  Nefiseh,  veuve  d’Ali-Bey  et  femme  aujourd’hui  de 
Mourad-Bey,  conservera  la  partie  de  ses  biens  qui  lui  vient  d'Ali-Bey, 
voulant  par  là  donner  une  marque  d’estime  à la  mémoire  de  cet  homme 
célèbre. 

Bonaparte. 

Gomm.  par  M"'  de  U Morinière. 
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3927. 

AU  GÉNÉRAL  BERTHIER. 

Quartier  généra] , au  Caïn* , 1 a pluviôse  an  vu  ( 3 1 janvier  1 799  ). 

Vous  voudrez  bien , Citoyen  Général , envoyer,  par  un  adjoint,  à Qri- 
tyeh,  l’ordre  au  général  Reynier  de  partir  le  17,  avec  les  85e,  70*  et 
demi-brigades,  le  quartier  général  de  sa  division  et  son  artillerie,  pour  se 
rendre  à El-A’rych. 

Le  générai  Lagrange  fera  l’avant-garde  avec  au  moins  t,5oo  hommes 
et  trois  pièces  d’artillerie.  Il  se  tiendra  toujours  4 quatre  heures  en  avant 
du  reste  de  la  division,  afin  de  ne  pas  épuiser  les  puits. 

Cependant,  le  général  Reynier  réglera  ses  mouvements  de  manière 
qu’il  arrive  en  même  temps  à El-A’rych. 

Arrivé  à El-A’rych,  le  général  Reynier  fera  sur-le-champ  travailler  à 
construire  un  fort,  soit  dans  le  genre  de  celui  de  Qatyeh , soit  en  rétablis- 
sant celui  qu’on  dit  y être.  11  aura  à cet  effet  avec  lui  un  officier  supérieur 
du  génie,  3 00  sapeurs,  des  maçons  et  tous  les  ouvriers  nécessaires. 

Le  général  Reynier  se  trouvera  sous  les  ordres  du  général  Kleber. 

Si  le  général  Kleber  pensait  que  le  général  Reynier  n’est  point  assez 
fort  pour  s’emparer  d’El-A’rych,  et  que  les  circonstances  fussent  telles 
que  l’inconvénient  de  porter  à El-A’rych  un  corps  de  troupes  tellement 
nombreux  que  la  subsistance  devint  difficile  fût  couvert  par  les  avan- 
tages militaires  qui  en  résulteraient,  il  se  porterait  avec  tout  son  monde 
à El-A’rych. 

Arrivé  là,  il  pourra,  selon  qu’il  le  jugera  à propos,  s’étendre  jusqu’aux 
conGns  do  l’Égypte,  c’estrà-dire  jusqu’à  Khàn-Younès.  11  prendra  toutes 
les  mesures  pour  faire  filer  sur  El-A’rych , 

1“  Tous  les  vivres  qui  sont  à Qatyeh; 

a"  Le  convoi  de  djermes  venant  de  Damiette,  qui  doit  se  trouver  dans 
le  canal  de  Tyneh.  Il  fera  choisir,  le  plus  près  d’El-A’rych,  un  point  où 
ils  doivent  débarquer. 

Si  tous  les  renseignements  qu’aura  le  général  Kleber  le  portent  à 
penser  que  le  général  Reynier  est  assez  fort  pour  occuper  El-A’rych,  le 
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général  Klcbcr  ne  marchera  sur  El-A’rych  qu'après  y avoir  fait  filer  assez 
de  vivres  pour  être  assuré  d’être  à l’abri  de  la  disette. 

Si  le  général  Kleber  s'empare  de  Khân-Younès,  il  fera  également  tra- 
vailler sur-le-champ  à la  construction  d’un  fort  ou  à la  réparation  de 
celui  qu’on  dit  y exister. 

Le  chef  de  bataillon  Sanson  partira  le  plus  têt  possible  pour  tous  ces 
différents  ouvrages  de  fortification.  Arrivé  à El-A’rych,  il  renverra  sur- 
le-champ  un  jeune  officier  du  génie  qui  viendra  par  Qatyeh,  la  route 
du  pont  et  Sâlheyeh,  pour  porter  au  général  du  génie  le  croquis  de  sa 
reconnaissance. 

Vous  ferez  connaître  au  général  Kleber  et  au  général  Reynier  que  le 
quartier  général  sera  le  a î à Sàlheveh. 

L'adjoint  qui  portera  cet  ordre  suivra  le  général  Lagrange  jusqu'à 
El-A’rycb,  et  reviendra  par  Qatyeh  et  Sâlheyeh  et  la  route  du  pont,  pour 
me  rendre  compte. 

L'adjoint  chargé  de  porter  ces  dépêches  sera  chargé  d’un  seul  ordre 
pour  le  général  Kleber,  en  cas  que  le  général  Kleber  soit  à Qatyeh, 
et  dans  cet  ordre  sera  celui  au  général  Reynier,  pour  lui  faire  con- 
naître qu'il  est  sous  les  ordres  du  général  Kleber  et  qu’il  doit  exécuter 
tous  les  ordres  qu’il  lui  donnera;  et,  dans  le  cas  où  le  général  Kleber 
ne  serait  pas  encore  rendu  à Qatyeh,  il  y aura,  outre  l'ordre  ci-dessus,  un 
ordre  particulier  pour  le  général  Reynier,  dans  lequel  vous  lui  prescrirez 
d’exécuter  la  partie  de  Tordre  ci-dessus  qui  le  regarde,  ordre  que  l'ad- 
joint ne  donnera  au  général  Reynier  que  dans  le  cas  où  le  général  Kleber 
n’y  serait  pas.  Il  faut  que  l’adjoint  règle  sa  marche  de  manière  è être 
arrivé  le  t fi  à Qatyeh.  Vous  annoncerez,  par  un  Arabe,  au  général  Rey- 
nier, qu'un  adjoint  part  pour  lui  porter  l'ordre  de  se  rendre  à El-A’rych; 
que  cet  adjoint  n'arrivera  probablement  que  vingt-quatre  heures  après 
l’Arabe  : qu’il  fasse  donc  ses  préparatifs  pour  pouvoir  partir  peu  d’heures 
après  l’arrivée  de  l’adjoint.  Vous  ferez  connaître  è l’Arabe  qu’il  aura  dix 
piastres  de  gratification  s’il  arrive  le  îfi  avant  midi. 

Bonaparte. 

Dépit  de  la  guerre. 
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3928. 

AU  GÉNÉRAL  KLEBER, 

À DAMIETTE. 

Quartier  général,  an  Caire,  js  pluviôse  an  vil  (3i  janvier  >799). 

L’état-major,  Citoyen  Général,  vous  fait  passer  l'ordre  de  mouvement 
pour  l'occupation  d'El-A'rych.  Pour  y arriver,  vous  avez  deux  ennemis  à 
vaincre,  la  faim  et  la  soif,  et  les  ennemis  qui  sont  à Gaza,  et  qui,  en 
deux  jours,  peuvent  retourner  à El-A’rych. 

Vous  direz  aux  gens  du  pays  que  vous  pourrez  rencontrer  que  voys 
n’avez  ordre  d'occuper  qu'El-A’ryeh , Khàn-Younès,  et  de  chasser  Ibrahim- 
Bey;  que  c’est  à lui  seul  que  vous  en  voulez. 

Les  moyens  de  transport  que  vous  avez  dans  ce  momentrci  à Qatyeh 
peuvent  seuls  décider  de  la  quantité  de  troupes  que  vous  pourrez  en- 
voyer à El-A’rych.  L'avant-garde  du  général  Reynier  épuisera  tous  les 
moyens  de  transport;  car  il  est  indispensable  que  les  soldats  portent  pour 
trois  jours  sur  eux,  et  qu'il  ait  avec  lui  un  convoi  qui  assure  la  subsis- 
tance pour  douze  jours. 

Arrivé  à Khân-Younès,  vous  pouvez  écrire  à Abd-L'llah-Pacha  que  le 
bruit  public  nous  a instruits  que  le  Grand  Seigneur  l’avait  nommé  pacha 
d’Égypte;  que,  si  cela  est  vrai,  nous  avons  lieu  d’être  étonnés  qu’il  ne 
soit  pas  venu;  que  nous  sommes  les  amis  du  Grand  Seigneur;  que  vous 
n’avez  aucune  intention  hostile  contre  lui;  que  vous  n'avez  ordre  de  moi 
que  d'occuper  le  reste  de  l'Égvple  et  de  chasser  Ibrahim-Bey;  que  vous 
ne  doutez  pas  que,  s'il  me  fait  connaître  l’ordre  qui  le  nomme  pacha 
d'Egypte,  je  ne  le  reçoive  avec  tous  les  honneurs  dus  à son  poste;  que, 
du  reste,  vous  êtes  persuadé  que,  s'il  est  véritablement  officier  de  la 
Sublime  Porte,  il  n’a  rien  de  commun  avec  un  tyran  tel  qu’lbrahim-Bey, 
à la  fois  ennemi  de  la  République  française  cl  de  la  Sublime  Porte. 

Les  divisions  Bon  et  Lannes,  la  cavalerie  et  le  parc  de  réserve  sont 
en  mouvement;  je  compte  partir  moi-même  le  17.  Je  suivrai  la  route 
de  Birket  el-Hâggy,  Belbeys,  Korâym,  Sâlheyeh,  le  pont  d'El-Khaxneh  et 


380 


CORRESPONDANCE  DE  NAPOLÉON  K—  AN  VII  (1799). 

Qatyeb.  Vous  m’enverrez  par  cette  route  les  rapports  que  vous  aurez  à 
me  faire. 

Boxapartb. 

Collection  Napoléon. 

3929. 

AU  GÉNÉRAL  BERTH1ER. 

Quartier  général,  au  Caire,  i3  pluviôse  an  tu  (i**  février  1799). 

La  compagnie  Omar  marchera  avec  l’émir-hadji  et  recevra  les  ordres 
directement  de  lui.  L’émir-hadji,  avec  une  centaine  d'hommes  turcs  à 
cheval  et  un  nombre  d’hommes  à pied,  avec  plusieurs  membres  du  divan, 
devant  suivre  l'armée,  campera  toujours  à part;  il  recevra  tous  les  jours 
l’ordre  de  l’état-major.  11  y aura  parmi  ses  officiers  un  de  ses  gens  qui  sera 
toujours  avec  l’état-major  et  un  autre  faisant  fonctions  de  commissaire; 
il  y aura  un  adjoint  a l’état-major  qui  marchera  toujours  avec  lui.  L’or- 
donnateur en  chef  mettra  auprès  de  lui  un  commissaire  des  guerres  pour 
lui  faire  fournir  ce  dont  il  aura  besoin. 

L’état-major  et  l’ordonnateur  en  chef  enverront  aujourd'hui  un  officier 
et  un  commissaire  des  guerres  pour  prendre  les  noms  de  tous  les  hommes 
armés,  de  ceux  qui  ne  le  sont  pas,  des  domestiques,  des  chevaux,  des 
chameaux,  afin  de  connaître  le  nombre  de  rations  dont  ils  auront  besoin. 

BONAPARTE. 

Dépôt  d«  la  guerre. 


3930. 

ORDRE. 

Quartier  général,  au  Caire,  i3  pluviôse  an  vu  ( i"  février  1799). 

Article  1".  Les  marchands  de  riz  et  autres  qui,  dans  les  branches 
de  Damiette  et  de  Rosette,  font  les  avances  nécessaires  pour  la  culture 
des  rizières,  feront  ces  avances  comme  par  le  passé. 

Art.  2.  Ils  sont  solidairement  chargés  de  la  culture  des  rizières  appar- 
tenant à fa  République. 
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Art.  3.  Ils  percevront  le  produit  de  l’ousyeh,  lequel  leur  appartiendra 
en  entier,  sauf,  î"  la  partie  due  aux  cultivateurs  pour  leur  travail;  a’  le 
revenu  dû  à la  République,  comme  succédant  aux  droits  des  propriétaires 
et  à ceux  de  l’ancien  gouvernement. 

Art.  à.  Ils  seront  remboursés  des  avances  qu'ils  feront  pour  les  fed- 
dén  autres  que  ceux  de  l’ousyeh  dans  les  qyrât  qui  appartiennent  à la 
République,  et  de  celles  qui  seront  faites  pour  les  qyràt  des  particu- 
liers, de  la  manière  et  aux  époques  ordinaires,  et  en  percevant  l'intérêt 
usité. 

Art.  5.  Au  moyen  des  profils  résultant  des  articles  s et  3,  lcsdits 
marchands  de  riz  verseront  dans  les  caisses  publiques  une  somme  égale 
aux  revenus  des  ousveh,  du  mal  el-bour,  du  barrâny  et  autres  droits 
usités. 

Bonaparte. 

Coram.  par  M"'  do  1a  Morinièro. 

393  t. 

ORDRE. 

Quartier  ^itérai,  au  Caire,  tS  phnÜae  an  vit  ( x”  filmer  1799). 

Article  1".  L’administrateur  général  des  finances  liquidera  les  divers 
emprunts  forcés  qui  ont  eu  lieu  sur  les  marchands  de  café,  sur  les 
Coptes,  sur  les  marchands  damasquins,  sur  les  marchands  d'Alexan- 
drie , de  Rosette,  de  Foueh  et  de  Damiette,  et  sur  les  diverses  autres  cor- 
porations au  Caire. 

Art.  2.  Il  est  autorisé  à en  faire  le  remboursement  en  maisons, 
okels,  bains,  emplacements,  jardins,  feddên  d’ousyeh  appartenant  à la 
République,  sans  que  le  revenu  puisse  excéder,  pour  les  terres,  t pour 
ao  du  capital,  et  pour  les  maisons,  okels,  bains  et  emplacements, 
t pour  1 o du  capital. 

Art.  3.  Les  préteurs  paveront  comptant  la  plus-value  que  pourrait 
avoir  l’objet  donné  en  remboursement. 

Art.  h.  Le  titre  de  propriété  leur  sera  délivré  par  l’administrateur 
général  des  finances. 
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Art.  5.  Ils  seront  tenus  de  faire  enregistrer  et  de  payer  le  droit  d'en- 
registrement; l'administration  de  l'enregistrement  et  des  domaines  leur 
délivrera  le  titre  de  garantie  ordinaire. 

Bonaparte. 

Comm.  par  M“*  de  U Morioièro. 

3932. 

ORDRE. 

Quartier  général,  au  Caire,  i3  pluviéae  an  ru  ( i*'  février  1 799  ). 

Article  1".  La  maison  qu’occupe  le  général  Lannes  dans  l’ile  de 
Roudah,  et  30  feddân,  10  de  chaque  côté,  lui  sont  donnés  en  toute 
propriété. 

La  maison  qu’occupe  le  général  Dommartin  et  le  jardin  qui  est  vis- 
à-vis,  à gauche  d’un  nouveau  chemin,  lui  sontdonnés  en  toute  propriété. 

La  maison  qu’occupe  le  général  Murat  lui  est  donnée  en  toute  pro- 
priété. 

Art.  2.  L’ilc  de  Roudah  sera  partagée  en  dix  portions.  Seront  excep- 
tées la  partie  sud,  où  est  le  Meqyâs,  et  la  partie  nord,  où  il  y a une 
batterie,  avec  un  arrondissement  convenable. 

Art.  3.  L’ile  vis-à-vis  Boulàq,  où  est  le  lazaret,  sera  partagée  en  dix 
portions. 

Art.  4.  Le  général  en  chef  se  réserve  de  donner  ces  vingt  portions 
à des  officiers  de  l’armée  qui  le  mériteront. 

Art.  5.  L’administrateur  général  des  finances  fera  rédiger,  dans  la 
journée  de  demain,  par  le  bureau  de  l’enregistrement,  les  actes  de  pro- 
priété de  ces  différents  officiers,  et  prendra  les  mesures  pour  exécuter, 
d’ici  au  ao  pluviôse,  1 article  i"du  présent  ordre.  Les  actes  de  propriété 
seront  remis  chez  le  payeur. 

Art.  6.  Le  chef  de  l’état-major  général  fera  connaître  aux  généraux 
Dommartin,  Lannes  et  Murat,  que  ces  biens  leur  sont  donnés  en  grati- 
fication extraordinaire  pour  les  services  qu’ils  ont  rendus  dans  la  cam- 
pagne et  les  dépenses  qu’elle  leur  a occasionnées. 

Bonaparte. 

Dépôt  de  U guerre. 
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3933. 

ORDRE  DU  JOUR. 

Quartier  général , au  Caire,  i&  plutiàee  an  vu  (a  février  179g). 

Article  1".  Il  sera  accordé,  pour  récompense,  aux  tambours  qui  se 
distingueront,  des  baguettes  d'argent;  i!  ne  pourra  pas  y en  avoir  plus 
de  vingt-cinq  dans  l'armée. 

Il  sera  accordé,  pour  récompense,  aux  trompettes  qui  se  distingueront, 
des  trompettes  d'argent;  il  ne  pourra  pas  y en  avoir  à l'armée  plus  de 
cinq. 

Il  sera  accordé  aux  canonniers  pointeurs  qui  se  distingueront  par  la 
justesse  du  tir  une  petite  grenade  en  or,  qui  sera  fixée  sur  leur  bau- 
drier; il  ne  pourra  pas  y en  avoir  plus  de  quinze. 

Il  sera  accordé  aux  soldats  qui  se  distingueront  des  fusils  garnis  en 
argent;  il  ne  pourra  pas  y en  avoir  plus  de  deux  cents. 

Art.  2.  Tout  soldat  qui  aura  obtenu  une  trompette  ou  baguette  d’ar- 
gent, la  grenade  d’or  ou  le  fusil  garni  en  argent,  aura  deux  sous  par 
jour  de  haute  paye. 

Art.  3.  Les  officiers  ou  soldats  qui  se  distingueront  par  des  actions  de 
bravoure  extraordinaire  ou  par  des  services  essentiels  rendus  à l’armée 
auront  un  des  cent  sabres  accordés  en  Italie,  et  dont  vingt-cinq  sont  à 
donner. 

Art.  A.  Tous  les  officiers  et  soldats  de  l'armée  qui  ont  obtenu  un  des 
cent  sabres  enverront,  dans  le  plus  court  délai,  au  chef  de  l’état-ma- 
jor, copie,  certifiée  par  le  conseil  d’administration,  du  titre  qui  le  leur 
accorde  et  de  l'inscription  qui  a été  mise  dessus.  L’état  général  sera 
imprimé  et  mis  à l’ordre  du  jour. 

Bonaparte. 

Dép^t  de  U guerre. 
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3934. 

AU  GÉNÉRAL  DESAIX. 

Quartier  général,  au  Caire,  t5  pluviôse  an  rit  (3  février  1799). 

Votre  dernière  lettre,  que  j’ai  reçue  hier.  Citoyen  Général,  est  datée 
du  16  nivôse.  Je  n'ai  eu  depuis  aucune  nouvelle  de  vos  opérations  ulté- 
rieures. 

Le  général  Davout  m’a  écrit  de  Syout,  le  a3  nivôse.  Il  m’a  annoncé 
les  succès  qu’il  a obtenus  sur  les  différents  rassemblements  de  fellahs 
qui  s’étaient  révoltés. 

Depuis  le  3 nivôse,  nous  sommes  à Qatyeh  et  nous  y avons  établi  un 
fort  et  des  magasins  assez  considérables.  Le  général  Reynier  part  le  1 6 
de  Qatyeh  pour  se  rendre  à El-A’rych.  Une  grande  partie  de  l’armée  est 
en  mouvement  pour  traverser  le  désert  et  se  présenter  sur  les  frontières 
de  la  Syrie.  Le  quartier  général  va  incessamment  se  mettre  en  marche. 

Mon  but  est  de  chasser  Ibrahim-Bey  du  reste  de  l’Egypte,  dissiper  le 
rassemblement  de  Gaza  et  punir  Djezzar  de  sa  mauvaise  conduite. 

Le  citoyen  Collot,  lieutenant  de  vaisseau,  est  parti  de  Suez  avec  quatre 
chaloupes  canonnières  portant  80  hommes  de  débarquement.  Il  a ordre 
de  croiser  devant  Qoseyr  et  môme  de  s’en  emparer.  Dès  l’instant  qu’il 
aura  effectué  son  débarquement,  il  vous  en  préviendra  en  vous  expé- 
diant des  Arabes.  De  votre  côté,  expédiez  d’Esné  des  hommes  pour  pou- 
voir être  instruit  de  son  arrivée,  correspondre  avec  lui  et  lui'  envoyer  des 
vivres,  dont  il  pourrait  avoir  besoin. 

Défaites-vous,  par  tous  les  moyens  et  le  plus  tôt  possible,  de  tous  ces 
vilains  Mameluks. 

Bosapartr. 

Gomm.  par  M.  Pauthier. 

3935. 

ORDRE. 

Quartier  générai,  au  Caire,  i5  pluviôse  an  ru  (3  février  1 799). 

Le  général  en  chef,  par  les  différents  mouvements  qu’ont  faits  les 
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troupes  composant  l’armée  d'Italie,  n'ayant  eu  connaissance  que  dans 
ce  moment  des  noms  des  quatre  grenadiers  de  la  69'  demi-brigade  qui, 
par  leur  sang-froid  et  leur  bravoure,  ont  empêché  les  Autrichiens  de  sur- 
prendre les  postes  avancés  du  camp  retranché  de  Saint-Georges,  après 
que  le  général  Prou'ra  eut  passé  l’Adige  à Porto-Legnago , au  moment 
où  l'armée  française  gagnait  la  bataille  de  Rivoli, 

Accorde  au  citoyen  Pierre  Cavard,  un  des  quatre  grenadiers  de  la  69* 
qui  ont  eu  part  à l'action  dont  il  vient  d’être  parlé,  un  des  deux  cents 
fusils  garnis  d'argent,  destinés  par  l'ordre  du  général  en  chef  à récom- 
penser les  officiers  ou  soldats  qui  se  distingueront  ou  qui  auront  rendu  un 
service  essentiel  ù l'armée. 

En  conséquence,  aussitôt  que  les  fusils  seront  faits,  il  en  sera  adressé 
un  au  citoyen  Pierre  Cavard. 

Il  jouira,  à dater  de  ce  jour,  des  deux  sous  par  jour  de  haute  paye 
dont,  conformément  à l’article  a de  l’ordre  du  1 !i  pluviôse,  doivent  jouir 
ceux  auxquels  le  général  en  chef  accorde  un  des  deux  cents  fusils  garnis 
d'argent. 

Par  ordre  du  général  en  chef. 

DëpAt  de  la  jruerr*. 

3936. 

AU  DIRECTOIRE  EXÉCUTIF. 

Quartier  général,  au  Caire,  17  pluvibe  an  vu  (5  février  1799). 

Plusieurs  généraux  et  officiers  m'ayant  fait  connaître  que  leur  santé  ne 
leur  permettait  point  de  continuer  à servir  dans  ce  pavs-ci,  surtout  la 
campagne  redevenant  plus  active,  je  leur  ai  accordé  la  permission  de 
passer  en  France. 

Je  vous  ai  expédié  ces  jours-ci  plusieurs  bâtiments  avec  des  courriers; 
j’espère  que  quelques-uns  vous  arriveront. 

L'on  nous  annonce  ù l'instant  l'arrivée  à Alexandrie  d'un  bâtiment  ra- 
gusin  chargé  de  vin  et  porteur  de  lettres  pour  moi  de  Gênes  et  d'Ancône; 
depuis  huit  mois,  c'est  la  première  nouvelle  d'Europe  qui  nous  arrive. 
Je  ne  recevrai  ces  lettres  que  dans  deux  ou  trois  jours,  et  je  désire  bien 
».  49 
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vivement  qu'il  y en  ail  de  vous,  et  du  moins  que  je  puisse  être  instruit 
de  ce  qui  se  passe  en  Europe,  afin  de  pouvoir  guider  ma  conduite  en 
conséquence. 

Boiupartb. 


Collection  Napoléon. 


3937. 

AU  GÉNÉRAL  MARMONT, 

A ALEXANDRIE. 

Quartier  général,  au  Caire.  17  pluviôse  an  ni  (5  février  1799). 

J’ai  reçu.  Citoyen  Général,  la  lettre  que  vous  m’avez  écrite  le  7,  m’an- 
nonçant l’arrivée  du  citoyen  Hainelin  à Alexandrie.  Toutes  les  troupes 
dans  ce  moment-ci  traversent  le  désert  , et  j’étais  moi-même  sur  le  point 
de  partir;  je  retarde  mon  dépari  pour  voir  le  citoyen  Hainelin , ou  rece- 
voir au  moins  les  lettres  de  Livourne  et  de  Gênes  que  vous  m'annoncez. 

Vous  ferez  sortir  un  parlementaire  par  lequel  vous  préviendrez  le  com- 
mandant anglais  que  plusieurs  avisos  anglais  ont,  ù différentes  époques, 
échoué  sur  la  côte;  que  nous  avons  sauvé  les  équipages;  qu'ils  sont  dans 
ce  moment  détenus  au  Caire,  où  ils  sont  traités  avec  tous  les  égards  pos- 
sibles; que,  ne  les  regardant  pas  comme  prisonniers,  je  les  lui  enverrai 
incessamment. 

Bonapahtb. 

Dépôt  de  U guerrr. 

3938. 

Al  GÉNÉRAL  KLEBER. 

Quartier  général , au  Gain;,  *7  pluviôse  an  vit  {5  février  1799). 

Nous  avons  reçu  enfin,  Citoyen  Général,  des  nouvelles  de  h’ rance.  Un 
bâtiment  ragusin  chargé  de  vin  est  arrivé,  ayant  à son  bord  les  citoyens 
Hamelin  et  Livron.  Ils  apportent  des  lettres  que  je  n'ai  pas  encore 
reçues,  parce  que  Marmont  m’a  écrit  par  un  Arabe. 

Jourdan  a quitté  le  corps  législatif  et  commande  l'armée  sur  le  Rhin. 
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Le  congrès  de  Rastadt  était  toujours  au  même  point;  on  y parlait  beau- 
coup sans  avancer. 

Joubert  commande  l’armée  d'Italie.  Scbauenburg  commande  à Malte1. 
Pléville  est  parti  pour  Gorfou.  Passwan-Oglou  a détruit  complètement 
l’armée  du  capitan-pacha  et  est  maître  d’Andrinople. 

La  Marguerite,  expédiée  après  la  prise  d’Alexandrie,  et  la  Petite-Cisal- 
pine , expédiée  de  Rosette  un  mois  après  le  combat  d’Aboukir,  sont  toutes 
deux  arrivées. 

Descorcbes  était  en  route  pour  Constantinople. 

Au  commencement  de  novembre,  l’ambassadeur  turc  à Paris  faisait 
encore  ses  promenades  à l’ordinaire. 

Les  Espagnols,  au  nombre  de  ah  vaisseaux,  se  laissent  bloquer  par 
tG  vaisseaux  anglais. 

On  a pris  des  mesures  pour  recruter  les  armées;  il  paraît  que  l’on  a 
requis  tous  les  jeunes  gens  de  dix-huit  ans , que  l’on  a appelés  les  conscrits. 

Les  choses  de  l'intérieur  sont  absolument  dans  le  même  état  que 
lorsque  nous  sommes  partis;  on  ne  remarque,  dans  l’allure  du  Gouverne- 
ment, que  le  changement  qu'a  pu  y apporter  le  nouveau  membre  qui  y 
est  entré’. 

Le  général  Humbert,  avec  i,5oo  hommes,  est  arrivé  en  Irlande;  il  a 
réuni  quelques  Irlandais  autour  de  lui,  et,  quinze  jours  après,  il  a été 
fait  prisonnier  avec  toute  sa  troupe. 

On  orme  en  Europe  de  tous  côtés;  cependant  on  ne  fait  encore  que  se 
regarder. 

Je  retarde  mon  départ  de  deux  jours,  afin  do  recevoir  des  lettres  avant 
de  partir. 

La  3a'  doit  dire  à Qatyoh;  le  général  Bon , avec  le  reste  de  sa  division, 
est  k Sâlheyeh.  Si  dos  événements  pressants  vous  rendaient  un  secours 
nécessaire,  vous  lui  écririez;  il  n’aurait  pas  besoin  de  mon  ordre  pour 
marcher  à vous. 

Boiuparte. 

Collection  Napoléon. 

1 Scbauenburg  commandait  alors  en  Helvétie.  ’ Treilhard. 
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3939. 

AU  GÉNÉRAL  BERTH1ER. 

Quartier  général,  au  Caire,  17  pluviôse  au  vu  (5  février  1799)* 

Vous  voudrez  bien  écrire,  Citoyen  Général,  aux  commandants  de  la 
citadelle,  des  forts  Dupuy,  Sulkowski,  Ibrahiiu-Bey,  de  la  Prise  d'eau  et 
de  Gyzeb,  pour  qu’ils  m'envoient  demain  dans  la  journée  une  réponse  à 
ces  questions  : 

Si , le  « 6 , ils  avaient  été  bloqués  de  manière  à ne  plus  pouvoir  commu- 
niquer, combien  de  bouches  avaient-ils  à nourrir? 

Combien  de  jours  auraient-ils  pu  se  défendre? 

Qu’est-ce  qui  les  empêcherait  de  tenir  plus  longtemps? 

Et,  s’ils  avaient  été  attaqués,  combien  de  coups  de  canon  pouvaient- 
ils,  tirer? 

Qu’esl-ce  qui  leur  manquait? 

Bonaparte. 

Dépôt  de  la  guerre. 


2940. 

AU  GÉNÉRAL  DOMMARTIN. 

Quartier  général,  au  Caire,  17  piuviôae  an' vu  (5  février  >799). 

Vous  trouverez  ci-joint.  Citoyen  Général,  l’ordre  au  commandant  de 
la  marine  à Boulêq  pour  qu’il  mette  à votre  disposition  six  pierriers  de 
3 livres,  avec  le  nombre  de  boulets  nécessaire.  Les  pierriers  seront  à 
la  disposition  du  commandant  de  la  place,  pour  défendre  les  issues  des 
rues  et  protéger  le  quartier  français. 

Je  vous  prie  également  de  faire  placer  une  pièce  de  3 sur  le  petit 
minaret  qui  est  au  quartier  général,  pour  battre  la  place  Ezbekyeh 
et  le  chemin  de  Boulâq,  et  de  faire  placer  une  pièce  de  canon  d’un 
calibre  quelconque  à la  porte  des  Pyramides,  et  une  autre  à la  porte  du 
Delta. 

Bonaparte. 

Dépôt  de  la  guerre. 
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3941. 

ORDRE  DU  JOUR. 

Quartier  général,  au  Caire,  18  pluvifoc  an  ru  (6  février  1799). 

Le  général  en  chef,  vu  la  nécessité  de  constater  d'une  manière  légale, 
pour  les  Français  non  militaires,  les  actes  de  naissance,  de  mariage  et 
de  mort,  et  tous  autres  actes  civils  qui  intéressent  l’état  des  citoyens  et 
ta  tranquillité  des  familles,  ordonne  que  le  registre  des  actes  civils  sera 
tenu  par  les  commissaires  français  près  les  divans  des  différentes  pro- 
vinces, lesquels  rempliront,  à cet  égard,  les  mêmes  fonctions  qui  étaient 
attribuées  au  consul  français  au  Caire. 

Par  ordre  du  général  en  chef. 

Dépôt  «le  U guerre. 


39A2. 

AU  GÉNÉRAL  DOMMARTIN. 

Quartier  général,  au  Caire,  19  pluviôse  an  tu  (7  février  1 799). 

Je  suis  extrêmement  mécontent,  Citoyen  Général,  d’apprendre  qu’il 
n’y  a pas  encore  un  seul  boulet  au  fort  Dupuy. 

Je  vous  prie  d’envoyer,  dans  la  journée,  un  armurier  è la  maison 
d’Ibrahim-Bey,  afin  de  mettre  en  état  les  1 06  fusils  qui  sont  dans  le 
magasin  de  l'hépilal.  A la  maison  d'Ibrahim-Bey,  il  n'y  a que  trente  coups 
par  pièce,  soit  à boulet,  soit  à mitraille.  Je  croyais  que,  depuis  le  10,  il 
y en  avait  cent. 

Les  affûts  du  fort  de  l’Aqucduc  sont  absolument  hors  de  service.  Ils  ne 
sont  pas  en  état  de  tirer  dix  coups  chacun. 

Tout  ce  que  vous  m'avez  annoncé  dans  votre  rapport  comme  devant 
être  placé,  le  10,  à la  citadelle,  ne  s'y  trouvait  pas  le  16. 

Il  y a è la  citadelle  deux  pièces  de  A,  et  il  u’y  a que  trente  car- 
touches de  ce  calibre;  il  n’y  a que  vingt-cinq  obus  par  obusier. 

H manque  au  fort  Sulkowski  des  dégorgeoirs,  des  refouloirs,  des 
esses  et  des  boute-feux.  Je  vous  prie  d'envoyer  à la  citadelle  i oo  fusils. 
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qui  seront  tenus  en  réserve,  et  pour  être  distribués  seulement  dans  des 
moments  extraordinaires. 


Dépôt  de  la  guerre. 


Bonaparte. 


3943. 

ORDRE  DU  JOUR. 


Quartier  général,  au  Caire,  19  pluviôse  an  vu  (7  février  1799). 

Le  général  on  chef  témoigne  sa  satisfaction  au  commissaire  des  guerres 
Michaux  sur  l'heureux  changement  qui,  depuis  son  arrivée,  s’est  opéré 
dans  les  administrations  d'Alexandrie,  et  sur  l'activité  qu'il  met  à assurer 
la  subsistance  du  soldat  : un  commissaire  des  guerres  actif,  probe  et 
ferme,  est  le  véritable  père  du  soldat  et  a des  titres  réels  à la  reconnais- 
sance nationale. 

Par  ordre  do  général  en  chef. 

DéjxVt  cl*  la  giterrv. 

3944. 

QUESTIONS  DU  GÉNÉRAL  BONAPARTE 

AU  CITOYEN  HAMEUN. 

Quartier  général,  au  Caire,  ao  pluviôse  an  tii  (8  février  1799). 
DEMANDE*).  RÉPONSES. 

Je  l'ai  appris,  le  a 3 décembre,  d’an  bâti- 
ment qui  venait  de  Civilâ-Vecchia  à Nava- 
rin. Il  m’a  dit  que  la  guerre  avait  été  dé- 
clarée par  le  roi  de  Naples  à la  France 
vers  la  (in  de  novembre. 

Ragusin. 

Que  lorsqu’il  était  parti  de  CiviU-Vecchia 
les  Napolitains  y étaient;  qu'ils  étaient  aussi 
à Rome,  qui  avait  été  évacuée  par  les  Fran- 
çais après  un  léger  combat. 

Je  l’ai  sue  par  un  bâtiment  impérial  ve- 
nant de  Livourne.  11  est  arrivé  à Navarin 
environ  huit  jours  après  le  ragusin. 


Quand  avez -vous  appris,  pour  la 
première  fois,  que  le  roi  de  Naples 
avait  déclaré  la  guerre  à la  France? 

De  quelle  nation  était  ce  bâti- 
ment? 

Que  disait  ce  bâtiment? 

Avez-vous  su  la  même  nouvelle 
par  d'autres  voies? 
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Lorsque  vous  avez  parlé  à ce  bâ- 
timent, avait-il  communiqué  avec 
le  bâtiment  ragusin? 

Depuis  quand  ce  bâtiment  man- 
quait-il de  Livourne? 

Y avait-il  des  passagers  à bord 
de  ce  bâtiment? 

Que  vous  a appris  ce  bâtiment? 


Ce  bâtiment  ne  vous  a-t-il  pas 
parlé  des  dispositions  dans  les- 
quelles l’Empereur  était  vis-à-vis 
de  la  France? 

Depuis  quand  ce  bâtiment  était- 
il  parti  de  Trieste? 

Quel  est  le  bâtiment  qui  vous  a 
instruit  que  les  vaisseaux  d'Ancône 
étaient  dans  les  îles  de  la  Dai- 
matie? 

Quel  est  le  bâtiment  qui  vous  a 
parlé  de  la  prise  d’Ancône? 

Qui  vous  a dit  que  Passwan- 
Oglou  était  à Andrinople? 

Que  savez-vous  de  Corfou? 


J'ai  été  à bord  du  bâtiment  impérial  dès 
qu'il  a eu  mouille,  et  avant  qu'il  eût  com- 
muniqué avec  personne. 

Depuis  environ  vingt-cinq  jours. 

Deux  Grecs,  qui  allaient  à Smyrne. 

La  même  chose  que  le  ragusin , c’est-à- 
dire  que  les  Napolitains  étaient  entrés  à 
Cività-Yecchia  et  à Rome;  il  a ajouté  que 
différents  rapports  de  bâtiments  partis  de 
Livourne  depuis  lui  lui  avaient  appris  que 
les  Anglais  avaient  porté  à Livourne  un  corps 
de  Napolitains  qui  s'étaient  emparés  de  cette 
ville. 

Non;  mais  un  autre  bâtiment  impérial 
venant  de  Trieste  lui  a assuré  que  les  négo- 
ciations de  paix  s'avançaient  de  plus  en  plus 
vers  leur  terme. 

Aux  environs  du  i**  nivôse. 

Le  même;  il  a parlé  au  citoyen  Lalle- 
mant,  commandant  ces  trois  vaisseaux;  ce- 
lui-ci lui  a dit  que  les  Napolitains  avaient 
envahi  Rome  et  Cività-Yecchia. 

Un  ragusin  venant  de  Tunis  et  allant  à 
Baîrouth;  il  l'avait  apprise  d’un  bâtiment 
rencontré  dans  le  canal  de  Malte. 

Le  bey  de  Navarin  et  un  capitaine  de 
bombarde  russe  qui , détaché  de  l’armée  de 
Corfou,  allait  dans  l’archipel,  ainsi  que  In 
consul  impérial  de  Coron. 

Après  avoir  passé  à une  lieue  et  demie 
de  Corfou  et  avoir  vu  un  grand  nombre  de 
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Qu'est-ce  qui  vous  prouvait  que 
la  Porte  nous  faisait  la  |juerre? 

Quand  croyez-vous  que  la  Brune 
soit  arrivée  à Corcyre? 

Bonaparte. 

l)f|»('»l  île  la  guern1. 


bâtiment»,  surtout  a la  passe  du  sud,  nous 
avons  eu  des  nouvelles  plus  précises  par  le 
capitaine  de  bombarde  russe  dont  j’ai  parlé 
plus  haut.  Ils  ont  dit  que  les  flottes  turque 
et  russe  montaient  h G a voiles,  parmi  les- 
quelles il  y avait  huit  vaisseaux,  dont  six 
russes;  le  reste  était  composé  d'assez  mau- 
vaises embarcations.  Ils  avaient,  en  général, 
peu  de  troupes  de  débarquement.  Ils  avaient 
fait  quelques  tentatives,  toujours  malheu- 
reuses, sur  un  fort  de  la  passe  du  sud.  Ce 
capitaine  m'a  fait  voir  ses  ordres;  ils  étaient 
de  l’amiral  turc  et  visé»  par  le  comte  Ocxa- 
kofT,  dont  j'ai  vu  la  signature. 

Le  blocus  de  Corfou , les  relations  du  bey 
de  Navarin,  qui  nous  Ta  assuré,  et  le  dire 
de  tous  les  bâtiments,  sans  exception,  que 
j’ai  rencontrés. 

Vers  le  ao  novembre. 

R.  IlàüKLn. 


3‘JA5. 

AL  GÉNÉRAL  BERTHIER. 


Quartier  f/néral,  au  Caire,  ao  pluvi&M  an  vu  (8  fôrier  1799). 

Vous  donnerez  l'ordre  à deux  compagnies  de  dromadaires  de  se  tenir 
prêtes  à partir  le  aa,  pour  se  rendre  à Belbeys.  Vous  recommanderez  au 
chef  d'escadron  de  faire  armer  chacun  avec  une  lance  qui  ait  au  moins 
i5  pieds  de  long,  indépendamment  du  fusil,  et  de  choisir  les  plus  forts 
dromadaires.  Je  désire  que  vous  en  passiez  la  revue  demain  pour  vous 
assurer  qu’il  ne  leur  manque  rien  de  ce  qui  leur  est  nécessaire, -et  surtout 
des  outres. 

Bonapabtb. 

tVprM  de  la  guerre. 
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39AG. 

Ali  GÉNÉRAL  BERTIIIER. 

Quartier  général,  au  Caire,  no  pluvùta  an  vu  (8  février  • 79*> )• 

Vous  donnerez  l’ordre  au  général  Kampon  de  partir  le  ai , avec  le 
a'  bataillon  de  la  h”,  pour  se  rendre  à Sâlheyeh.  Il  aura  avec  lui  une 
pièce  de  canon.  Vous  préviendrez  de  ce  départ  le  commissaire  ordonna- 
teur en  chef,  les  généraux  d'artillerie  et  du  génie,  afin  qu’ils  profitent 
de  cette  occasion  pour  faire  passer  tout  ce  qu’ils  auraient  à envoyer  à 
l'armée. 

Il  restera  au  Caire  un  adjudant  général  de  l'état-major  général,  qui 
partira  le  ai  avec  le  général  ltampon,  et  portera  toutes  les  dépêches  qui 
pourraient  être  arrivées  à l’état-major  général  et  au  général  en  chef 
d'ici  au  ai. 

Vous  donnerez  l'ordre  à la  a”  division  de  l’escadron  du  a a'  de  chas- 
seurs, qui  est  destiné  à marcher,  de  partir  le  aa  ; à la  a'  division  de  l’esca- 
dron du  7*  de  hussards,  de  partir  le  ai. 

Vous  préviendrez  les  citoyens  Monge  et  Gloutier  que  le  quartier  géné- 
ral part  demain. 

Vous  donnerez  l'ordre  au  chef  de  brigade  des  guides  de  faire  seller  ses 
chevaux  et  de  se  tenir  prêt  à partir  demain  à midi.  Il  viendra  à cette 
heure  prendre  mes  ordres  pour  savoir  l’heure  à laquelle  on  bridera. 

Bovaparte. 

Ek-p/'t  de  la  guérir. 


3947. 

AU  CITOYEN  POUSSJELGUE. 

Quartier  général,  au  Caire,  10  pluvifoc  an  »i»  (8  février  1799). 

Je  donne  ordre  au  payeur  d’envoyer  un  de  ses  préposés,  sur  une  djerme 
armée,  à Mehallet-el-Kcbyr  et  à Menouf,  pour  ramasser  l’argent  et  le 
rapporter  ou  Caire  le  plus  promptement  possible. 

T.  * 5o 
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Donnez  ordre  à l'agent  de  la  province  de  Gyzeh  de  se  mettre  en  course 
pour  lever  le  deuxième  tiers  du  myry. 

Pressez  de  tous  vos  moyens  la  rentrée  du  premier  tiers  que  doivent 
payer  les  adjudicataires;  joignez-y  tout  ce  que  rend  la  Monnaie  et  doit 
rendre  l’enregistrement:  car  il  est  indispensable  que  vous  ramassiez  d'ici 
au  t"  ventôse  5oo,ooo  francs,  et  que  vous  me  les  fassiez  passer  à l'ar- 
mée. lis  seront  escortés  par  un  adjudant  général  de  l'état-major  et  le 
3e  bataillon  de  la  3a‘,  qui  ont  ordre  de  partir  le  3o. 

Envoyez  des  exprès  de  tous  les  côtés  et  écrivez  pour  qu’on  active  la 
rentrée  des  impositions. 

Donnez  ordre  à Damiette  pour  qu'on  recouvre  les  t 5o,ooo  francs  qui 
restent  à recouvrer,  que  l'on  fasse  rentrer  le  deuxième  tiers  du  myry,  de 
manière  que  le  paveur  de  celte  place  puisse  nous  envoyer,  le  3o,  par 
Tyneh  et  Qatyeh,  aoo,ooo  livres. 

Donnez  ordre  également  que  les  impositions  se  lèvent  dans  la  pro- 
vince de  Charqyeh,  de  manière  que  l'on  puisse  nous  envoyer,  d’ici  au 
î"  du  mois  prochain,  100,000  livres. 

Vous  sentez  combien  il  est  nécessaire  que,  surtout  dans  ce  premier 
moment,  nous  ayons  de  quoi  subvenir  à l’extraordinaire  de  l’expédition. 

Boîhpxhte. 

(Joiimt.  j*r  M“*  de  la  Mtwinièrr. 

3948. 

ORDRE  1)11  JOUR. 

Quartier  général , an  Caire,  a»  plimtar  an  ru  (8  fërrior  1799). 

Le  général  en  chef  s’est  rendu  au  fort  Dupuy;  il  a été  mécontent  de  ce 
que  les  pièces  de  ce  fort  n'avaient  pas  encore  été  flambées;  il  ordonne 
au  commandant  de  lu  place  de  mettre,  pendant  vingt-quatre  heures,  aux 
arrêts  le  commandant  du  fort. 

Il  recommande  aux  commandants  de  tous  les  forts,  qui  n'auraient  pas 
fait  flamber  leurs  pièces,  de  les  foire  flamber,  de  s’assurer  que  leur  ar- 
tillerie est  en  état,  et  d’avoir  au  moins  îâo  coups  par  pièce,  indépen- 
damment de  ce  que  le  parc  pourrait  fournir  dans  l’occasion. 
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Le  s3,  le  général  commandant  au  Caire  fera  la  visite  de  tous  les  forts, 
pour  s'assurer  (pie  l'artillerie  et  tous  les  approvisionnements  sont  en 
règle. 

l'or  ordre  du  général  en  ebef. 

DépAt  do  la  guerre. 


3949. 

Al!  GÉNÉRAL  MARMONT, 

À ALEXANDRIE. 

Qtiarlier  générai,  au  Caire,  ai  plut  in**  an  vu  (9  février  1799)* 

Vous  verrez  par  l’ordre  du  jour,  Citoyen  Général,  (pie  tous  les  fonds 
des  provinces  d'Alexandrie,  de  Rosette  et  de  Bahyreh,  doivent  être  versés 
dans  la  caisse  du  payeur  d Alexandrie.  Le  citoyen  Baude  a été  investi  de 
toute  l'autorité  du  citoyen  Poussielgue. 

Le  commissaire  Michaux  est  investi  de  toute  l'autorité  de  l'ordonnateur 
en  chef  sur  l'administration  de  ces  trois  provinces,  dont  les  fonds  seront 
exclusivement  destinés  à pourvoir  à vos  services. 

Ordonnez  que  le  3"  bataillon  de  la  7 5'  se  réunisse,  avec  deux  bonnes 
pièces  d’artillerie,  à Damnnhour;  que  cette  colonne  puisse  se  porter  dans 
toute  celte  province  et  même  dans  celle  de  Rosette,  pour  lever  les  im- 
positions et  punir  ceux  qui  se  comporteraient  mal.  Cette  mesure  aura 
l avantage  de  tirer  tout  le  parti  possible  de  ces  deux  provinces,  de  tenir 
une  bonne  réserve  éloignée  de  l’épidémie  d’Alexandrie,  et,  selon  les  évé- 
nements, vous  la  feriez  revenir  à Alexandrie,  où  sa  présence  relèverait 
le  moral  de  toute  la  garnison , car  il  est  d'axiome,  dans  l'esprit  de  la 
multitude,  que,  lorsque  l'ennemi  reçoit  des  renforts,  elle  doit  en  recevoir 
pour  se  croire  en  égalité  de  force;  et  enfin,  s’il  arrivait  quelque  événe- 
ment dans  le  Delta,  ne  bataillon  pourrait  s’y  porter  et  être  d'un  grand 
secours. 

Mettez-vous  en  correspondance  avec  le  général  Laiiusse,  qui  commande 
à Menouf,  et  le  général  Fugière,  qui  commande  à Mehallet-el-Kebyr.  Ne 
vous  laissez  point  insulter  par  les  Arabes.  Le  bon  moyen  de  faire  finir 
votre  épidémie  est  peut-être  de  faire  marcher  vos  troupes.  Saisissez 


396 


CORRESPONDANCE  DE  NAPOLÉON  1".—  AN  VII  (1799). 

l'occasion,  et  calculez  une  opération  de  h ou  5oo  hommes  sur  Maryoul  : 
cela  sera  d'autant  plus  essentiel  que,  partant  demain  pour  me  rendre  en 
Syrie,  l’idée  de  mon  absence  pourrait  les  enhardir. 

Si  des  événements  supérieurs  arrivaient,  le  commandant  de  Rosette 
doit  se  retirer  dans  le  fort  de  Qatyeh,  qui  doit  être  approvisionné  pour 
cinq  ou  six  mois.  Maître  de  ce  fort,  il  le  serait  de  la  bouche  du  Nil  , et, 
dès  lors,  empêcherait  de  rien  faire  de  grand  contre  l'Egypte.  Faites  donc 
armer  cl  approvisionner  le  fort  de  Rachyd1;  mettez  dans  le  meilleur  état 
celui  d'Aboukir;  prolitcz  de  tous  les  moyens  possibles,  et  du  temps  qui 
vous  reste  d'ici  au  mois  de  juin,  pour  mettre  Alexandrie  à l'abri  d'une 
attnque  de  vive  force  pendant,  »“cinq  à six  jours,  qu’une  armée  puisse 
débarquer  et  l’investir;  3°  quinze  jours,  quelle  commence  le  siège; 
3°  quinze  à vingt  jours  de  siège. 

Vous  sentez  que,  lorsque  cette  opération  pourrait  être  possible,  je  ne 
serais  pas  éloigné  de  dix  jours  de  marche  d'Alexandrie. 

Faites  lever  exactement  la  carte  des  provinces  de  Bahyreh,  Rosette 
et  Alexandrie,  et,  dès  l'instant  quelle  sera  faite,  envoyez-la-moi , afin 
qu’elle  puisse  me  servir  si  votre  province  devenait  le  théâtre  de  plus 
grands  événements.  Dans  ce  moment-ci,  la  saison  ne  permet  pas  aux 
Anglais  de  rien  faire  de  dangereux.  Envoycz-tnoi  des  Arabes  par  Damiette 
et  par  le  Caire,  pour  me  donner  de  vos  nouvelles;  dans  ces  deux  villes, 
ou  saura  où  je  me  trouve. 

Vous  trouverez  ci-joint  la  relation  de  la  fête  du  Ramazàn  et  une 
proclamation  du  divan  du  Caire.  11  est  bon  de  répandre  l'une  et  l’autre, 
non-seulement  dans  votre  province,  mais  encore  par  les  bâtiments  qui 
partiront. 

Je  ne  puis  pas  vous  donner  une  plus  grande  marque  de  confiance 
qu’en  vous  laissant  le  commandement  du  poste  le  plus  essentiel  de  l’ar- 
mée. 

Le  citoyen  Hamelin  est  arrivé  hier;  j'ai  trouvé  beaucoup  de  contradic- 
tion dans  tout  ce  qu’il  a appris  en  route,  et  j'ajoute  peu  de  foi  à toutes 
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le»  nouvelles  qu'il  donne  comme  les  ayant  apprises  en  route  : la  situation 
de  l'Europe  et  de  la  France,  jusqu'au  1 o novembre,  me  paraissait  assez 
satisfaisante. 

J'apprends  qu’il  est  arrivé  un  nouveau  bâtiment  de  Candie;  inter- 
h>gez-lc  avec  le  plus  grand  soin  et  envoyez-moi  les  demandes  et  les 
réponses.  Informez-vous  de  l’escadre  russe. 

Quoique  je  croie  que  nous  soyons  en  paix  avec  Naples  et  l'Empereur, 
cependant  je  vous  autorise  à retarder,  sous  différents  prétextes,  le  départ 
des  bâtiments  napolitains,  impériaux,  livournais;  concertez-vous  avec  le 
citoyen  Le  Roy,  et  envoyez-m’en  l'état;  nous  acquerrons  tous  les  jours 
des  renseignements  plus  certains. 

Boxapabtb. 

G>llerlion  Napoléon. 


3950, 

AU  GÉNÉRAL  MJGUA. 

Quartier  général,  au  Caire,  ai  pli»*ïiW*  an  vu  (9  février  1799). 

Vous  prendrez.  Citoyen  Général,  le  commandement  de  la  province  du 
Caire. 

Les  dépôts  des  divisions  Bon  et  Reynier  gardent  la  citadelle  avec  deux 
compagnies  de  vétérans. 

Il  y a à la  citadelle  des  approvisionnements  de  réserve  pour  nourrir 
cinq  à six  mois  la  garnison  cl  ['hôpital  qui  s'y  trouvent. 

Il  y a au  fort  Dupuy  un  détachement  de  la  division  maltaise  et  de 
canonniers. 

Le  fort  Sulkowski  est  gardé  par  le  dépôt  du  7'  de  hussards  et  du  a a' 
de  chasseurs. 

Le  fort  Camin  est  gardé  pur  un  détachement  du  ti'de  dragons. 

La  tour  du  fort  de  l'Institut  est  gardée  par  un  détachement  des  dépôts 
de  la  division  Lannes,  ainsi  que  le  fort  de  la  Prise  d'eau  et  de  la  maison 
d’Ibrahim-Bey;  dans  cette  dernière  est  notre  grand  hôpital 

Tous  nos  établissements  d'artillerie  sont  h Gyzeh,  ainsi  que  les  dépôts 
de  la  division  du  général  Desaix. 
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Tous  les  Français  sont  logés  autour  de  la  place  Ezbekyeh.  J’y  laisse 
un  bataillon  de  la  69',  un  de  la  4'  d’infanterie  légère  et  un  de  la  3a*. 

Le  bataillon  de  la  4e  partira  le  a4;  une  compagnie  de  canonniers 
marins,  le  37;  et  le  bataillon  de  la  3a*.  le  3o  pluviôse.  J’ai  désigné  le 
3 o pour  le  départ  de  ce  bataillon,  parce  que  je  suppose  que  le  général 
Menou  sera  arrivé  à cette  époque  avec  la  légion  nautique.  Si  elle  n’était 
pas  arrivée,  vous  garderez  ce  bataillon  jusqu’à  son  arrivée,  et,  dans  ce 
cas,  vous  ferez  escorter  le  trésor  qu’on  doit  envoyer  à l’armée  par  un 
détachement  qui  ira  jusqu’à  ISelheys. 

Je  laisse  à Boulâq  tous  les  dépôts  de  dragons,  ce  qui.  avec  les  dépôts 
des  régiments  de  cavalerie  légère,  forme  près  de  3oo  hommes.  Il  leur 
reste  à tous  quelques  chevaux:  il  en  arrive  d’ailleurs  journellement  que 
vous  leur  ferez  distribuer. 

La  première  opération  que  vous  aurez  à faire  est  de  réunir  chez  vous 
les  commandants  des  différents  dépôts,  de  passer  la  revue  de  leurs  maga- 
sins cl  de  prendre  loutes  les  mesures  afin  que  chacun  de  ces  régiments 
puisse,  en  cas  d’alerte,  monter  tant  bien  que  mal  un  certain  nombre 
de  chevaux.  Ce  sont  principalement  les  selles  qui  manquent.  11  v a à 
llouhiq  un  atelier,  qui  a déjà  reçu  6,000  francs  d’avance,  et  qui  doit  en 
fournir  4oo,  à 3o  par  décade.  Vous  ne  recevrez  que  des  selles  très- 
bonnes,  puisqu’on  les  paye  très-cher.  Le  i4'  de  dragons  a 300  selles  qui 
sont  en  quarantaine  à Rosette  depuis  vingt-cinq  jours,  et  qui  doivent  être 
ici  avant  la  fin  du  mois. 

On  doit  montera  Gyzeh  au  moins  cinq  à six  sabres  par  jour.  Vous  les 
ferez  donner,  à mesure,  aux  dépôts  de  cavalerie  qui  en  ont  le  plus  besoin. 
Vous  passerez  une  réforme  des  chevaux,  et  je  vous  autorise  à faire  vendre, 
au  profil  des  masses  des  régiments  de  cavalerie,  tous  les  chevaux  hors 
d’état  de  servir. 

11  y a dans  la  province  du  Caire  cinq  tribus  principales  d’Arabes  : les 
Rily  : c’est  la  plus  nombreuse,  elle  est  en  paix  avec  nous,  elle  a,  dans 
ce  moment-ci,  son  chef  et  plus  de  900  chameaux  à l’armée;  lesSaouâlhât: 
nous  sommes  en  paix  avec  eux;  les  fils  de  ses  deux  principaux  cheiks  sont 
en  otage  chez  Zoulfiqâr.  commissaire  près  le  divan;  lesTerrâbvn:  nous 
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sommes  en  paix  avec  eux  ; ils  ont  leur*  cheiks  et  presque  tous  leurs  cha- 
meaux dans  les  convois  de  l'armée;  enfin  les  llaouytàt  et  les  A’ydy,  qui 
sont  nos  ennemis  : nous  avons  brûlé  leurs  villages,  détruit  leurs  troupeaux  ; 
ils  sont  dans  le  fond  du  désert;  mais  ils  pourront  revenir  faire  des  brigan- 
dages aux  environs  du  Caire.  Il  faut  que  les  forts  Gamin,  Sulkovvski  et 
Dupuy  leur  tirent  des  coups  de  canon,  quand  ils  s’approchent  trop. 

Il  faut  avoir  toujours  un  bâtiment  armé,  embossé  plus  bas  que  la  ville, 
près  du  rivage,  de  manière  à pouvoir  tirer  dans  la  plaine. 

Il  faut,  de  temps  en  temps,  envoyer  too  hommes  à Qelyoub  avec  une 
petite  pièce  de  canon,  tant  pour  lever  le  myry  que  pour  connaître  si  ces 
Arabes  sont  retournés , et  pouvoir  les  investir  et  surprendre  leur  camp.  11 
faut  aussi,  de  temps  en  temps,  réunir  une  centaine  d'hommes  à Gyzeh,  faire 
une  tournée,  dans  le  nord  surtout  de  la  province,  lever  le  myry  et  donner 
la  chasse  aux  Arabes.  Je  désirerais  que,  dès  que  le  général  Leclerc  sera 
arrivé  à Gyzeh,  vous  l'envoyassiez,  avec  too  hommes  de  Gyzeh  et  5o  de 
la  garnison  du  Caire,  faire  dans  le  nord  de  sa  province  une  tournée  de 
cinq  à six  jours.  Vous  régleriez  sa  marche  de  manière  à être  instruit  tous 
les  jours  où  il  se  trouverait,  afin  de  pouvoir  le  rappeler,  si  les  circons- 
tances l’exigeaient. 

Le  divan  du  Caire  a une  influence  réelle  dans  la  ville  et  est  composé 
d’hommes  bien  intentionnés.  Il  faut  le  traiter  avec  beaucoup  d'égards  et 
avoir  une  confiance  particulière  dans  le  commissaire  Zoulfiqûr  et  dans 
le  cheik  El-Mohdy. 

L'intendant  général  copte,  le  chef  des  marchands  de  Damas,  Mikhayl, 
que  vous  pourrez  consulter  secrètement,  lorsque  vous  aurez  quelque 
inquiétude,  pourront  vous  donner  des  renseignements  sur  ce  qui  se  pas- 
serait daus  la  ville. 

S’il  y avait  du  trouble  dans  la  ville,  il  faudrait  vous  adresser  au  petit 
divan,  réunir  même  le  divan  général  : ils  réussiront  è tout  concilier,  en 
leur  témoignant  de  la  confiance;  enfin  prendre  toujours  scs  mesures  de 
sûreté,  telles  que  consigner  la  troupe,  redoubler  les  gardes  du  quartier 
français,  y placer  quelques  petites  pièces  de  canon,  mais  n’arriver  à 
faire  bombarder  la  ville  par  le  fort  Dupuy  et  la  citadelle  qu’à  la  dernière 
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extrémité;  vous  sentez  le  mauvais  effet  que  doit  produire  une  telle  mesure 
sur  l’Egypte  et  tout  l'Orient. 

S'il  arrivait  des  événements  imprévus  à Alexandrie  ou  à Damiette,  vous 
y feriez  marcher  le  général  Lanusse,  et  même  le  général  Fugière. 

Si  vous  veniez  A craindre  quelque  chose  de  la  populace  du  Caire,  vous 
feriez  venir  le  général  Lanusse,  de  Menouf.  U viendrait  sur  l’une  et  l'autre 
rive,  et  son  arrivée  ferait  beaucoup  d'effet  dans  la  ville. 

J'ai  donné  des  fonds  au  génie,  à l'artillerie  et  à l’ordonnateur,  pour 
tout  le  mois  de  ventôse.- 

\ous  correspondrez  avec  moi  par  des  Arabes  et  par  tous  les  convois 
qui  partiront. 

Quels  que  soient  les  événements  qui  se  passent  dans  la  province 
de  Charqveh,  a5  hommes,  partant  de  nuit,  arriveront  toujours  A Birket 
el-Hàggy,  à Belbeys  et  à Sàlheyeh. 

Le  commandant  des  armes  A BoulAq  vous  remettra  l'état  des  bâti- 
ments armés  que  nous  avons  sur  le  Nil.  Il  est  nécessaire  que  ces  bâtiments 
fassent  un  service  de  plus  en  plus  actif. 

Le  payeur  a ordre  de  tenir  à votre  disposition  9,000  francs  par  dé- 
cade, pour  payer  les  courriers  que  vous  m'expédierez. 

Iæ  directeur  du  parc  de  Gyzeh  doit  envoyer,  le  ai,  une  pièce  de  8 au 
général  Fugière:  veillez,  je  vous  prie,  A ce  qu’elle  parle;  vous  sentez 
combien  il  est  nécessaire  qu'il  la  reçoive;  il  n'a  que  900  hommes  sans 
canons. 

Bonaparte. 

DépM  rie  la  guerre. 

3951. 

ARRÊTÉ. 

Quartier  général,  au  Caire,  si  pluvifae  an  ni  (y  férner  1799). 

Article  1".  L'imprimerie  nationale  recevra  directement  les  ordres 
du  citoyen  Poussielgue. 

Art.  2.  Elle  travaillera  avec  la  plus  grande  activité  A l'impression  de 
la  Décade. 
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Abt.  3.  Le  citoyen  Fourier  fournira  les  matières  pour  les  n“  6,  7, 
8,  qui  doivent  tous  être  imprimés  dans  le  mois  de  ventôse. 

Bonaparte. 

Comtn.  p«r  M**  de  U Morinitrc. 


3952. 

AL  DIRECTOIRE  EXÉCUTIF. 

Quartier  général,  au  Caire,  a a ptuvifae  ao  »ti  ( 10  février  1799). 

Citoyens  Directeurs,  un  bâtiment  ragusin  est  entré  le  7 pluviôse  dans 
le  port  d’Alexandrie;  il  avait  à bord  les  citoyens  Hamelin  et  Livron, 
propriétaires  du  chargement,  consistant  en  vin,  vinaigre,  draps,  eau- 
de-vie,  etc.  11  m’a  apporté  une  lettre  d'Ancône,  du  consul,  en  date  du 
1 1 brumaire;  elle  ne  me  donne  point  d’autres  nouvelles  que  de  me  faire 
connaître  que  tout  était  tranquille  en  Europe  et  en  France.  Il  m’envoie 
la  série  des  journaux  de  Lugano,  depuis  le  n°  36  (3  septembre)  jusqu’au 
n°  &3  (a  a octobre),  et  la  série  du  Courrier  de  T armée  d'Italie,  qui  s'im- 
prime à Milan,  depuis  le  n°  919  (16  vendémiaire)  jusqu’au  n“  a3o 
(6  brumaire). 

Le  citoyen  Hamelin  est  parti  de  Trieste  le  a 4 octobre,  a relâché  à 
Ancône  le  3 novembre,  et  est  arrivé  à Navarin,  en  Morée,  d’où  il  est 
parti  le  a 8 nivôse.  J'ai  interrogé  moi-môme  le  citoyen  Hamelin,  et  il  a 
déposé  les  faits  ci-joints'.  Les  nouvelles  sont  assez  contradictoires.  Depuis 
le  6 juillet  je  n'ai  pas  reçu  de  nouvelles  d’Europe. 

Le  ter  novembre,  mon  frère  est  parti  sur  un  aviso;  je  lui  avais  donné 
ordre  de  se  rendre  à Crotone  ou  dans  le  golfe  de  Tarente;  j’imagine 
qu'il  est  arrivé. 

L'ordonnateur  Sucy  est  parti  le  a 6 frimaire. 

Je  vous  ai  expédié  plus  de  60  bâtiments  de  toutes  les  nations,  et  par 
toutes  les  voies;  ainsi  vous  devez  être  bien  au  fait  de  notre  position  ici. 

Nous  avons  appris  par  Suez  que  six  frégates  françaises,  qui  croisaient 


1 Pièce  n‘  3g4&. 
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à l'embouchure  de  la  mer  Rouge,  avaient  fait  pour  plus  de  ao  millions 
de  prises  aux  Anglais. 

Je  fais  construire  dans  ce  moment-ci  une  corvette  à Suez,  et  j’ai  une 
flottille  de  quatre  avisos  qui  navigue  dans  la  mer  Rouge. 

Les  Anglais  ont  obtenu  de  la  Porte  que  Djezzar-Pacha  aurait,  outre 
son  pacbalik  d’Acre,  celui  de  Damas.  Ibrahim-Pacha,  Abd-lJllah-Pacha 
et  d’autres  pachas  sont  à Gaza,  et  menacent  l'Égypte  d'une  invasion.  Je 
pars  dans  une  heure  pour  aller  les  trouver.  11  faut  passer  neuf  jours  de 
désert  sans  eau  ni  herbe.  J'ai  ramassé  une  quantité  assez  conside'rable 
de  chameaux,  et  j’espère  que  je  ne  manquerai  de  rien.  Quand  vous  lirez 
cette  lettre,  il  serait  possible  que  je  fusse  sur  les  ruines  de  la  ville  de 
Salomon. 

Djezzar-Pacha,  vieillard  de  soixante  et  dix  ans,  est  un  homme  féroce 
qui  a contre  les  Français  une  haine  démesurée.  11  a répondu  avec  dédain 
aux  ouvertures  amicales  que  je  lui  ai  fait  faire  plusieurs  fois. 

J'ai,  dans  l’opération  que  j’entreprends,  trois  buts  : 

i°  Assurer  la  conquête  de  l’Egypte  en  construisant  une  place  forte 
au  delà  du  désert,  et,  dès  lors,  éloigner  tellement  les  armées,  de  quelque 
nation  que  ce  soit,  de  1 Égypte,  qu  elles  ne  puissent  rien  combiner  avec 
une  armée  européenne  qui  viendrait  débarquer  sur  les  cêtes; 

a°  Obliger  la  Porte  à s’expliquer,  et,  par  là,  appuyer  les  négociations 
que  vous  avez  sans  doute  entamées,  et  l’envoi  que  je  fais  à Constanti- 
nople, sur  la  caravelle  turque,  du  consul  Beauchamp; 

3"  Enfin  ôter  à la  croisière  anglaise  les  subsistances  quelle  tire  de 
Syrie,  en  employant  les  deux  mois  d'hiver  qui  me  restent  à me  rendre, 
par  la  guerre  et  par  des  négociations,  toute  cette  côte  amie. 

Je  me  fais  accompagner,  dans  cette  course,  du  mollah,  qui  est,  après 
le  mufti  de  Constantinople,  l'homme  le  plus  révéré  de  l'empire  musul- 
man, des  cheiks  des  quatre  principales  sectes,  de  l’éinir-badji  ou  prince 
des  pèlerins. 

Le  RamazAn,  qui  a commencé  hier,  a été  célébré  de  ma  part  avec  la 
plus  grande  pompe;  j’ai  rempli  les  mêmes  fonctions  que  remplissait 
autrefois  le  pacha. 
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Le  général  Desaix  est  à plus  de  160  lieues  du  Caire,  près  des  Cata- 
ractes; il  fait  des  fouilles  sur  les  ruines  de  Thèbes.  J'attends  à chaque 
instant  les  détails  officiels  d'un  combat  qu'il  aurait  eu  contre  les  Mame- 
luks, où  Mourad-Bev  aurait  été  tué  et  cinq  à six  beys  prisonniers. 

L'adjudant  général  Boyer  a découvert  dans  le  désert,  du  cêté  du 
Fayoum,  des  ruines  qu'aucun  Européen  n’avait  encore  vues. 

Le  général  Andréossy  et  le  citoyen  Berthollet  sont  de  retour  de  la 
tournée  qu'ils  ont  faite  aux  lacs  de  natroun  et  aux  couvents  coptes.  Ils 
ont  fait  des  découvertes  extrêmement  intéressantes.  Ils  ont  découvert 
d’excellent,  natroun,  que  l’ignorance  des  exploitants  empêchait  de  dé- 
couvrir. Celte  branche  de  commerce  de  l'Egypte  deviendra  par  là  encore 
plus  importante. 

Par  le  premier  courrier,  je  vous  enverrai  le  nivellement  du  canal  de 
Suez,  dont  les  vestiges  se  sont  parfaitement  conservés. 

Il  est  nécessaire  que  vous  fassiez  passer  des  armes,  et  que  vos  opéra- 
tions militaires  et  diplomatiques  soient  combinées  de  manière  que  nous 
recevions  des  secours.  Les  événements  de  la  guerre  et  les  événements 
naturels  font  mourir  du  monde. 

Lne  maladie  contagieuse  s’est  déclarée  depuis  deux  mois  à Alexandrie  ; 
aoo  hommes  en  ont  été  victimes.  Nous  avons  pris  des  mesures  pour 
qu’elle  ne  s'étende  point;  nous  la  vaincrons. 

Nous  avons  eu  bien  des  ennemis  à vaincre  dans  cette  expédition  : 
désert,  habitants  du  pays,  Arabes,  Mameluks,  Busses,  Turcs,  Anglais. 

Si,  dans  le  courant  de  mars,  le  rapport  du  citoyen  Hamelin  se  con- 
firme et  que  la  France  soit  en  armes  contre  les  rois,  je  passerai  en 
France. 

Je  ne  me  permets,  dans  cette  lettre,  aucune  réflexion  sur  la  position 
des  affaires  de  la  République,  puisque,  depuis  dix  mois,  je  n’ai  plus 
aucune  nouvelle.  Nous  avons  tous  une  confiance  entière  dans  la  sagesse 
et  la  vigueur  des  déterminations  que  vous  prendrez. 

Bokapartb. 


Drpôl  de  la  (pierre. 
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3953. 

AU  GÉNÉRAL  DESAIX. 

Quartier  général,  au  Caire,  as  |>luviA*«  an  «ti  ( i o février  1 799). 

Je  suis  fort  impatient  de  recevoir  de  vos  nouvelles,  quoique  la  voix 
publique  nous  apprenne  que  vous  avez  battu  les  Mameluks  et  que  vous 
en  avez  détruit  un  grand  nombre. 

Les  généraux  Kleber  et  Reynier  sont  à El-A’rych;  je  pars  à l’instant 
même  pour  m’y  rendre.  Mon  projet  est  de  pousser  lbrahim-Bev  au  delà 
des  confins  de  l’Egypte  et  de  dissiper  les  rassemblements  de  pachas  qui 
se  sont  faits  à Gaza. 

Écrivez-moi  par  le  Caire  et  en  m’envoyant  des  Arabes  droit  à El- 
A'rych. 

Le  citoyen  Collot,  lieutenant  de  vaisseau,  est  parti  le  ia  de  ce  mois, 
avec  un  très-bon  vent,  de  Suez,  avec  quatre  chaloupes  canonnières 
portant  80  hommes  de  débarquement,  pour  se  rendre  à Qoseyr;  on 
m’écrit  de  Suez  qu'à  en  juger  par  le  temps  qu’il  a fait  il  doit  y être 
arrivé  le  1 G.  Écrivez-lui  par  des  Arabes  et  procurez-vous  tous  les  secours 
que  vous  pourrez. 

Les  citoyens  Hamelin  et  Livron  sont  arrivés  le  7 pluviôse  à Alexandrie. 
Ils  étaient  partis  le  a à octobre  de  Trieste,  le  3 novembre  d’Ancône,  et  le 
a8  nivôse  de  Navarin,  en  Morée,  où  ils  sont  restés  mouillés  fort  long- 
temps. Ils  sout  venus  sur  un  bâtiment  chargé  de  vin,  d'eau-de-vie  et 
de  draps.  A leur  départ  d’Europe,  tout  était  parfaitement  tranquille  en 
France.  Le  congrès  de  Rastadt  durait  toujours.  Le  corps  législatif  parais- 
sait avoir  repris  un  peu  plus  de  dignité  et  de  considération , et  avoir  dans 
les  affaires  un  peu  plus  d'influence  que  lorsque  nous  sommes  partis.  On 
avait  lait  une  loi  pour  le  recrutement  de  l'armée.  Tous  les  jeunes  gens, 
depuis  dix-huit  à trente  ans,  avaient  été  divisés  en  cinq  conscriptions 
militaires. 

Voulant  activer  les  négociations  de  Rastadt,  on  avait  envoyé  Jourdan 
commander  l'armée  du  Rhin,  Joubert  celle  d’Italie,  et  on  avait  demandé 
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dans  la  première  conscription  300,000  hommes;  cela  paraissait  s'effec- 
tuer. 

Presque  tous  les  avisos  que  j’avais  envoyés  en  France  étaient  arrivés. 

On  avait  appris  en  Europe  la  prise  d'Alexandrie  un  mois  avant  la 
bataille  des  Pyramides,  et  la  bataille  des  Pyramides  dix  jours  avant  le 
combat  d’Aboukir. 

Le  vaisseau  le  Généreux,  qui  s’était  retiré  à Corfou,  a pris,  en  diffé- 
rentes occasions,  deux  frégates  anglaises  et  le  vaisseau  le  Leander,  de 
C 4 ; ce  dernier  s’est  battu  quatre  heures. 

Au  3 novembre,  la  Cisalpine  et  deux  autres  avisos  que  j’avais  expédiés 
étaient  en  rade  à Ancône,  attendant  à chaque  instant  le  retour  de  leur 
courrier,  pour  remettre  à la  voile  et  revenir  ici. 

Une  escadre  russe  bloquait  Corfou.  Les  habitants  s'étaient  réunis  à fa 
garnison,  forte  de  à, 000  hommes.  Le  blocus  n’a  pas  empéché  la  frégate  la 
Brune  d’v  entrer  le  ao  novembre.  L'ancien  ministre  Pléviile  esté  Corfou, 
où  il  cherche  à réunir  les  restes  de  notre  marine.  Descorches  est  parti, 
le  i5  octobre,  pour  Constantinople,  comme  ambassadeur  extraordinaire. 

Dès  l’instant  que  l'on  a su  à Londres  que  toute  notre  armée  avait 
débarqué  en  Egypte,  il  y a eu  en  Angleterre  une  espèce  de  délire. 

Nos  dignes  alliés  les  Espagnols  avaient  a à vaisseaux  dans  le  port  de 
Cadix;  ils  se  laissaient  bloquer  par  16  vaisseaux. 

L’Angleterre  a déclaré  la  guerre  à toutes  les  républiques  italiennes. 

Le  général  Humbert,  que  vous  connaissez  bien,  a eu  la  bonté  de  dou- 
bler l’Ecosse  et  de  débarquer  avec  3 ou  3oo  hommes  en  Irlande.  Après 
avoir  obtenu  quelques  avantages,  il  s’est  laissé  investir  et  a été  fait  pri- 
sonnier. L'adjudant  général  Surrazin  était  avec  lui.  11  me  fâche  de  voir 
dans  une  opération  aussi  ridicule  le  brave  3*  régiment  de  chasseurs. 
L'escadre  de  Brest  était  très-belle. 

Les  Anglais  bloquent  Malte;  mais  plusieurs  bâtiments  chargés  de 
vivres  y étaient  déjà  entrés. 

On  était  très-indisposé  à Paris  contre  le  roi  de  Naples. 

Ne  donnez  pas  de  relâche  aux  Mameluks;  détruisez-en  le  plus  que 
vous  pourrez  et  par  tous  les  moyens  possibles. 
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Faites  construire  un  petit  fort  capable  de  contenir  a ou  3oo  hommes, 
et  un  plus  grand  nombre  dans  l'occasion , dans  l'endroit  le  plus  favo- 
rable que  vous  pourrez.  Il  faut  le  choisir  près  de  pays  fertiles. 

Le  but  de  ce  fort  serait  de  pouvoir  réunir  là  nos  magasins  et  nos 
bâtiments  armés,  afin  que,  dans  le  mois  de  mai  ou  juin,  votre  division 
devenant  nécessaire  ailleurs,  on  puisse  laisser  un  général  avec  quatre  ou 
cinq  djermes  armées,  qui,  de  là,  tiendra  en  respect  une  partie  de  la 
haute  Égypte.  11  y aura  des  fours  et  des  magasins,  de  sorte  que  quelques 
bataillons  de  renfort  le  mettraient  dans  le  cas  de  soumettre  les  villages 
qui  se  seraient  révoltés,  ou  de  chasser  les  Mameluks  qui  seraient  reve- 
nus. Sans  cela,  vous  sentez  que,  si  votre  division  est  nécessaire  ailleurs, 
î oo  Mameluks  peuvent  revenir  et  s'emparer  de  toute  la  haute  Egypte;  ce 
qui  n’arrivera  pas  si  les  habitants  voient  toujours  des  troupes  françaises, 
et  dès  lors  peuvent  penser  que  votre  division  n’eBt  absente  que  momen- 
tanément. Je  désirerais,  si  cela  est  possible,  que  ce  fort  fût  à même  de 
pouvoir  correspondre  facilement  avec  Qosevr. 

Je  fais  construire,  dans  ce  moment-ci,  deux  corvettes  à Suez,  qui  por- 
teront chacune  douze  pièces  de  canon  de  6. 

Mettez  lu  main  le  plus  tût  possible  à la  construction  de  votre  fort; 
prenez  sur  vos  barques  armées  le  nombre  de  pièces  de  canon  nécessaire 
pour  armer  ce  fort.  Je  désire,  si  cela  est  possible,  qu’il  soit  construit  en 
pierre. 

Bovapabte. 

dornm.  par  M.  Pauthier. 

395S. 

AU  GÉNÉRAL  BERTHIER. 

Quartier  général,  Bell**;*.  a3  pluriÔM  an  ru  ( 1 1 février  1799). 

Vous  ferez  battre  la  générale  à six  heures  du  matin.  La  division  du 
général  Lannes  partira  à sept  heures  pour  Korâyra,  la  cavalerie  à huit 
heures,  et  se  cantonnera  dans  les  villages  au  delà  de  Korâym,  sur  la 
gauche;  le  commissaire  des  guerres  ira  en  avant,  avec  un  détachement, 
pour  connaître  ceux  où  il  y aurait  le  plus  de  subsistances. 
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Le  quartier  général  partira  à sept  heures,  les  guides  à cheval  ù huit 
heures. 

Le  3*  bataillon  de  la  t3*  partira  le  ai,  avec  un  convoi  de  farine  et 
d’orge,  composé  de  tous  les  chameaux  qu’on  pourra  se  procurer  dans  la 
journée  de  demain. 

Ordre  par  un  dromadaire  au  3*  bataillon  de  la  3ae,  qui  est  nu  Caire, 
de  faire  partir,  le  a5,  cent  hommes,  pour  tenir  garnison  à Belbeys. 

Recommandez  à l’adjudant  général  Boyer  de  faire  prévenir  le  direc- 
teur de  la  poste  de  faire  partir  toutes  les  lettres  pour  l’armée  par  toutes 
les  occasions,  spécialement  le  ai  parla  3 a*. 

Ordre  au  général  Bon  de  partir  le  ai,  avec  sa  division,  pour  se  rendre 
à Qatveh.  11  emportera  avec  lui,  de  Sâlheyeh,  au  moins  pour  six  jours 
de  vivres. 

Vous  lui  recommanderez  de  faire  bien  raccommoder  le  passage  du 
canal  de  Qanlarah1  par  des  pionniers. 

Bonaparte. 

Dépôt  de  la  guerre. 

3955. 

AU  GÉNÉRAL  BON. 

v. 

Quartier  général.  Belbeys.  §3  pluviôse  an  vu  (si  février  1799). 

Vous  aurez  reçu,  Citoyen  Général,  l’ordre  de  vous  rendre  à Qatyeh; 
nous  passerons  sans  doute  par  la  roule  du  pont’,  où  il  y a de  l’eau.  Je 
suis  arrivé  ici  hier  au  soir,  et  je  repars  ce  malin.  Je  serai  demain  à Sâl- 
beyeh,  où  j’espère  recevoir  de  vos  nouvelles. 

Plusieurs  convois  de  chameaux  sont  en  route  et  vont  arriver  à Qatyeh; 
donnez  les  ordres  pour  qu’ils  soient  déchargés.  Envoyez  à Tyneh  pour  y 
prendre  les  vivres  venant  de  Damiette  qui  y seraient  en  dépôt,  et  faites- 
les  filer  le  plus  tôt  possible  sur  El-A’rych. 

Bonaparte. 

Collection  Napoléon. 


1 Qanlarah  el-kbarneh. 


1 D'EI-Kbuoeh. 
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3956. 

AU  GÉNÉRAL  KLEBER. 

Quartier  général,  Bclboyi,  a3  plnviâee  ta  vu  (t i février  1799)» 

Je  suis  parti  hier  soir,  à dix  heures,  et  je  suis  arrivé  à minuit  à Bel- 
bevs.  Je  reçois  votre  lettre  du  19,  et,  deux  heures  après,  celle  du  so. 
Le  parc  d'artillerie  est  arrivé  hier  à Sâlheyeb.  J’ai  ordonné  que  le  reste 
de  la  division  Bon  partit  demain  de  Sâlheyeh  pour  se  rendre  à Qalyeh. 
La  division  Lannes  ira  ce  soir  à Korâym,  et  demain  à Sâlheyeh.  Toute 
la  division  de  cavalerie  du  général  Murat,  forte  de  plus  de  1,000  che- 
vaux, part  également  et  sera  demain  soir  à Sâlheyeh.  aoo  chameaux 
chargés  d'orge  doivent  être  arrivés  ou  sont  en  chemin  pour  Qatyeh.  Nous 
ramassons  dans  le  Cbarqyeh  tous  les  chameaux  nécessaires,  et  nous  cher- 
chons tous  les  vivres  que  nous  pouvons.  Si  les  officiers  de  marine  ont 
trouvé  un  point  de  débarquement  près  d'El-A’rych,  et  que  l’un  des  deux 
convois  y arrive,  je  crois  que  nous  serons  bien,  grâce  au  mouvement 
que  vous  avez  donné  à Damiette  pendaut  le  peu  de  temps  que  vous  y êtes 
resté. 

Quand  je  suis  parti  du  Caire,  le  général  Desaix  avait  détruit  une  partie 
des  Mameluks,  à trois  journées  des  Cataractes.  On  disait  trois  beys  pris 
et  Mourad-Bey  tué  depuis  trois  jours.  Cette  nouvelle  était  celle  du  Caire, 
et  l'intendant  général  l’avait  presque  reçue  officiellement.  Ainsi  il  est 
sûr  qu’il  y a eu  une  affaire. 

Bonafartb. 

Collection  Napoléon. 

3957. 

AU  GÉNÉRAL  BERTHIER. 

Quartier  général.  Sâlheyeh.  ai  pluviôse  an  vu  (n  février  1799). 

Le  chef  de  letat-major  expédiera  un  courrier  à Belbeys,  afin  que  le 
3’  bataillon  de  la  i3*,  s’il  n’est  pas  parti  aujourd'hui,  parte  sans  faute 
demain,  avec  le  convoi  qui  serait  prêt  à deux  heures  du  matin,  et  re- 
joigne à grandes  journées. 
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Ecrivez  au  général  Rampon,  qui  doit  être  ce  soir  à Birket  el-Hâggy, 
qu'il  se  rende  à grandes  journées  à Sâlheyeh,  où  il  est  nécessaire  qu’il 
arrive  le  plus  tut  possible. 

Envoyez  l'ordre  par  duplicata  au  général  Rampon,  nu  commandant 
de  Delbeys. 

Recommandez  au  commandant  de  Belbeys  de  bien  approvisionner  ses 
forts,  d'y  renfermer  tous  les  Français  et  de  faire  filer,  à grandes  jour- 
nées. toutes  les  troupes  qui  rejoignent  l’armée;  recommandez-lui  de  faire 
partir  les  vingt  coups  d'obusier  appartenant  aux  guides  qui  sont  restés  en 
arrière. 

Bonaparte. 

DéjWM  de  la  guerre. 

3958. 

Ali  CITOYEN  STENDELET, 

COMMANDANT  LA  FLOTTILLE  DK  DAMIETTE. 

Quartier  général.  Qalreb,  «5  pluvifoe  an  tii  ( i3  février  1799). 

Le  général  Ganteaume  a dû.  Citoyen  Commandant,  vous  envojer 
l'ordre  de  partir  de  Damiette  et  de  vous  rendre  à El-A’rych,  où  vous 
pouvez  mouiller  en  toute  sûreté,  le  général  Reynier  ayant  fait  recon- 
naître la  rade.  Si  des  circonstances  impérieuses  et  qu'on  ne  peut  pas 
prévoir  vous  empêchaient  d’exécuter  en  entier  cet  ordre,  l'intention  du 
général  en  chef  est  que  vous  expédiiez  de  suite  If  Plwner  cl  le  bâtiment 
grec,  chargé  de  vivres,  qui  sont  du  besoin  le  plus  pressant  pour  les  divi- 
sions qui  se  trouvent  devant  El-A'rych.  Je  vous  préviens  que  le  général 
en  chef  est  arrivé  aujourd’hui  b Qatyeh. 

Par  ordre  du  général  en  chef. 

DépAt  «I*»  la  guérir. 

3959. 

Al  GÉNÉRAL  CAFFARELU. 

Quartier  général . Qatyeh.  96  pluviôse  an  tu  ( 1 h février  1799). 

Vous  voudrez  bien.  Citoyen  Général,  donner  l'ordre  à un  officier  du 

T.  59 
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génie  de  partir  sur-le-champ  pour  se  rendre  aux  puits  de  la  route  d’El- 
A’rych,  surveiller  les  travaux  des  sapeurs  qui  creusent  ces  puits;  ceux 
qui  ont  été  faits  aux  palmiers  sont  déjà  comblés.  11  serait  aussi  nécessaire 
d’envoyer  un  officier  du  génie  surveiller  les  travaux  que  l’on  fait  aux  pal- 
miers les  plus  loin.  Faites-vous  rendre  compte,  par  l’officier  de  sapeurs 
que  vous  avez  chargé  de  creuser  ces  puits,  pourquoi  il  a fait  un  si  mau- 
vais travail. 

Bonaparte. 

iK-pôt  de  la  guerre. 

3960. 

AO  GÉNÉRAL  BON. 

Quartier  général , Qahelt,  *6  pluviôse  an  tii  ( 1 4 fit  lier  1799),  6 h.  ift  du  aoir. 

En  conséquence  des  dispositions  du  général  en  chef,  il  est  ordonné 
au  général  Bon  de  partir  demain  au  jour,  avec  sa  division,  pour  se 
rendre  au  second  puits,  sur  la  route  d’El-A’rych,  à environ  cinq  lieues. 

La  division  du  général  Bon  a reçu  des  vivres  pour  dix  jours;  en  con- 
séquence, elle  n’en  recevra  pas  jusqu'au  3 ventôse.  11  aura  soin  de  porter 
l’eau  qui  lui  est  nécessaire. 

Le  général  en  chef  ordonne  au  général  Bon  de  laisser  à Qatyeh  son 
payeur,  ses  quartiers-maîtres,  ses  gros  bagages  cl  tout  objet  d’un  trans- 
port qui  ralentirait  sa  marche.  Il  laissera  pour  leur  garde  un  ofiicier  et 
les  hommes  qui  ne  seraient  point  en  état  de  marcher. 

Le  général  Bon  laissera  too  hommes  qui  marcheront  avec  son  artil- 
lerie pour  le  suivre  le  plus  près  possible. 

Par  ordre  du  général  en  chef. 

D«;p*Vt  de  la  guerre. 


3961. 

AU  GÉNÉRAL  MIRAT. 


Quartier  gtafoil.  Q.ilyeh,  «6  pluviiW  an  «n  (i4  lévrier  1799)1  6 h.  t/a  du  utir. 

En  conséquence  des  dispositions  du  général  en  chef,  il  est  ordonné  au 
général  Murat  de  partir  demain,  97  du  courant,  à huit  heures  du  matin. 
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avec  la  cavalerie  el  son  artillerie  qui  est  arrivée  ce  soir,  pour  aller 
coucher  à cinq  lieues  de  distance  de  Qatyeh,  aux  trois  citernes  appelées 
Byr  el-Abd. 

Le  général  Murat  fera  prendre  pour  deux  jours  de  vivres  et  de  four- 
rages, ce  qui,  joint  aux  vivres  pour  trois  jours  pris  aujourd'hui,  portera 
la  cavalerie  payée  de  ses  vivres  et  de  son  fourrage  jusqu'au  3o  inclus. 

Comme  son  artillerie  marchera  moins  vite  que  la  division  de  cavalerie, 
il  lui  laissera  pour  escorte  ses  chevaux  les  plus  fatigués. 

Par  ordre  du  général  en  chef. 

DépAl  de  U guerre. 


3962. 


AU  GÉNÉRAL  KLEBER. 


Quartier  général,  Qatyeh,  «7  pluvifae  an  vit  (i5  février  1799). 

Le  général  Bon,  avec  le  reste  de  sa  division,  Citoyen  Général,  part 
ce  matin  pour  se  rendre  à la  première  journée. 

La  cavalerie  part  ce  matin  pour  le  même  endroit. 

J'ignore  encore  si  le  convoi  par  mer  pour  El-A’rycb  est  parti  ; je  ne  sais 
pas  même  si  le  convoi  d'Omm-Fâreg  est  arrivé  à Tyneh;  cependant  je 
le  présume,  la  journée  d'hier  ayant  été  favorable. 

On  a envoyé  hier  io  chameaux  à Tyneh;  je  les  attends  ce  matin  , et  je 
ne  partirai  moi-même  que  lorsque  je  les  aurai  vus  filer  sur  El-A'rych. 

Je  fais  partir  aoo  chameaux  appartenant  au  quartier  général,  qui 
viennent  du  Caire  pour  se  charger  à Tyneh  de  tout  ce  qui  pourrait  y 
rentrer,  et,  dans  le  cas  où  le  convoi  ne  serait  pas  arrivé  à Tyneh,  ils  iront 
jusqu'à  Omm-Fdreg. 

Vous  devez  avoir  reçu  un  convoi  commandé  par  l'adjudant  général 
Gilly-vieux,  un  autre  par  l'adjudant  général  Fouler. 

Voici  le  troisième  Arabe  que  je  vous  expédie  sur  un  dromadaire  depuis 
que  je  suis  ici. 

Je  n'ai  point  de  vos  nouvelles  depuis  la  lettre  du  général  Reynier,  que 
vous  m'avez  envoyée  il  y a trois  jours. 

Bonaparte. 

Collection  Napoléon. 

5a. 
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3963. 

AU  GÉNÉRAL  BERTHIER. 

Quartier  général,  Qatyeh.  97  pluviôse  an  vu  ( i5  février  1799). 

Le  payeur  mettra  sa  caisse  dans  le  fort  de  Qatyeh. 

Tous  les  souliers  et  effets  d'habillement  seront  également  mis  dans 
le  fort  de  Qatyeh. 

Tout  le  quartier  général  campera,  jusqu’à  nouvel  ordre,  dans  le  fort 
de  Qatyeh. 

Tous  les  chameaux  qui  portent  les  bagages  du  quartier  général,  qui 
sont  arrivés  cette  nuit  au  nombre  de  960,  partiront  dans  la  matinée 
avec  l'adjudant  général  Grezieu,  ho  hommes  d'infanterie  et  une  compa- 
gnie du  régiment  de  dromadaires,  pour  se  rendre  à Tvneh,  y charger 
l’orge,  le  riz,  le  biscuit  et  autres  objets  dépendant  des  magasins  de  vivres 
qui  s’y  trouvent,  et  les  transporter  à Qatyeh. 

Si  le  convoi  qui  depuis  huit  jours  est  arrivé  à Omm-Fâreg  n’est  pas 
arrivé  à Tyneh,  de  sorte  qu’il  n’y  ait  pas  à Tyneb  de  quoi  charger  tous 
les  chameaux,  l'adjudant  général  ira  jusqu'à  Omm-Fâreg.  Le  général 
Andréossy,  qui  connaît  les  localités,  donnera  une  instruction  sur  la  route 
à tenir. 

Sur  les  960  chameaux,  chaque  général  de  division  pourra  en  garder 
deux;  chaque  général  de  brigade  et  adjudant  général,  un. 

L’ordonnateur  en  chef  restera  à Qatyeh,  afin  de  veiller  lui-méme  et 
faire  filer  sur  El-A'rych  les  approvisionnements  nécessaires  au  service  de 
l’armée. 

Boxaparte. 

Dé  pii  de  la  gtlftrr»'. 

3964. 

A L’ADJUDANT  GÉNÉRAL  GREZIEll. 

Quartier  général,  Qatyeh,  97  piuvi&ae  au  vu  ( 1 ô février  1799). 

Vous  allez  partir  pour  Tyneh,  Citoyen,  avec  900  chameaux  et  5o  hommes 
d’escorte  et  une  compagnie  de  dromadaires.  Arrivé  à Tyneh,  vous  ferez 
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charger  sur  ces  chameaux  tout  l'orge,  le  riz  et  le  biscuit  que  vous  pourrez. 
Vous  presserez  le  départ  du  bataillon  de  la  h ’ et  des  trois  compagnies  de 
grenadiers  de  la  19e.  Vous  écrirez  à l’adjudant  général  Aimeras,  com- 
mandant à Damiette,  et  vous  lui  marquerez  d'activer  le  plus  possible  le 
départ  des  convois  de  subsistances  pour  Tyneh. 

Vous  m’expédierez  de  Tyneh  un  Arabe  sur  un  dromadaire,  pour  me 
rendre  compte  exactement  de  la  situation  des  magasins  de  Tyneh  et  me 
donner  des  nouvelles  du  Caire  et  de  Damiette. 

Vos  chameaux  chargés,  vous  vous  rendrez  à Qalyeh;  vous  y trouverez 
un  convoi  de  chameaux  revenant  à vide  d’El-A'rycb  ; vous  ferez  charger 
dessus  30,000  rations  de  riz,  de  biscuit;  et,  si  le  nombre  des  chameaux 
n’étail  pas  suflisant,  vous  prendriez  dans  les  300  chameaux  de  quoi  assu- 
rer le  transport  de  ces  5o,ooo  rations;  vous  partirez  avec  ce  convoi  pour 
El-A’rych,  et  vous  remettrez  les  chameaux  dont  vous  n’aurez  plus  besoin. 
Avant  de  partir,  vous  donnerez  l’ordre  au  commandant  de  Qatyeh  de  faire 
filer  continuellement  sur  El-A'rych  les  vivres  qui  arriveraient  de  Tyneh. 
et  de  m’envoyer  des  exprès  pour  m’instruire  de  sa  situation,  de  celle  de 
ses  magasins  et  de  celle  de  Tyneh. 

Boxaparte. 

Si,  à Tyneh,  il  y avait  des  denrées  pour  charger  plus  de  900  chameaux, 
vous  feriez  un  second  voyage  avec  vos  chameaux. 

Le  parc  d’artillerie  a ordre,  dès  l’instant  qu'il  sera  arrivé,  d’envoyer 
100  chameaux  à Tyneh. 

Collection  Napoléon. 


3965. 

AU  CITOYEN  D’AURE. 

Quartier  général , Qaheb.  «7  pluviôse  an  vu  (i5  février  179*11. 

L'adjudant  général  Grezieu,  qui  part  avec  aoo  chameaux  pour  Tyneh. 
a ordre  de  faire  un  second  voyage,  si  cela  est  nécessaire,  pour  l’entière 
évacuation  des  magasins  de  Tyneh.  Le  parc  d’artillerie,  qui  arrive  ce  soir. 
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enverra  i oo  chameaux  à Tyneh,  et,  si  cela  est  nécessaire,  ces  chameaux 
feront  deux  voyages. 

Vous  donnerez  ordre  au  commissaire  Sartelon  de  rester  à Qalyeh  jus- 
qu'à nouvel  ordre,  et  de  faire  filer  avec  la  plus  grande  activité  sur  El- 
A’ryeh  tous  les  objets  de  subsistance  qui  se  trouveront  à Qatyeh. 

Il  doit  y avoir,  à Damiette,  Menouf,  Mehallet-el-Kebyr,  une  grande 
quantité  de  son;  faites  filer  le  tout  sur  Qatyeh;  ce  point  est  le  plus  essen- 
tiel, tant  pour  avancer  que  pour  la  retraite,  et  doit  être  approvisionné 
par  tous  les  moyens  possibles. 

Vous  renouvellerez  les  ordres  à Sàlheyeh,  Iielbeys  et  au  Caire,  de  faire 
filer  avec  activité  des  convois  de  biscuit,  orge,  fèves,  son  et  riz,  sur 
Qatyeh. 

Bo.vxpihtz. 

Collection  Napoléon. 

3966. 

AU  CHEF  D’ESCADRON  LAMBERT, 

C0MMA5DAM  LES  DROMADAIRES. 

Quartier  général,  Qatyeh,  #7  pluviôse  an  vu  ( i5  février  1799). 

Vous  partirez  sur-le-champ  pour  rejoindre  le  général  en  chef,  avec 
tous  vos  dromadaires,  excepté  les  dix  laissés  à l’ordonnateur  en  chef  et 
ceux  partis  avec  l'adjudant  général  Grezieu. 

Par  ordre  du  général  en  chef. 

Dépôt  de  la  guerre. 


3967. 

AU  GÉNÉRAL  LA  N N ES. 

Quartier  général,  Qalyeh,  «7  pluvitae  an  vu  ( i5  février  1799). 

D'après  les  dispositions  du  général  en  chef,  vous  voudrez  bien,  Citoyen 
Général,  partir  demain  avec  toute  votre  division,  pour  vous  rendre  le 
plus  tôt  possible  à El-A’rycb.  Vous  emporterez  les  vivres  que  vous  avez 
pris  à Sàlheyeh  et  qui  doivent  vous  mener  jusqu'au  3 ventôse,  si  vous 
en  avez  pris  pour  dix  jours,  comme  la  division  Bon,  et  comme  il  a été 
ordonné. 
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Prenez  également  l’eau  qui  vous  sera  nécessaire.  Laissez  ù Qatyeh  votre 
payeur  et  les  gros  bagages  qui  ralentiraient  votre  marche.  Laissez  l’es- 
corte nécessaire  pour  votre  artillerie,  qui  ne  pourra  pas  marcher  aussi  vite 
que  vous. 

Par  ordre  du  général  en  chef. 

Dépôt  do  In  guerre. 


3968. 

Ali  GÉNÉRAL  DOMMARTIN. 

Au  bivouac  de  Metoud  yab , «9  piuvUta  an  vu  (17  février  1 799  ). 

Il  vous  est  ordonné  d'envoyer  sur-le-champ  à la  tente  du  général  en 
chef  tous  les  chameaux  que  vous  pouvez  avoir  portant  des  outres,  avec 
les  chameliers,  afin  de  les  envoyer  au-devant  de  la  division  Lannes  : ils 
vous  rentreront  dans  deux  jours.  Envoyez  directement  ces  chameaux  au 
puits,  où  il  y a des  ordres  pour  qu’ils  prennent  de  l’eau , de  préférence  à 
tous  autres.  Les  chameaux  chargés  se  rendront  à la  tente  du  général 
en  chef. 

Par  ordre  du  général  en  chef. 

f)épAl  do  la  guerre. 


3969. 

AU  GÉNÉRAL  DUGUA, 

AC  CAIRE. 

Quartier  généra],  devant  El-A'rych,  a«j  pluvifae  an  vit  ( 17  février  1799). 

Les  divisions  formant  l’expédition  pour  marcher  contre  Ibrahim-Bev 
se  sont  mises  en  mouvement  de  différents  points  pour  marcher  à El- 
A’rych,  premier  point  où  l’ennemi  a été  rencontré. 

A El-A’rycb , les  Mameluks,  renforcés  d’un  corps  de  troupes  de  Djezzar- 
Pacha  et  de  Moghrebins,  y étaient  postés.  La  division  du  général  Reynier 
y est  arrivée  et  a sur-le-champ  attaqué  les  Mameluks,  leur  a tué  environ 
ùoo  hommes,  et  elle  tient  le  reste  bloqué  dans  le  château. 

Le  a3,  un  corps  de  Mameluks,  arrivé  de  Gaza  avec  un  convoi  qu'il 
voulait  faire  entrer  dans  le  fort  d’El-A’rych , s'est  présenté  devant  ce 
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château;  il  a été'  vivement  repoussé  et  obligé  de  se  retirer  et  de  prendre 
position  à deux  lieues;  ils  y sont  restés  le  96  et  le  97. 

Le  97,  à minuit,  le  général  Reynier  a fait  marcher  un  corps  de  troupes 
françaises  qui  est  arrivé  sur  le  camp  des  Mameluks,  l’a  investi,  a taillé 
en  pièces  tout  ce  qui  s’y  trouvait. 

Qassim-Bev  et  trois  kâchefs  ont  été  tués;  un  kàchef  et  quelques  Mame- 
luks ont  été  faits  prisonniers;  on  leur  a pris  1 00  chevaux,  90  chameaux, 
8 drapeaux,  leurs  magasins  de  subsistances  et  de  fourrages  et  une  grande 
partie  de  leurs  effets. 

Les  Mameluks  et  autres  troupes  qui  sont  cernées  dans  le  fort  ont 
tenté  de  s’évader;  mais  elles  sont  investies  de  manière  à ne  pouvoir  point 
s'échapper. 

La  tranchée  est  ouverte;  ic9  pièces  seront  demain  en  batterie,  et  sous 
peu  de  jours  ils  seront  forcés  dans  leurs  retranchements.  Le  gros  de  l’ar- 
mée continue  sa  route  pour  suivre  l’ennemi. 

Par  ordre  du  gdoéral  en  chef. 

Dépôt  de  la  guerre. 

3970. 

AU  GÉNÉRAL  CAFFARELLI. 

Quartier  général,  devant  El-A’rjrh.  ai»  pluviôse  an  vu  (17  février  1799). 

Le  général  en  chef  vous  ordonne,  Citoyen  Général,  de  faire,  cette  nuit, 
deux  bouts  de  tranchée  à \o  toises  des  deux  tours  du  front  du  fort  d'El- 
A'rych  opposé  à celui  où  est  la  porte  d’entrée,  c’est-à-dire  du  côté  des 
monticules  de  sable  vers  la  plaine.  Ces  bouts  de  tranchée  doivent  être 
tels,  qu’ils  puissent  contenir  nu  moins  une  centaine  d'hommes  à l’abri  du 
feu  du  fort.  Ce  ne  peut  être  qu’à  l’instant  où  de  grosses  gardes  seront 
établies  dans  ces  deux  morceaux  de  tranchée,  qui  feront  place  d’armes, 
que  l'on  pourra  regarder  le  fort  comme  bloqué. 

Le  général  en  chef  vous  ordonne  d'ouvrir,  le  plus  tôt  possible,  la  tran- 
chée vis-à-vis  la  tour  désignée  comme  la  tour  d’attaque,  c’est-à-dire  celle 
déjà  annoncée  par  le  général  Lagrange,  et  d’y  établir  trois  batteries, 
une  de  quatre  pièces  de  8,  battant  au  même  pan  de  la  tour,  deux  autres 
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de  chacune  deux  obusiers.  La  batterie  de  brèche  devra  être  à une  dis- 
tance de  so  à h o toises:  les  deux  d’obusiers,  à une  distance  de  ho  à 
6 o toises. 

L’intention  du  général  en  chef  est  également  qu'on  place  une  pièce 
de  canon  contre  la  porte  du  fort.  Vous  ferez  également  ouvrir,  cette 
nuit,  un  boyau  pour  attacher  des  mineurs  au  bas  du  rempart  où  nous 
avons  reconnu,  ce  matin,  une  poterne  sur  le  front  de  l’est. 

L’intention  du  général  en  chef  est  que  vous  lui  fassiez  connaître,  avant 
minuit,  l’heure  à laquelle  les  pièces  pourront  être  en  batterie  contre  le 
fort,  et  où  on  pourra  les  démasquer. 

Vous  vous  concerterez  avec  le  général  Dommartin,  auquel  je  donne 
les  ordres  qui  le  concernent.  Vous  demanderez  au  général  Reynier,  chargé 
du  siège,  les  hommes  de  corvée  dont  vous  pourrez  avoir  besoin. 

Je  vous  préviens  que  les  divisions  Ron,  Kleber  et  la  cavalerie  ont 
ordre  d’employer  la  journée  de  demain  pour  se  préparer  à partir.  Ils  doi- 
vent se  faire  donner  du  pain  pour  le  î"  et  le  3 ventùsc  inclus;  vous  en 
ferez  donner  aux  troupes  de  votre  arme  qui  peuvent  être  dans  le  cas  de 
suivre  ces  mouvements. 

Je  vous  préviens  que  demain  l’adjudant  général  Devaux  part  avec 
des  chameaux  pour  Qatyeh,  pour  y chercher  des  vivres.  Si  vous  aviez 
quelque  ordre  à envoyer  à Qatyeh , vous  pouvez  le  lui  donner. 

Il  part  également,  ce  soir,  un  Arabe  à dromadaire  pour  le  Caire. 

Par  ordre  du  général  en  chef. 

Dépôt  de  la  guerre. 

3971. 

AU  GÉNÉRAL  REYNIER. 

Quartier  général,  devant  Et-Vrjch,  «g  pluviôse  an  ru  (17  février  1 799). 

En  conséquence  des  dispositions  du  général  en  chef,  le  général  Rey- 
nier est  chargé  de  faire  le  siège  du  fort  d'El-A'rych  avec  les  troupes  de  sa 
division.  En  conséquence,  il  fera  relever,  dès  ce  soir,  avec  les  troupes 
de  sa  division,  tous  les  postes  qui  pourraient  être  occupés  par  les  troupes 
des  autres  divisions. 

».  53 
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L’intention  du  pendrai  en  chef  est  que  le  général  Reynier  bloque  le 
fort  de  manière  que  personne  ne  puisse  s’échapper. 

Il  poussera  le  siège  avec  toute  l’activité  possible;  il  se  concertera,  à 
cet  égard , avec  les  généraux  d’artillerie  et  du  génie  auxquels  le  général 
en  chef  a déjà  donné  des  ordres  relativement  à ce  siège. 

Le  général  Reynier  verra  l’ordonnateur  en  chef  relativement  aux 
moyens  de  subsistance  de  sa  division. 

Par  ordre  du  général  en  chef. 

Dépit  de  la  guerre. 

3972. 

AU  GÉNÉRAL  REYNIER. 

Quartier  général,  devant  El-A’rych,  a 9 plu«tàac  an  ni  (17  février  1799)- 

Le  général  en  chef  me  charge  de  vous  donner  l’ordre.  Citoyen  Géné- 
ral, que,  dans  le  cas  où  les  ennemis  chercheraient  à trop  inquiéter  les 
travailleurs  de  la  tranchée,  vous  devez  porter  une  patrouille  d’une  cin- 
quantaine d'hommes  qui  s'éparpilleront  sur  le  front  du  côté  de  l’ouest, 
c’est-à-dire  du  côté  de  Qatveh,  afin  de  leur  donner  de  l'inquiétude  de  ce 
côté  et  détourner  leur  attention  sur  le  point  de  notre  travail. 

Le  général  en  chef  ordonne  qu'avec  des  perches  et  un  morceau  en 
travers,  sur  lequel  on  mettra  un  mauvais  sarrau  de  soldat  cl  une  espèce 
du  bonnet  ou  chapeau,  vous  fassiez  faire  une  vingtaine  de  mannequins 
qu’on  placerait  dans  différents  coins,  pour  faire  croire  à l’ennemi  que  ce 
sont  des  sentinelles  ou  des  postes,  leur  faire  consommer  leurs  munitions, 
et  les  dégoûter  de  tirer  sur  nos  sentinelles  lorsqu'ils  commenceront  à 
s’apercevoir  qu'elles  sont  invulnérables. 

Ordonnez  à votre  chef  d’état-major  de  m'envoyer  l’état  exact  des  hommes 
tués  des  demi-brigades  de  votre  division  à l’attaque  du  village. 

Par  ordre  du  général  en  chef. 

Dépét  de  la  guerre. 
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3973. 

A1J  CITOYEN  POLY, 

COIWA.VDAST  Ut  LA  PLACE  UE  QATVEH. 

Quartier  gittklm] , détint  Kl-A'rych , «9  |>luvitwe  au  ru  (17  février  1799). 

Vous  aurez  soin,  Citoyen  Commandant,  de  faire  prendre,  à tous  les 
détachements  que  vous  serez  dans  le  cas  d'envoyer  de  Qatych  à El-A'rych, 
des  vivres  pour  deux  jours  et  de  l’eau  pour  un  jour.  Les  troupes  iront 
coucher  : 

Le  premier  jour,  au  puits  d'eau  douce  appelé  Byr  el-Abd,  distant  de 
Qatyeh  d’environ  cinq  lieues; 

Le  deuxième  jour,  à neuf  lieues  de  Byr  el-Abd,  au  milieu  d'une 
plaine  rase  où  toutes  les  divisions  ont  bivouaqué,  et  où  l’on  ne  trouve 
point  d’eau; 

Le  troisième  jour,  à El-A’rych;  la  marche  est  de  six  heures;  le  che- 
min est  ferme  pendant  les  deux  tiers  de  la  route.  l!ne  heure  et  demie 
avant  d’arriver  ù El-A'rych,  on  trouve  de  l'eau  douce  en  se  dirigeant  à 
gauche,  vers  la  mer,  lorsqu'on  commence  à rentrer  dans  les  sables. 

Par  ordre  du  général  en  chef. 

Dépôt  de  la  guerre. 


3974. 

AU  CITOYEN  D’ÂlJRE. 

Quartier  général,  itérant  El-A’rych,  ai)  pluvtfse  «11  tu  ( 17  février  i7<jy). 

D'après  les  dispositions  du  général  en  chef,  vous  voudrez  bien.  Citoyen 
Ordonnateur,  faire  distribuer  les  vivres  aux  troupes  des  généraux  Bon, 
Kleber  et  à la  division  de  cavalerie,  pour  le  3o,  si  elles  ne  les  ont  pas 
reçus,  et  pour  les  i"  et  a de  ventôse  inclus,  ces  divisions  devant  em- 
ployer la  journée  de  demain  ù partir  au  premier  ordre. 

La  division  Reynier  esl  chargée  de  faire  le  siège  du  fort;  vous  la  pré- 
viendrez de  la  manière  dont  vous  pourrez  lui  faire  les  distributions. 

Je  donne  ordre  à l’adjudant  général  Devaux  de  partir  demain,  avec 
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tous  les  chameaux  que  vous  pourrez  mettre  à sa  disposition,  pour  aller 
chercher  des  vivres  à Qalyeh. 

J’ai  ordonné  au  général  llampon , à l’adjoint  Pinault,  qui  doivent 
arriver  à Qatyeh  avec  des  troupes,  d’y  prendre  en  passant  des  vivres  pour 
six  jours,  et  de  réunir,  à mesure  qu'ils  passeront,  tous  les  moyens  de 
transport  pour  apporter  à El-A’ryeh  le  plus  de  subsistances  qu’ils  pour- 
ront pour  l’armée. 

Prévenez  les  administrations  de  ces  dispositions,  afin  qu’elles  con- 
courent à leur  exécution. 

Par  ordre  du  général  en  chef. 

Dépôt  de  la  guerre. 

3975. 

AU  GÉNÉRAL  REYNIER. 


Quartier  général , devant  EkVryrb,  3o  pluviôse  an  ni  (18  février  1799). 

1/artillerie  des  divisions  éprouve,  Citoyen  général,  les  plus  grandes 
dillicuités  dans  sa  marche,  à cause  des  sables  mouvants  qu’elle  ren- 
contre, et  cependant  l’armée  se  trouve  dans  une  position  telle  que  les 
moindres  retards  peuvent  lui  devenir  funestes;  on  n'a  vu  d’autres  moyens 
de  donner  à l’artillerie  un  peu  plus  de  mobilité  que  de  bonifier  l'organi- 
sation des  attelages.  En  conséquence,  je  vous  préviens  que  j’ai  donné 
l’ordre  au  général  Dommartin  de  retirer  de  votre  division  deux  chevaux 
français  par  pièce  et  par  caisson,  pour  être  remis  à l’artillerie  de  la  divi- 
sion Kleber,  en  échange  de  pareil  nombre  de  chevaux  arabes. 

Par  ordre  du  général  en  chef. 

Dépôt  de  U guerre. 


3976. 

AU  COMMANDANT  DU  FORT  D’EL-A’RYCH 


Quartier  général»  devant  B-AVjch,  3o  pluviôse  an  tu  ( 18  février  1799). 

Dieu  est  clément  et  miséricordieux! 

Le  général  en  chef  de  l'armée  française  a reçu  la  lettre  que  vous  lui 
avez  envoyée  par  votre  parlementaire. 

1 Ibrahim  Nizân. 


Digitized  by  Google 


CORRESPONDANCE  DE  NAPOLÉON  1".—  AN  VII  (1799).  421 

Il  me  charge  de  vous  répondre  qu'il  donnera  sauvegarde  de  la  vie  à 
la  garnison  du  fort  d’El-A’rych;  qu’il  l'enverra  dans  un  des  ports  de 
l’Egypte,  pour  que  chacun  retourne  dans  son  pays.  Vous  remet  Irez  le  fort 
dans  l’état  où  il  était  au  départ  de  votre  parlementaire. 

Il  est  nécessaire  que  vous  envoyiez  un  officier  gradé  pour  traiter  des 
détails  de  la  capitulation. 

Tous  ceux  de  la  garnison  du  fort  d’El-A’rych  qui  voudront  prendre  du 
service  dans  la  troupe  de  l’émir-badji,  au  Caire,  en  auront  la  permission. 

Par  ordre  du  général  en  chef. 

Dépôt  de  la  guerre. 


3977. 

AU  GÉNÉRAL  REYNIER. 

Quartier  général , devant  El-A’rych,  3o  pluviôse  an  vu  ( 18  février  179g). 

Le  général  en  chef  a envoyé  l’adjudant  général  Fouler  pour  être  avec 
le  bataillon  et  la  pièce  de  3 que  vous  avez  eu  ordre  de  faire  mettre  en 
observation  dans  le  cas  où  l’ennemi  chercherait  à s’évader  du  fort. 

Dans  le  cas  où  l’on  s’apercevrait  que  l'ennemi  sortit  du  fort  pour 
s’évader,  vous  ordonnerez  que  la  pièce  de  3 qui  sera  avec  le  bataillon 
tire  trois  coups  d’alarme.  Je  préviens  le  général  Murat  qu'à  ce  signal  il 
doit  faire  porter  un  corps  de  cavalerie  à l’endroit  où  l’ennemi  dirigerait 
sa  fuite. 

Je  préviens  également  le  général  Bon  qu’à  ce  signal  il  doit  faire  mar- 
cher une  partie  de  sa  division  sur  l'ennemi;  les  tambours  qui  marcheront 
avec  les  bataillons  battront  légèrement  de  la  caisse,  afin  de  se  recon- 
naître , mais  pas  assez  fort  pour  empêcher  qu’on  entende  les  commande- 
ments. 

Par  ordre  du  général  en  chef. 

Dépôt  de  la  guerre. 
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3978. 

AO  GÉNÉRAL  DÜGL'A, 

AL'  CAME. 

Quartier  général,  devant  Ef-A’rvcb,  3o  pluviôse  an  ni  ( 18  février  1 79g). 

Les  quatre  divisions  d'infanterie  et  de  cavalerie  se  trouvent  réunies. 
Citoyen  Général,  devant  El-A'rych,  après  avoir  franchi  le  désert  avec 
facilité,  grâce  aux  dispositions  qui  avaient  été  faites.  L’armée  est  prête 
à se  porter  en  avant;  elle  a été  retenue  aujourd’hui  par  des  négociations 
entre  le  commandant  du  fort  cl  le  général  en  chef;  le  premier  a envoyé 
quatre  parlementaires.  La  tranchée  est  ouverte  devant  El-A'rych;  on  che- 
mine à peu  de  distance  de  la  place,  et  les  batteries  de  brèche  sont  prêles 
à être  établies.  El-A'rych  tombera  inévitablement.  Ce  fort,  très-intéres- 
sant par  sa  position,  renferme  en  outre  t,goo  hommes,  beaucoup  de 
chevaux,  de  chameaux,  de  dromadaires,  du  biscuit,  de  l’orge  et  de  la 
paille.  La  prise  d’El-A’rych  et  la  manière  dont  on  a passé  le  désert  vont 
ouvrir  brillamment  la  campagne  et  sont  du  plus  heureux  augure  pour  la 
suite  de  nos  succès.  Les  troupes  sont  pleines  d’ardeur  et  ont  oublié  déjà 
leurs  fatigues. 

Far  ordre  du  général  en  chef. 

Dépôt  de  la  guerre. 

■ 3979. 

AU  COMMANDANT  DU  FORT  D’EL-A’RYCH. 

Quartier  général,  devant  El-A'rych,  3o  pluviôse  an  tu  (18  février  179g). 

Le  général  en  chef  a reçu,  par  les  deux  agas,  la  lettre  que  vous  lui 
avez  adressée.  Ces  deux  agas  ne  se  croient  pas  suffisamment  autorisés 
pour  traiter  de  la  capitulation.  Le  général  en  chef  ne  peut  consentir  à 
laisser  sortir  les  troupes  qui  sont  dans  le  fort  pour  aller  rejoindre  l’armée 
de  Djezzar-Pacba.  L’intention  du  général  en  chef  est  de  faire  tout  ce  qui 
pourra  vous  convenir,  mais  sans  nuire  aux  intérêts  de  l’armée  qu’il  com- 
mande. Si  vous  étiez  4o,ooo  hommes,  munis  d’une  bonne  artillerie, 
qui  tinssiez  enfermés  1 a ou  i,5oo  Français  dans  une  mauvaise  forte- 
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resse  dépourvue  de  canons,  le  général  en  chef  croit  que  vous  n'auriez  pas 
la  simplicité  de  laisser  en  aller  ce  corps  qui,  par  sa  position,  se  trou- 
verait prisonnier.  Vous  devez  avoir  vu,  du  haut  do  vos  murailles,  que 
nous  avons  un  grand  nombre  de  pièces  d’urtillerio,  et  qu'aussilùt  que  le 
général  en  chef  croira  devoir  commencer  le  feu,  votre  château  s’écrou- 
lera en  moins  de  douze  heures,  et  alors  les  conditions  de  la  capitulation 
deviendront  beaucoup  plus  désavantageuses  pour  vous.  Ainsi,  voici  les 
seules  conditions  que  le  général  en  chef  puisse  vous  accorder  : 

Article  l*r.  Le  commandant  du  fort  d’El-A'rvcb  remettra  le  fort  dans 
les  mains  du  général  de  l'armée  française,  avec  tout  ce  qui  se  trouve 
dedans. 

Art.  2.  La  garnison  sortira  avec  ses  drapeaux,  armes  cl  bagages  par- 
ticuliers et  tous  les  honneurs  de  la  guerre. 

Art.  3.  Arrivée  à cinquante  pas  du  fort,  elle  posera  ses  armes  et  sera 
conduite  par  un  officier  français  jusqu'à  un  port  de  l'Egypte,  où  elle 
s’embarquera  pour  se  rendre  à un  port  quelconque  de  l’empire  ottoman, 
autre  que  de  la  Syrie. 

Art.  A.  Trente  personnes,  dont  l’état  sera  donné  par  le  commandant 
de  la  forteresse,  conserveront  leurs  armes  et  pourront  se  retirer,  si  elles 
le  jugent  à propos,  en  Syrie,  on  promettant  de  ne  point  porter,  de  cette 
guerre,  les  armes  contre  les  Français. 

Par  ordre  du  général  en  chef. 

D<5pôt  de  ta  guerre. 


3980. 

AU  COMMANDANT  DU  FORT  D’EL-A’RYCH. 

Quartier  général , durant  El-A'rydi,  3o  pluviôse  an  vu  (18  février  1799). 

Le  général  en  chef  me  charge  de  vous  répondre  qu'il  est  contraire  aux 
usages  de  la  guerre  qu'une  garnison,  bloquée  dans  un  fort  devant  lequel 
la  tranchée  est  ouverte,  sorte  sans  laisser  ses  armes  et  sans  être  prison- 
nière de  guerre. 

Ce  n’est  que  par  pure  générosité  que  le  général  en  chef  a laissé  les 
armes  et  les  chevaux  à trente  chefs,  avec  la  liberté  de  se  rendre  en  Syrie. 
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C’est  également  pour  traiter  votre  garnison  avec  une  faveur  particulière 
que  le  général  en  chef  lui  laisse  la  liberté  de  s’embarquer  dans  un  des 
ports  de  l'Égypte  pour  se  rendre  dans  l’empire  ottoman. 

Par-dessus  tout  cela,  le  général  en  chef  vous  accorde  les  honneurs  de 
la  guerre,  qui  consistent  à sortir  de  la  place  jusqu'à  5o  toises,  les  armes 
hautes  et  les  étendards  déployés. 

Si,  avant  minuit,  vous  n’ètes  pas  d'accord  sur  ces  conditions,  le  géné- 
ral en  chef  ne  se  tient  plus  engagé  à rien.  Jamais  il  ne  consentira  à ce 
que  vos  troupes,  qu'il  regarde  depuis  trois  jours  comme  ses  prisonniers, 
aillent  augmenter  l'armée  de  ses  ennemis. 

Par  ordre  du  géaéral  en  chef. 

Dépôt  de  la  guerre. 

3981. 

AU  COMMANDANT  DU  FORT  D’EL-A’RYCH. 

Quartier  général,  devant  El-A’rych,  3o  pfaviôae  aa  vu  («8  février  1799  ). 

Dieu  est  clément  et  miséricordieux! 

Le  général  en  chef  me  charge  de  vous  répondre  que,  la  garnison  du 
fort  d'El-A’rvch  étant  composée  de  Moghrebins  et  d'Albanais , nations 
vivant  en  bonne  amitié  avec  la  République  française,  il  préfère  vous 
conquérir  par  sa  clémence  plutôt  que  de  vous  faire  sauter  par  les  mines 
et  vous  détruire  par  les  batteries.  Vous  trouverez  ci-joint  la  capitulation 
telle  qu'il  veut  bien  vous  l'accorder,  afin  que,  le  reste  de  votre  vie,  vous 
reconnaissiez  qu'il  vous  a sauvés,  comme  un  grand  nombre  de  musul- 
mans lui  doivent  leur  liberté. 

CAPITULATION  DU  FORT  DEL-A  RÏCH. 

Article  1".  La  garnison  d’El-A'rych  sortira  du  fort  d'El-A’rych  aujour- 
d'hui , à trois  heures  après  midi.  Le  fort  sera  consigné  aux  troupes  fran- 
çaises dans  l'étal  et  avec  les  approvisionnements  qui  s’y  trouvent  dans  ce 
moment-ci. 

Art.  2.  La  garnison  sortira  avec  les  honneurs  de  la  guerre. 

Art.  3.  Arrivée  à cinquante  pas  du  fort,  elle  déposera  ses  armes. 
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hormis  trente  chefs,  qui  auront  la  permission  de  garder  leurs  chevaux  et 
leurs  armes. 

Art.  h.  Chaque  aga  ou  commandant  engagera  sa  parole  d’honneur 
de  ne  plus  servir,  le  reste  de  la  guerre , contre  l'armée  française , et  de 
s'en  retourner  à sa  maison,  chez  lui,  en  vivant  en  paix  et  ne  prenant  pas 
les  armes  contre  l’armée  française. 

Art.  5.  Chaque  commandant  de  troupe  fera  jurer  chaque  soldat  de 
ne  pas  porter  les  armes  contre  l’armée , et  de  s’en  retourner  chez  lui,  ou 
bien  de  prendre  du  service  chez  les  pachas  qui  ne  sont  pas  en  guerre 
avec  l'armée  française. 

Art.  6.  La  garnison  d’El-A’rvch  ne  passera  ni  par  Jaiïn,  ni  par  Saint- 
Jcan-d'Acre.  mais  s'en  ira  par  Jérusalem  et  Damas. 

Par  ordre  do  général  en  chef. 

Dépôt  de  la  guerre. 


3982. 

NOUVELLE  OFFRE  DE  CAPITULATION. 

Quartier  général,  devant  El-A’rjrcb,  t“  ventôse  an  *n  (19  février  >799). 

Article  1".  Le  fort  d’El-A’rych  sera  remis  aux  troupes  françaises  à 
quatre  heures  après  midi. 

Art.  2.  La  garnison  se  rendra,  par  le  désert,  à Bagdad,  à moins 
quelle  ne  veuille  aller  en  Égypte. 

Art.  3.  A quatre  heures,  il  sera  remis  un  état  nominatif  des  agas, 
avec  la  promesse,  pour  eux  et  leurs  troupes,  de  ne  point  servir  dans 
l’armée  de  Djezzar-Pacha,  ni  de  prendre  la  route  de  Syrie. 

Art.  U.  11  sera  accordé  un  sauf-conduit  et  un  drapeau  tricolore,  avec 
lequel  la  garnison  défilera. 

Art.  5.  Elle  laissera  tous  les  approvisionnements  et  autres  effets  qui 
se  trouveraient  dans  le  fort,  ainsi  que  tous  les  chevaux. 

Il  sera  fourni  quinze  chevaux  pour  les  chefs.  Les  autres  chevaux 
seront  fidèlement  remis. 


Collection  Napoléon. 


Bonaparte. 
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3983. 

AU  COMMANDANT  DU  FORT  D'EL-A’RYCH. 

Quartier  général,  devant  El-A'ryeh,  a venlfae  an  tii  (so  février  1799). 

Le  gémirai  en  chef  me  charge  de  vous  faire  connaître  que  la  brèche 
commence  à être  praticable;  que  les  lois  de  la  guerre,  chez  tous  les 
peuples,  sont  que  la  garnison  d'une  ville  prise  d'assaut  doit  être  passée 
au  fil  de  l'épée;  que  votre  conduite,  dans  cette  circonstance,  n’est  qu’une 
folie  de  laquelle  il  a pitié,  et  que  la  générosité  l'oblige  à vous  sommer 
pour  la  dernière  fois;  qu'il  ne  doute  pas  quaprès  la  réception  de  cette 
lettre,  si  vous  êtes  dans  votre  bon  sens,  vous  n’envoyiez  deux  hommes 
de  considération  auprès  de  lui,  chargés  d'arrêter  les  détails  d'une  capi- 
tulation analogue  à votre  situation  actuelle,  et  conforme  à ce  qui  se  pra- 
tique dans  cette  circonstance  chez  tous  les  peuples  policés  de  la  terre. 
Cette  démarche  peut  seule  sauver  la  vie  aux  hommes  qui  sont  sous  vos 
ordres,  action  dont  vous  serez  responsable  devant  Dieu , qui  veut  que  per- 
sonne ne  résiste  à celui  à qui  il  donne  lu  force  et  la  victoire. 

Par  ordre  du  général  en  chef. 

D**pAt  de  la  guerre. 


3984. 

AU  GÉNÉRAL  DUGUA, 

Al*  CAIRE. 

Quartier  général , El-A'rych,  3 ventilée  an  ni  (ai  février  1799). 

Je  vous  annonce,  Citoyen  Général,  que  le  fort  d’El-A’rych  s’est  rendu 
hier  dans  l’après-midi;  la  garnison  était  de  t,5oo  hommes;  la  brèche 
était  déjà  praticable,  et  ce  n’a  été  que  par  humanité  et  pour  épargner  le 
sang  de  ces  malheureux,  que  le  général  en  chef  a admis  la  garnison  à 
capitulation. 

Les  troupes  se  rendent  à Bagdad  en  prenant  la  route  du  désert; 
quelques-uns  retournent  en  Égypte  pour  leurs  affaires. 
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Nous  avons  trouvé  dans  le  fort  des  magasins  considérables  de  biscuit, 
de  riz  et  d’orge,  des  chameaux,  des  dromadaires  et  3oo  beaux  chevaux. 

Par  ordre  du  général  en  chef. 

Dépôt  d«  la  guerre. 


3985. 

AU  CITOYEN  D’AURE. 

Quartier  général,  El-A’rycb,  3 ventôse  »n  tu  (ai  février  >799). 

D'après  les  ordres  du  général  en  chef,  vous  voudrez  bien.  Citoyen 
Ordonnateur,  faire  prendre  soin  des  blessés  qui  ont  été  trouvés  dans  le 
fort  d’El-A’rych.  Les  six  chameaux  portés  sur  votre  état  seront  remis  aux 
transports,  et  les  trois  dromadaires  à la  compagnie  de  dromadaires. 

On  dressera  un  état  des  effets  d’habillement  et  de  casernement,  et  ces 
effets  seront  brûlés. 

Par  ordre  du  général  en  chef. 

Dépôt  <l«!  la  guerre. 

3986. 

AU  GÉNÉRAL  KLEBER. 

Quartier  général,  El-A'rvch,  3 ventôse  an  vu  (ai  février  1799). 

Le  général  en  chef  ordonne  au  général  Kleber  de  partir  aujourd’hui, 
avec  toute  sa  division  et  celle  de  cavalerie  commandée  par  le  général 
Murat,  qui  est  à ses  ordres,  pour  aller  coucher  au  premier  puits,  à envi- 
ron cinq  lieues  sur  la  route  de  Khûn-Younès,  à moins  qu'il  n’apprenne 
qu’il  y ait  des  forces  supérieures;  alors  il  s’arrêterait  et  préviendrait  le 
général  en  chef. 

Le  général  Kleber,  formant  l’avant-garde  de  l’armée,  donnera  au 
général  Murat  l'ordre  du  départ  et  ses  instructions  particulières,  en  lui 
faisant  remettre  l’ordre  ci-inclus. 

Le  général  Kleber  a vu,  par  l’ordre  du  jour,  que  ses  troupes  doivent 
avoir  des  vivres  pour  les  3,  h,  5,  6, 7 du  courant. 

Par  ordre  du  général  en  chef. 

Dépôt  de  U guerre. 

54 . 
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3987. 

AU  GÉNÉRAL  DUGUA, 

AC  CAIRE. 

Quartier  général , El-A'rych,  4 ventùao  an  «1(9*  février  1799). 

Le  chef  de  l'état-major  doit  vous  avoir  tenu  au  fait  des  différents  évé- 
nements militaires  qui  ont  eu  lieu  ici.  Vous  recevrez  une  quinzaine  de 
drapeaux  avec  six  kâchefs  et  une  trentaine  de  Mameluks.  Mon  intention 
est  qu'ils  soient  bien  traités;  on  leur  restituera  leur  maison;  maison  exer- 
cera sur  eux  une  surveillance  particulière.  Vous  leur  réitérerez  la  pro- 
messe que  je  leur  ai  faite  de  leur  faire  du  bien,  si,  â mon  retour,  vous 
êtes  content  de  leur  conduite. 

Je  désire  que  vous  voyiez  le  cheik  El-Mohdy  et  les  différents  membres 
du  divan,  et  que  vous  vous  concertiez  pour  faire  une  petite  fête  à la 
réception  des  drapeaux,  et,  si  cela  se  peut  faire  naturellement,  de  les 
placer  dans  la  mosquée  d'El-Azhar,  comme  un  trophée  de  la  victoire  rem- 
portée par  l’armée  d’Egypte  sur  Djezzar  et  sur  les  ennemis  des  Egyptiens. 
Arrangez  tout  cela  comme  vous  pourrez. 

Faites  fder  du  biscuit  par  toutes  les  occasions. 

Faites  dire  à Ibrahim,  cheik  des  Bily,  que  je  désire  qu'il  vienne,  ainsi 
que  le  kiûya  des  Arabes,  qui  est  Moghrebin  et  qui  me  serait  utile. 

Faites-nous  passer,  dès  que  vous  le  pourrez,  5 ou  600  cartouches  à 
boulet  de  8,  et  3 ou  hoo  de  1 a. 

Envoycz-uioi  les  lettres  de  l’armée  par  des  convois  sûrs,  et  ne  m’en- 
voyez par  les  Arabes  que  des  lettres  par  duplicata  de  ce  que  vous  m’enver- 
riez par  des  détachements.  Le  désert  est  fort  long,  et  les  Arabes  viennent 
de  piller  toutes  les  dépêches  que  m’apportait  le  général  Rampon,  qu’il 
m’avait  envoyées  de  Qatveh  par  des  Arabes. 

Je  n’ai  reçu  de  vous,  depuis  mon  départ,  qu’une  seule  lettre,  du  aG. 
S’il  venait  surtout  des  lettres  importantes,  soit  de  la  haute  Egypte,  soit 
de  France,  ne  les  hasardez  pas  légèrement,  mais  envoyez-les-moi  par  un 
officier  et  une  bonne  escorte,  en  me  prévenant  en  gros,  par  un  Arabe, 
de  ce  qui  serait  parvenu  à votre  connaissance. 
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Faites  connaître  aux  habitants  du  Caire  et  de  Damiette  qu’ils  peuvent 
envoyer  des  caravanes  eu  Syrie,  qu’ils  vendront  bien  leurs  marchandises 
et  que  leurs  propriétés  seront  respectées. 

J’ai  enrôlé  3 ou  4oo  Moghrebins,  qui  marchent  avec  nous.  Vous  trou- 
verez ci-joint  copie  du  serment  que  m’ont  fait  les  six  kâchefs. 

Bokapartz. 

Dépôt  de  la  guerre. 

3988. 

AU  GÉNÉRAL  M ARMONT, 

A ALEXANDRIE. 

Quartier  général.  El-A’ryrh,  4 ventiW  an  ru  (»a  février  1799). 

J'ai  reçu.  Citoyen  Général,  une  lettre  de  vous  du  19,  par  laquelle  j’ai 
vu  qu'une  lettre  prise  par  des  Arabes  est  la  longue  lettre  que  vous  m'an- 
nonciez sur  le  bombardement  des  Anglais.  J’attends  Lavallette,  qui  est 
encore  en  quarantaine  au  Caire,  et  qui  me  donnera  sans  doute  les  détails 
que  vous  m’écriviez. 

Le  chef  de  l’état-major  vous  instruira  de  nos  opérations  militaires;  nous 
avons  pris,  après  quatre  jours  de  tranchée  ouverte,  le  fort  d’El-A’rycb; 
nous  y avons  fait  1,900  prisonniers  des  meilleures  troupes  de  Djczzar. 
Notre  avant-garde  est  à Gaza. 

Donnez-moi  de  vos  nouvelles  par  le  Caire  et  surtout  par  Damiette, 
puisque,  par  ce  dernier  point  et  Qatyeh,  elles  arrivent  promptement. 

S’il  arrivait  des  nouvelles  de  France  ou  des  événements  intéressants, 
envoyez-moi  un  officier  qui  viendrait  par  Rosette,  Damiette,  le  lac  Men- 
zaleli  jusqu’à  Tyneh;  de  là,  par  terre,  à Qatyeh,  de  Qatyeh  à El-A'rych, 
et  d'El-A’rych  à l’armée.  Avec  une  escorte  de  i5  hommes,  on  peut  passer 
partout. 


Dépôt  de  li  guerre. 


Bonaparte. 
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3989. 

AU  GÉNÉRAL  REYNIER. 

Quartier  general , El-À'rydi,  h ventôse  an  ni  (as  février  1799)* 

L'intention  du  général  en  chef  est,  Citoyen  Général,  que  vous  gardiez 
ici  la  compagnie  des  100  Turcs  : elle  restera  à El-A’rych  jusqu’à  l’arrivée 
de  l’émir-hadji,  qui  doit  venir  dans  trois  jours;  alors  cette  compagnie 
prendra  du  service  auprès  de  lui. 

L’intention  du  général  en  chef  est  encore  que  vous  choisissiez  parmi 
les  Arnautes  tous  les  hommes  de  bonne  volonté  qui  se  présenteront, 
pour  en  former  une  compagnie,  qui  marchera  à la  suite  de  votre  division. 
Vous  ferez  partir  le  restant  le  7 nu  matin,  après  l’avoir  désarmé.  Vous 
leur  direz  qu’au  lieu  de  se  rendre  à Bagdad  le  général  en  chef  les  auto- 
rise à se  rendre  à Damas,  et  de  là  à Alep.  Vous  laisserez  les  armes  à tous 
les  chefs;  mais  de  manière,  cependant,  qu’il  n’y  en  ail  pas  plus  de  vingt 
armés. 

Vous  partirez  avec  votre  division  le  7,  pour  rejoindre  l’armée.  Vous 
aurez  soin  que  le  grand  parc  et  les  équipages  du  quartier  général,  qui 
doivent  partir  aujourd’hui  deQatyeh,  aient  fdé  avant  vous.  Si,  demain  ou 
après,  il  arrivait  des  convois,  vous  les  feriez  filer  sur  l’armée.  Vous  ferez 
.combler  les  tranchées  et  ferez  établir  l’hopilal  le  mieux  possible.  Si  l’émir- 
hadji  n’était  pas  arrivé  le  7,  vous  laisseriez  ici  80  hommes  pour  garder 
les  100  Turcs  jusqu’à  son  arrivée. 

Pur  ordre  do  gdndrol  en  chef. 

Dépôt  de  1*  guerre. 

3990. 

AUX  SOLDATS  DE  LA  DIVISION  KLEBER1. 

l’rv*  du  puits  de  ZAony,  6 ventôse  an  ni  (si  février  1 79g  ). 

Ce  n'est  point  en  vous  mutinant  que  vous  remédierez  à vos  maux;  au 

1 Klober,  en  marche  sur  Gaza,  n'était  égaré  brisé  leur  fusil.  Le  général  en  chef,  depuis  la 

dans  le  décriai  avait  marché  quinze  heures  sans  veille  à la  recherche  de  la  division,  la  rallia  fit 

s'apercevoir  de  son  erreur.  Le  découragement  battre  à l'ordre  cl  prononça  ces  mots.  ( Mém  du 
était  tel  panai  les  soldats,  que  plusieurs  avaient  gên.  Bertraml.) 
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pis  aller,  il  valait  mieux  enfoncer  sa  tête  dans  le  sable  et  mourir  avec 
honneur  que  de  se  livrer  au  désordre  et  de  violer  la  discipline. 

Bonaparte. 

Mémoirta  du  général  Bertrand. 


3991. 

AUX  CHEIKS  ET  ULÉMAS  DE  GAZA. 

Quartier  général,  KhAn-Younè*.  6 ventfoe  an  vu  (ai  février  1799). 

Arrivé  à Khân-Youuès  avec  mon  armée,  j'apprends  qu’une  partie  des 
habitants  de  Gaza  ont  eu  peur  et  ont  évacué  la  ville.  Je  vous  écris  la  pré- 
sente pour  qu’elle  vous  serve  de  sauvegarde,  et  pour  faire  connaître  que 
je  suis  ami  du  peuple,  protecteur  des  ulémas  et  des  fidèles. 

Si  je  viens  avec  mon  armée  à Gaza,  c'est  pour  en  chasser  les  troupes 
de  Djezzar-Pacha  et  le  punir  d’avoir  fait  une  invasion  dans  l’Égypte. 

Envoyez  donc  au-devant  de  moi  des  députés,  et  soyez  sans  inquiétude 
pour  la  religion,  pour  votre  vie,  vos  propriétés  et  vos  femmes. 

Bonaparte. 

Collection  Napoléon. 

3992. 

AU  GÉNÉRAL  DUGUA, 

AU  CAIRE. 

Quartier  général,  Cata,  8 vent/»»!  an  vit  (*0  février  1799). 

L’armée  a couché  le  6 à Kbân-Younès;  le  7,  à la  pointe  du  jour,  elle 
s’est  mise  en  marche,  et  sur  les  neuf  heures  du  malin,  l’avant-garde  a 
découvert  l'armée  de  Djezzar  réunie  aux  Mameluks,  qui  était  en  position 
au-devant  de  Gaza.  Après  différentes  évolutions  d’infanterie  et  de  cavalerie, 
le  général  Murat  s’est  trouvé  déborder  la  gauche  de  l’ennemi , qui , d’abord , 
a fait  mine  de  vouloir  soutenir  la  charge,  et  qui,  ensuite,  a battu  eu 
retraite  : on  l’a  vivement  poursuivi;  différents  détachements  seuls  se  sont 
chargés;  pendant  ce  temps-là  le  général  Kleber  prenait  possession  de  la 
ville  de  Gaza.  L'ennemi  a,  dans  ce  moment-ci,  évacué  la  plus  grande 
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partie  de  la  Palestine.  La  perte  de  notre  côté  a été  fort  légère,  nous  avons 
en  deux  hommes  blessés;  l'ennemi  a eu  quelques  hommes  tués.  Le  général 
en  chef  a été  spécialement  satisfait  de  la  conduite  de  la  a a'  légère,  de  la 
division  du  général  Lanncs. 

Nous  avons  trouvé  dans  le  château  de  Gaza  des  magasins  d’artillerie 
très-considérables,  entre  autres,  3o  à 4o  milliers  de  poudre  et  une  grande 
quantité  de  boulets  ensabotés  à l’européenne,  de  grands  magasins  de  bis- 
cuit et  d'orge,  une  douzaine  de  pièces  de  canon  et  un  magasin  de  tentes 
assez  considérable. 

Vous  devez  avoir  reçu  d’El-A’rych  le  détail  de  la  prise  de  ce  fort  et  de 
l'affaire  du  camp  des  Mameluks. 

Par  ordre  do  général  en  chef. 


Même  lettre  au  citoyen  Venture,  interprète  de  l’état-major  général, 
pour  faire  connaître  au  divan  du  Caire,  au  cheik  El-Messiri,  & celui  de 
Minyeh  et  à l’émir-hadji,  les  succès  de  t'armée  à Gaza. 


l)ppAt  de  ta  guerre. 


3993. 

AL  GÉNÉRAL  DUGl'A, 

Al  CAIRE. 

Quartier  pf-uêral,  Gala,  8 venttae  an  tu  (i6  février  1799). 

J’ai  reçu  votre  lettre  du  a U avec  celle  incluse  du  général  Menou  et  celle 
du  chef  de  brigade  Délrès.  Je  vois  avec  plaisir  que  tout  est  tranquille 
dans  la  haute  Egypte.  Quant  aux  Anglais,  nous  avons  un  allié  puissant 
dans  cette  saisun,  qui  est  plus  habile  qu’eux  et  leur  fera  plus  de  mal  que 
nos  escadres  réunies.  D’ailleurs,  vous  savez  que  c'est  assez  l’usage  des 
Anglais  de  bombarder  sans  autre  dessein,  comme  ils  ont  fait,  cet  été, 
au  Havre  et  autres  endroits.  Nous  sommes  ici  dans  l'eau  et  la  boue  jus- 
qu'aux genoux;  il  fait  ici  le  même  froid  et  le  même  temps  qu'à  Paris  dans 
celte  saison.  Vous  êtes  bien  heureux  d’être  au  beau  soleil  du  Caire.  Ce  pays 
est  plus  beau  que  nous  ne  nous  y attendions,  et  nous  y avons  trouvé  plus 
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de  magasins,  soit  de  guerre,  soit  de  Louche,  qu’on  ne  pouvait  le  croire, 
beaucoup  de  boulets  à l’européenne  et  beaucoup  de  poudre. 

Je  vois,  par  votre  lettre  du  37,  que  le  général  Veaux  est  arrivé;  char- 
gez-le  de  nous  conduire  le  premier  convoi  que  vous  aurez  à nous  en- 
voyer. 

Envoyez-nous  600  cartouches  d'obusier,  600  cartouches  de  8 et  600 
cartouches  de  1 a. 

Bo.ViPXRTB. 

Dépôt  de  U guerre. 

3994. 

AU  GÉNÉRAL  MARMONT, 

À ALEXANDRIE. 

Quartier  général,  Gua,  8 venUWe  au  vil  (»6  février  1799). 

L'état-major  vous  aura  instruit  des  événements  militaires  qui  ont  eu  lieu 
depuis  le  commencement  de  notre  campagne.  Depuis  quatre  jours  nous 
sommes  en  Asie;  nous  y avons  trouvé  le  climat  de  Paris,  beaucoup  de 
pluie  et  de  froid;  du  reste,  c’est  un  très-beau  pays.  Nous  avons  trouvé  à 
Gaza  de  grands  magasins,  plus  de  3o  milliers  de  poudre  et  une  grande 
quantité  de  boulets  ensabotés  de  8 et  de  5.  Il  fait  un  vent  horrible;  de- 
puis trois  jours  la  mer  est  haute  comme  des  montagnes;  cela  vous  aura 
débarrassé  de  M.  Cambridge. 

Lavallcltc  ne  m’a  pas  encore  rejoint.  La  dernière  lettre  que  j’ai  reçue 
de  vous  est  du  19;  celle  que  vous  aviez  écrite  avant  a été  prise  par  les 
Arabes.  J’ai  reçu,  par  Damiette,  un  billet  du  général  Menou,  du  97. 
J'ignore  encore  si  la  caravelle  est  partie.  Je  suis  curieux  de  connaître  les 
nouvelles  qu’aura  apportées  la  dernière  croisière  ; vous  m’aurez  sans  doute 
instruit  de  tout  : cela  les  lettres  se  seront  perdues. 

Nous  partons  demain  pour  Jaffa,  où  il  y a une  bonne  rade.  Si  les  trois 
avisos  que  j'ai  demandés  pour  le  lac  Bourlos  n’étaient  pas  encore  partis, 
faites-les  partir  pour  Jaffa;  ce  qu'ils  contiennent  pourrait  nous  servir  pour 
le  siège  de  Saint-Jean-d'Acre.  Je  ne  comprends  pas  trop  bien  pourquoi 
vos  bombes  n'attrapent  pas  les  bombardes  anglaises;  il  faut  que  vous 
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ayez  de  bien  mauvais  canonniers.  Pour  être  sûr  d'attraper  un  bâtiment, 
il  faut  placer  quatre  mortiers  à côté  l'un  de  l’autre,  les  mettre  sur  un 
même  angle,  tirer  avec  le  premier,  augmenter  ou  diminuer  la  charge  au 
deuxième,  continuer  l’épreuve  au  troisième,  et  l’on  arrive  à attraper  au 
quatrième.  S’ils  s’approchaient  assez  près  pour  que  vous  pussiez  leur 
lirer  avec  des  mortiers  de  8 à la  Gomer,  vous  seriez  beaucoup  plus  sûr. 
Ce  bombardement  me  parait  aussi  insignifiant  que  celui  du  Havre;  je 
désirerais  que  la  peste  ne  vous  fit  pas  plus  de  mal  qu’il  vous  en  fera,  aux 
inquiétudes  près  que  cela  pourra  vous  donner. 

Ne  vous  découragez  point  de  leur  faire  tirer  à boulets  rouges  dessus: 
après  avoir  tiré  cent  coups  inutiles,  le  cent  et  unième  met  le  feu. 

Dans  tout  le  mois  de  mars,  mon  opération  sera  faite  ici  pour  me  mettre 
à l’abri  de  tout  événement  de  ce  côté.  Envovez-moi  de  vos  nouvelles  par 
Damiette.  S’il  part  des  bâtiments  pour  France,  vous  pouvez  envoyer  un 
paquet  au  Gouvernement  avec  les  nouvelles  de  l’armée. 

Boxapahtb. 

Dépôt  d*  la  piwrrr. 


3995. 

Al  GÉNÉRAL  MENOU, 

À rosette. 

Quartier  général,  liaw,  8 rcnlôsc  nn  fil  («6  février  1799}. 

J’ai  appris  avec  plaisir,  Citoyen  Général,  par  votre  lettre  du  97,  que 
vous  aviez  été  dire  la  prière  à la  mosquée. 

Le  temps  qu’il  fait  aujourd'hui,  et  qu’il  doit  faire  pendant  tout  le  mois 
de  mars,  me  rend  assez  tranquille  sur  les  entreprises  des  Anglais;  s'ils 
s'approchent,  nos  bombes  et  nos  boulets  rouges  en  feront  raison;  s’ils  se 
tiennent  éloignés,  le  bombardement  produira  quelques  accidents,  mais, 
en  dernier  résultat,  fera  peu  de  mal.  Dès  l'instant  que  votre  présence  ne 
sera  plus  nécessaire  à Rosette,  rendez-vous  au  Caire,  faites  passer  à 
Alexandrie  tous  les  vivres  et  l'argent  dont  vous  pourrez  disposer.  Montrez 
de  la  vigueur  et  châtiez  ceux  qui  se  soulèveraient,  en  vous  transportant 
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sur  eux  par  des  marches  promptes  et  secrètes.  Il  fait  aujourd'hui  très- 
mauvais  temps;  cela  nous  fatigue  un  peu. 

J'imagine  que  vous  aurez  fait  partir  les  deux  pièces  de  i a pour  Da- 
miette; nous  en  avons  le  plus  grand  besoin. 

Bohapabte. 

de  la  guerre. 


3996. 

Al  GÉNÉRAL  CAFFARELL1. 

Quartier  général,  Gaxa,  8 venttoo  an  vu  (a6  février  1799). 

Le  château  de  Gaza,  étant  susceptible  de  défense  contre  des  Turcs,  peut 
être  mis  dans  une  situation  è soutenir  un  siège. 

Je  désirerais,  i"que  les  plates-formes  des  huit  tours  fussent  rehaussées 
de  manière  que  les  canons  à barbette  passent  par-dessus  les  nierions 
actuels;  a°  un  fossé  de  8 à 1 o toises  autour;  employer  les  terres  à former 
un  glacis  capable  de  couvrir,  le  plus  possible,  le  fort;  3°  y faire  une  porte 
par  laquelle  l’artillerie  y puisse  entrer  facilement;  y faire  un  pont-levis; 
palissader  le  chemin  couvert.  Par  la  nature  du  terrain,  il  y a des  endroits, 
du  côté  de  la  campagne,  qui  ne  voient  plus  le  fort  : je  désirerais  alors 
construire,  en  très-bonne  maçonnerie,  de  petites  flèches  crénelées  qui 
éloignassent  l’ennemi  du  fort  et  s’opposassent  à son  approché;  démolir  les 
murailles  qui  pourraient  favoriser  l'approche  de  l’ennemi,  et  raser  les 
terrasses,  les  dômes,  les  minarets  et  les  maisons  à portée  de  fusil. 

Je  n'entre  dans  ces  détails  que  pour  vous  faire  connaître  le  but  que 
vous  devez  remplir. 

Je  désirerais  que  vous  fissiez  faire  un  projet  de  défense  pour  tout  le 
plateau  de  Gaza. 

11  doit  y avoir  à Gaza  deux  hôpitaux  de  iôo  lits  chacun,  un  pour  les 
blessés  et  l’autre  pour  les  malades;  on  choisira  les  emplacements  les  plus 
près  du  fort. 

On  arrangera  ces  deux  hôpitaux  de  manière  qu’ils  soient  bien  fermés 
et  qu'ils  puissent  se  défendre  contre  les  habitants  du  pays  ou  les  Arabes. 

Tous  les  établissements  et  magasins  d’artillerie  seront  contenus  dans 
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le  fort;  il  devra  y avoir  un  emplacement  pour  une  ambulance,  un  ma- 
gasin de  biscuit  capable  de  contenir  900,000  rations,  un  autre  pour 
contenir  9, 000  quintaux  de  légumes,  enfin  un  troisième  capable  de 
contenir  t,ooo  boisseaux  d’orge,  des  logements  pour  un  commandant, 
un  adjudant,  un  commandant  d'artillerie  et  un  du  génie,  le  commis- 
saire des  guerres  de  la  place,  5o  sapeurs,  bo  canonniers,  i5o  hommes 
d’iufanterie. 

Il  y aura  trois  fours  de  5oo  rations.  Si  vous  n'aviez  de  l’emplacement 
que  pour  un  four,  vous  feriez  placer  les  deux  autres  avec  les  magasins 
de  la  ville.  La  maison  de  Hussein-Pacha  est  désignée  pour  le  quartier 
général.  L’okel  du  biscuit  sera  arrangé  pour  les  convois,  et  I on  aura 
des  casernes  numérotées,  capables  de  caserner  six  bataillons;  il  y en 
aura  une  spécialement  destinée  à l'artillerie  et  au  génie. 

Quant  au  fort  d’El-A’rych , son  importance  est  telle,  que  je  désire  que 
l’on  n’épargne  aucun  moyen  pour  le  mettre  dans  le  meilleur  état  de  dé- 
fense, Ordonnez  que  l’on  rase  toutes  les  maisons  qui  peuvent  en  faciliter 
l’approche,  et  surtout  tous  les  minarets  ou  terrasses  qui  seraient  plus 
élevés  que  le  fort.  Faites  faire  un  fossé  tout  autour,  avec  un  massif  de 
terre  palissadé,  des  casemates  dans  les  quatre  tours,  autant  de  casernes 
que  le  local  peut  en  permettre,  un  hôpital  de  900  lits  et  des  magasins. 

Bonaparte. 

Dépôt  de  la  piwrc. 

3907. 

AL  GÉNÉRAL  BERTHIER. 

Quartier  f^néral,  Gau,  8 ventfce  an  tu  (96  février  1799). 

La  garnison  de  Gaza  sera  composée  de  5o  hommes  de  la  légion  mal- 
taise, ko  sapeurs,  ko  canonniers. 

Chacune  des  divisions  de  l’armée  laissera  un  officier  avec  90  hommes 
qu'elles  choisiront  parmi  les  écloppés.  Vous  préviendrez  les  généraux 
Cannes  et  Bon  d'ordonner  à la  moitié  des  hommes  qu’ils  ont  laissés  à 
El-A’rych,  qui  seraient  les  plus  reposés,  de  rejoindre  leurs  divisions. 

Il  y aura  un  commissaire  des  guerres. 
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J’ai  donné  les  ordres  au  général  du  génie,  et  vous  préviendrez  le 
commandant  de  la  place  et  le  commissaire  des  guerres  que  la  maison 
de  Hussein-Pacba  est  destinée  pour  le  quartier  général;  qu’il  doit  y avoir 
deux  hôpitaux,  un  pour  les  blessés  et  un  pour  les  malades,  capables 
chacun  de  contenir  t5o  lits;  que  tous  les  convois  qui  arriveront  doivent 
descendre  à l'okel  où  nous  avons  trouvé  le  magasin  de  biscuit;  que  le 
commandant  du  génie,  le  commissaire  des  guerres,  le  commandant  de 
la  place  doivent  se  concerter  pour  choisir  des  okels  pour  caserner  six 
bataillons,  afin  que  toutes  les  troupes  de  passage  y soient  logées,  mon 
intention  étant  que  personne  ne  bivouaque  aux  environs  de  Gaza,  à moins 
que  le  corps  de  troupes  ne  soit  si  considérable  qu’il  ne  puisse  pas  être 
caserné. 

Le  chef  de  brigade  Ledée  commandera  le  dépôt  de  la  cavalerie;  tous 
les  chevaux  écloppés  ou  tous  les  hommes  démontés  des  régiments  de  cava- 
lerie formeront  le  dépôt.  Il  sera  choisi,  le  plus  près  possible  du  fort,  une 
maison  avec  des  écuries  pour  ledit  dépôt.  11  sera  laissé  des  artistes  vété- 
rinaires. 

Vous  donnerez  l'ordre,  ù Qalyeh,  pour  qu’on  laisse  à la  disposition  des 
corps  les  chameaux  qui  leur  appartiennent. 

Plusieurs  demi-brigades  ont  laissé  à Qatveh,  avec  leurs  bagages,  des 
détachements;  vous  donnerez  l’ordre  pour  que  ces  bagages  et  ces  déta- 
chements reviennent  tous  ensemble. 

La  route  de  l’armée  sera  : 

«"jour,  Birket  el-Hdggv; 

a',  Belbeys,  où  l’on  prendra  des  vivres  pour  deux  jours; 

3*,  Korâym; 

ù'  et  5',  séjour  à Sftlheyeh,  où  l’on  prendra  des  vivres  pour  quatre 
jours; 

6e,  le  pont  d’El-Khazneh  ; 

7*,  Qatyeh,  prendre  des  vivres  pour  deux  jours; 

8',  le  puits  d’el-Abd,  d'où  l’on  partira  à deux  heures  du  matin  pour 
venir  coucher  à mi-chemin;  la  cavalerie  viendra  coucher  au  puits  de 
Mesoudyah;  c’est  une  journée  forcée  de  quatorze  lieues: 
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Le  lendemain,  i o',  A El-A’rych;  on  prendra  à El-A’rych  des  vivres 
pour  deux  jours; 

■ i\  le  puits  de  Rcyfah,  limites  de  l'Asie  et  de  l'Afrique; 

Le  t a*,  à Gaza. 

Les  commandants  des  places  de  Sàlheyeh,  Qatyeh,  El-A'rych  ne  laisse- 
ront jamais  partir  aucun  détachement,  à moins  d'une  circonstance  extra- 
ordinaire, qu'il  ne  soit  fort  de  Ao  ou  5o  hommes.  Chaque  détachement, 
indépendamment  de  ses  bidons,  devra  se  pourvoir  d'une  corde  d'au  moins 
fio  pieds,  pour  pouvoir  puiser  de  l'eau  dans  certains  puits  qui  sont  très- 
profonds. 

Les  officiers  du  génie  à Sàlheyeh , Qatyeh,  El-A'rych , doivent  avoir  dans 
leur  cabinet  des  croquis  de  la  route,  avec  les  distances  et  la  position  des 
différents  puits,  qu’ils  communiqueront  aux  commandants  des  différents 
détachements. 

Les  convois  de  Damiette  débarqueront  à Omm-Fâreg,  sans  aller  à 
Tyneh;  d'Omm-Fàreg,  ils  iront  par  terre  à Qatyeh.  Le  commandant  du 
génie  à Qatyeh  fera  faire  une  digue  sur  la  barre  de  la  bouche  Pelu- 
siaque. 

Le  commandant  de  Damiette  tiendra  A la  bouche  d’Omm-Fàreg  plu- 
sieurs bâtiments  armés. 

Le  commandant  du  génie  A Damiette  fera  faire  sur  la  rive  droite  de 
la  bouche  d'Omm-Fàreg  un  hangar  avec  un  réduit  palissadé;  il  y sera 
rnis  une  ou  deux  petites  pièces  de  3. 

BoxmrrB. 

DppAl  <!«•  la  gutnre. 


3998. 

Al  GÉNÉRAL  DOM.MARTIiN. 

Quartier (priera) , Gau.  6 vcniàte  an  vu  (a 6 frvrier  1799). 

L'artillerie  des  guides  cédera  un  ohusier  et  deux  pièces  de  8 A ta  cava- 
lerie; vous  les  ferez  servir  par  des  canonniers  A cheval  ; par  là,  la  division 
de  cavalerie  sera  composée  de  deux  pièces  de  â , deux  de  8 et  un  obu- 
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sier,  et  l'artillerie  des  guides,  de  deux  pièces  de  8 et  d'un  obusier,  en 
attendant  que  vous  puissiez  les  foire  remplacer. 

Comme  la  cavalerie  part  demain  à la  pointe  du  jotir,  il  est  nécessaire 
de  faire  ce  mouvement  aujourd’hui.  Tout  le  matériel  est  au  camp  de  la 
cavalerie. 

BoXAPARTK. 

Dépôt  d#*  la  Rwnv. 

3999. 

ORDRE  DU  JOUR. 

Quartier  général.  Gnt».  H venl<W>  an  vu  (36  février  1799). 

Le  général  en  chef  a remarqué  la  conduite  de  la  a a'  d'infanterie  légère 
au  combat  de  Gaza.  Cette  demi-brigade , qui  était  à la  queue  de  la  co- 
lonne, malgré  la  fatigue  d’une  marche  forcée,  s’est  trouvée  en  mesure 
de  soutenir  la  cavalerie  dans  les  différentes  charges  qui  ont  eu  lieu,  et 
d'y  arriver  avant  les  antres  corps  de  l’armée. 

Par  ordre  du  général  en  rhel. 

D^pAt  de  la  guerre. 

4000. 

AU  GÉNÉRAL  DESAIX. 

. \ QOtrs. 

Qiurlu-i  général , G«a,  9 venlAs*  on  vu  (37  février  1799). 

Je  n'ai  point  de  vos  lettres.  Citoyen  Général,  depuis  plus  de  quarante 
jours:  j’en  ai  indirectement  par  les  commandants  des  provinces  du  Caire 
et  de  Beny-Soueyf.  Nous  voici,  je  crois,  à près  de  trois  cents  lieues  l'un  de 
l’autre.  L’état-major  vous  aura  fait  connaître  les  événements  militaires 
qui  ont  eu  lieu  ici.  Nous  avons  traversé  soixante  et  dix  lieues  de  désert, 
ce  qui  a été  extrêmement  fatigant;  de  l’eau  saumâtre,  souvent  point  du 
tout.  Nous  avons  mangé  des  chiens,  des  ânes  cl  des  chameaux.  Depuis 
trois  jours,  il  fait  ici  un  vent  horrible  et  il  pleut  à verse;  le  ciel  est  cou- 
vert; c’est  le  climat  de  Paris.  Les  citronniers,  les  forêts  d’oliviers,  les  iné- 
galités de  terrain  représentent  parfaitement  le  paysage  du  Languedoc; 
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ion  croit  être  du  coté  de  Béziers.  Nous  avons  trouvé  dans  le  fort  de 
Gaza  plus  de  trente  milliers  de  poudre  et  une  grande  quantité  de  boulets 
de  tout  calibre  et  ensabotés.  Nous  partons  demain  pour  nous  diriger  sur 
Jaffa.  Les  Mameluks  et  Ibrahim-Bey  sont  réfugiés  dans  les  montagnes  de 
Naplousc. 

J'attends  impatiemment  de  vos  nouvelles. 

Bonaparte. 

Donnez-nous  des  nouvelles  de  Tbèbes. 


Comm.  par  M.  Pauthicr. 


4001. 

AU  GÉNÉRAL  BERTH1ER. 


Quartier  général . Gau,  9 Tcnb'we  ta  ni  («7  février  >7*19 )• 

Vous  donnerez  l'ordre  au  général  Kleber  de  partir  demain,  une  demi- 
heure  avant  le  jour,  pour  se  rendre  à plus  de  demi-chemin  d ici  à Bamleh, 
au  delà  du  village  d’Esdoud. 

Vous  donnerez  l'ordre  au  général  Lanues  de  partir  demain,  à la 
poinle  du  jour,  pour  se  rendre  au  village  d'Esdoud,  à demi-chemin  de 
Ramleh.  Vous  le  préviendrez  que  l’avant-garde  marche  devant  lui. 

Vous  donnerez  l’ordre  au  général  Bon  de  partir  demain,  au  jour,  pour 
se  rendre  au  village  d'Esdoud,  à demi-chemin  de  Bamleh. 

Vous  donnerez  l’ordre  au  général  Reynier  et  au  parc  de  l’armée  de 
partir  demain,  à une  heure  après  midi,  pour  se  rendre  au  village  de 
Deyr-Esny.  L’ordonnateur  fera  faire  au  général  Reynier  et  au  parc  les 
distributions  jusqu'au  11  au  soir,  comme  nu  reste  de  l’armée;  il  fera 
emporter  demain  du  biscuit  pour  l'armée  pour  un  jour,  et  du  riz  pour 
un  jour.  Parce  moyen,  la  subsistance  de  l'armée  sera  assurée  jusqu'au 
1 3 au  soir. 

Les  bagages  de  l'armée,  sous  l’escorte  des  sapeurs  et  des  guides  à pied, 
et  sous  les  ordres  d’un  adjudant  général  de  l’armée,  partiront  demain, 
à sept  heures,  avec  le  quartier  général. 

Bonaparte. 

de  la  guerre. 


Digitized  by  Google 


CORRESPONDANCE  DK  NAPOLÉON  I".—  AN  VU  (1799).  441 

4009. 

AU  CHEF  D'ESCADRON  LAMBERT. 

Quartier  general,  Gaza,  9 ventôse  an  *11  (a?  février  1799). 

Vous  voudrez  bien,  Citoyen,  partir  demain,  à la  pointe  du  jour,  avec 
tous  les  dromadaires,  pour  reprendre  la  route  de  Qatyeh,  jusqu'à  ce 
que  vous  rencontriez  les  équipages  du  quartier  general,  qui  étaient  restés 
jusqu'à  nouvel  ordre  dans  cette  place  et  qui  ont  reçu  celui  de  partir 
pour  se  rendre  ici;  aussitôt  que  vous  les  aurez  rencontrés,  vous  revien- 
drez avec  eux  à Gaza,  en  leur  servant  d'escorte;  mais  un  officier  et 
ào  dromadaires  continueront  leur  route  jusqu’au  Caire.  Vous  remettrez 
à l'officier  commandant  ces  U o hommes  les  paquets  ci-joints  pour  Kl- 
A'rych,  (Jatyeh,  Sàlbeyeh,  Relbcys  et  le  Caire. 

Vous  réglerez  les  journées  du  détachement  de  manière  à arriver  le 
plus  promptement  possible,  sans  trop  fatiguer  les  dromadaires,  et  de 
manière  à ne  pas  laisser  de  traînards. 

Arrivé  au  Caire,  cet  officier  séjournera  un  ou  deux  jours,  prendra  du 
générul  Dugua  toutes  les  dépêches  pour  le  général  en  chef,  pour  le 
quartier  général  et  pour  toutes  les  places  qui  se  trouvent  sur  la  route  de 
Gaza;  il  repartira  avec  son  détachement  et  tous  les  hommes  des  droma- 
daires qui  peuvent  être  montés,  cl  rejoindra  le  quartier  général  à Jaffa 
ou  Sainl-Jean-d’Acre. 

Le  citoyen  Lambert  remettra  à l’officier  qui  va  au  Caire  l’ordre  ci- 
inclus1,  et  aussi  celui  pour  le  citoyen  Cavalier. 

Pnr  ordre  du  général  en  chef. 

Dépôt  de  la  guerre. 

4003. 

ORDRE. 

Quartier  général.  Gaza.  9 tentés*  an  vu  (37  février  1799). 

Article  1".  Il  sera  organisé,  au  couvent  des  Récollels  de  Ramleli, 
un  hôpital  de  5o  lits. 

1 Col  ordre  reproduit  les  dispositions  qu'on  vient  de  lire. 
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L'ordonnateur  passera  un  marché  avec  les  moines,  qui  se  chargeront 
de  tout  fournir. 

AnT.  2.  Tous  les  magasins,  soit  de  biscuit,  soit  d'avoine,  soit  de 
farine,  qui  se  trouvent  à Ramleli  ou  au  village  de  Lydda1,  seront  trans- 
férés dans  le  couvent  des  Récollets. 

Il  sera  construit,  dans  l'enceinte  dudit  couvent,  deux  fours. 

Abt.  3.  Le  général  du  génie  fera  faire  les  petites  réparations  néces- 
saires audit  couvent  pour  le  mettre  h l'abri  d'un  coup  de  main. 

AnT.  A.  Le  chef  de  l’état-major  nommera,  pour  commander  à Ram- 
leh,  un  capitaine  qui,  avec  la  garnison,  logera  dans  ledit  couvent. 

Bonaparte. 

Drpàl  d<?  la  giicrtT. 


*004. 

AU  GÉNÉRAL  KLEBER. 

Quartier  général,  RamMt.  ta  ventôse  an  tii  (a  mars  >799). 

Je  pense  que  la  lettre  que  vous  avez  fait  écrire  par  votre  capitaine  des 
Moghrebins  pourra  faire  un  bon  effet;  joignez-y  une  sommation  en  règle 
pour  leur  faire  sentir  que  la  place  ne  peut  pas  tenir. 

Si  vous  pensez  qu'un  mouvement  de  votre  division  sur  Jaffa  en  accé- 
lère la  reddition,  je  vous  autorise  à le  faire.  Si  vous  entrez  dans  la  ville, 
prenez  toutes  les  mesures  pour  empêcher  le  pillage;  vous  placerez  la 
cavalerie  en  avant , sur  le  chemin  de  Saint-Jean-d'Acre. 

Nous  avons  trouvé  ici  une  assez  grande  quantité  de  magasins,  surtout 
beaucoup  d'orge. 

Bonaparte. 

Collection  Napoléon. 


1 IM. 
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A005. 

AtX  GÉNÉRAUX  LANNES  ET  BON. 

Quartier  générai,  Hamleh,  la  venlâse  an  »ii  (»  niant  1799). 

D’après  les  dispositions  du  général  en  chef,  il  est  ordonné  uu  général 
Lannes  de  partir  demain,  à sept  heures  du  matin,  avec  tout  ce  qui  com- 
pose sa  division,  pour  marcher  sur  Jaffa  rejoindre  la  division  Kleber. 

Ordre  au  général  Bon  de  partir  à sept  heures  et  demie,  et  de  suivre  la 
division  Lannes. 

Par  ordre  du  général  en  chef. 

Défiât  de  la  guerre. 

4000. 

ORDRE  DU  JOUR. 

Quartier  général . devant  JatL,  i&  venl»V*  ait  vu  ( .'i  mars  1799). 

Le  général  en  chef  voit  avec  peine  que  les  troupes  brûlent,  en  quit- 
tant leurs  camps,  la  paille  et  le  bois  quelles  s’étaient  procurés.  Comme 
ces  objets  sont  très-rares,  et  qu’ils  peuvent  être  utiles  aux  troupes  qui 
viennent  après  l’armée,  il  recommande  aux  chefs  de  corps  d’empêcher 
toute  consommation  inutile. 

Plusieurs  commandants  de  poste  se  gardent  négligemment,  d’où  il 
résulte  qu’ils  compromettent  leur  sûreté  et  celle  de  l'armée. 

Un  soldat  de  la  division  Bon  a été  tué  cette  nuit  par  un  Arabe,  parce 
que  le  poste  était  endormi.  Il  doit  y avoir  tous  les  jours,  dans  chaque 
division,  un  officier  supérieur  de  service  qui  doit  faire  des  rondes  la  nuit, 
pour  s’assurer  que  tous  ces  postes  sont  en  règle. 

Toutes  les  divisions,  bataillons  détachés,  les  guides  de  l’armée  et  les 
sapeurs  camperont  en  carré,  et  mettront  nu  centre  leurs  bagages,  che- 
vaux et  bêtes  de  somme. 

Il  est  recommandé  aux  généraux  Bon  et  Lannes  d'ordonner  aux  postes 
avancés  qui  bloquent  la  ville  d'arrêter  tout  Turc  qui  aurait  l'air  d'en 
sortir  ou  de  vouloir  y entrer,  de  le  conduire  au  quartier  général  et  d’em- 
pêcher particulièrement  que  rien  n’entre  dans  la  ville. 

56. 
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Chaque  obus  et  boulet  qui  sera  apporte'  au  pare  établi  près  le  quartier 
général  sera  pavé  cinq  sous  comptant. 

l’ar  ordre  du  général  en  chef. 

Dépôt  de  U guerre. 

4007. 

AU  GÉNÉRAL  BERTHIER. 

Quartier  général,  détint  JalTa . i5  ventôse  an  tu  ( 5 mare  i 799 ). 

Vous  mettrez  aux  arrêts  l’adjudant  général  (ireziou , pour  ne  pas  avoir 
envoyé  ses  chameaux  avec  le  convoi  du  quartier  général,  et  les  avoir 
depuis  fait  partir  sans  ordre. 

Vous  ferez  mettre  aux  arrêts  le  chef  de  bataillon  d’artillerie  Faure, 
pour  avoir  envoyé  chercher  au  parc  du  génie  des  outils  par  un  seul 
ouvrier,  sans  lui  donner  une  escorte. 

Vous  ferez  mettre  en  prison  le  cantinier  des  guides  à cheval  et  les  trois 
musiciens,  pour  avoir  placé,  la  nuit,  leurs  chevaux  hors  de  la  prolonge, 
et,  par  là,  sc  les  être  laissé  prendre  par  les  Arabes.  11  sera  retenu  sur 
leur  solde  de  quoi  les  monter. 

Vous  ordonnerez  qu’il  soit  fait  une  retenue  sur  les  douze  canonniers 
qui  escortaient  une  forge,  et  qui  y ont  laissé,  il  y a trois  jours,  enlever 
sept  chevaux;  cette  retenue  sera  égale  à la  valeur  des  sept  chevaux,  qui 
sera  réglée  par  le  général  d’artillerie. 

Le  général  d’artillerie  m’adressera  la  note  des  chevaux  et  des  chameaux 
qu’on  a laissé  enlever  dans  les  differentes  divisions. 

Vous  ferez  mettre  aux  arrêts  l’officier  chargé  du  détail  de  la  cavalerie, 
pour  ne  pas  avoir  envoyé  les  chameaux  de  la  cavalerie  aux  vivres  avec 
ceux  de  la  division  Kleber,  et  vous  l’exhorterez  à prendre  connaissance 
des  règlements  militaires,  afin  de  ne  pas  faire  escorter  des  convois  par 
des  brigadiers,  mais  bien  par  un  piquet  commandé  par  un  chef  d’esca- 
dron ou  un  capitaine. 

Vous  ferez  mettre  aux  arrêts  l’aide  de  camp  Beaumont,  pour  s’être  rendu 
à Ramleh  avec  huit  dragons,  au  lieu  de  marcher  avec  le  convoi. 
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Vous  ferez  mettre  en  prison  le  chirurgien  qui  était  hier  soir  de  service 
à l’ambulance,  pour  ne  pas  s’y  être  trouvé  au  moment  où  l’on  en  a eu 
besoin. 

Tout  palefrenier  qui  laissera  échapper  des  chevaux  dans  le  camp  sern 
mis  en  prison  et  condamné  à payer  une  amende  de  3o  livres. 

L'oflicier  commandant  un  convoi  sera  autorisé  à faire  donner  des  coups 
de  bâton  aux  domestiques  chameliers  qui  ne  marcheraient  pas  au  rang 
qui  leur  sera  désigné.  L’adjudant  général  de  service  au  quartier  général 
et  les  adjudants  généraux  des  divisions  sont  autorisés  à faire  donner  des 
coups  de  bâton  aux  charretiers  qui  ne  tiendraient  pas  leurs  chevaux  à la 
prolonge  ou  aux  endroits  indiqués. 

Bonaparte. 

DépAt  de  la  ftfuorr**. 


4008. 

AU  GÉNÉRAL  BERTHIER. 

Quartier  général,  devant  Jafla,  t5  ventôse  an  vu  (5  mars  >799). 

Vous  donnerez  l’ordre  au  général  Andréossy  de  se  rendre  demain 
malin  à l’avant-garde,  avec  la  partie  de  l’équipage  de  ponts  qu'il  croira 
nécessaire  pour  faire  jeter  des  ponts  sur  les  différentes  rivières  qui  sont 
dans  le  terrain  que  la  cavalerie  peut  couvrir. 

Bokaparte. 

Dépôt  Ho  la  guerre. 


4009. 

AU  GÉNÉRAL  CAFFARELLI. 

Quartier  général,  dvvanl  Jafla,  16  ventrue  an  vu  (6  mare  1799). 

En  conséquence  des  dispositions  arrêtées  par  le  général  en  chef,  rela- 
tives à l’attaque  qui  doit  avoir  lieu  demain  sur  Jaffa,  j’ai  ordonné  au 
général  Dommartin  : 

1”  De  faire  commencer  à tirer  demain,  a sept  heures  du  malin,  la 
batterie  de  mortiers,  à raison  de  dix  coups  par  mortier  et  par  heure. 
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9°  Demain,  à sept  heures  et  demie  du  matin,  la  batterie  Legrand 
commencera  à tirer  pour  e'teindre  le  feu  de  la  maison  convenue  pour 
entrer  dans  la  place;  elle  tirera  à raison  de  dix  coups  par  heure  et  par 
pièce. 

3°  Demain,  à huit  heures  du  matin,  la  batterie  Delignetle  com- 
mencera le  feu;  elle  tirera  pour  éteindre  le  feu  de  la  tour  désignée 
pour  servir  à établir  le  second  logement;  elle  tirera  des  obu9  sur  les 
maisons  en  arrière  de  la  tour;  on  tirera  à raison  de  dix  coups  par  heure 
et  par  pièce. 

è”  Demain,  à huit  heures  et  demie  du  matin,  la  batterie  de  brèche 
commencera  son  feu  et  tirera  pour  faire  une  brèche  à la  maison  et  à la 
tour  par  où  on  doit  établir  le  logement;  on  tirera  vingt  boulets  par  heure 
et  par  pièce;  dans  le  cas  cependant  où  l'on  jugerait  la  brèche  prati- 
cable, on  ralentirait  le  feu. 

5°  Demain,  à sept  heures  du  malin,  la  batterie  Thierry  commencera 
son  feu;  elle  tirera  jusqua  neuf  heures  seulement  sur  le  quai  et  sur  le 
port;  l’obusier  tirera  en  ville;  on  tirera  à raison  de  six  coups  par  heure 
et  par  pièce. 

On  observera  à la  batterie  Legrand  que,  lorsqu’elle  aura  éteint  le  feu 
de  la  maison,  elle  doit  éteindre  celui  de  la  casemate,  et  qu’indépen- 
damment  du  feu  de  la  maison,  elle  doit  encore  éteindre  le  feu  de  la 
courtine. 

Je  vous  fais  connaître  ci-après  les  ordres  que  je  donne  aux  généraux 
Bon  et  Lannes,  dans  lesquels  il  y a quelques  dispositions  qui  vous  con- 
cernent relativement  aux  sapeurs  et  ouvriers. 

Le  général  Bon  a ordre  de  soutenir  la  batterie  de  mortiers  et  la  bat- 
terie Thierry  par  un  corps  de  troupes  suffisant  pour  les  mettre  à l’abri  des 
sorties  de  l’ennemi.  Il  placera  différents  bataillons  de  manière  qu'ils  ne 
soient  pas  dans  le  prolongement  des  feux,  mais  en  mesure  de  soutenir 
les  batteries.  Il  tiendra  un  bataillon  sur  la  gauche,  entre  la  batterie  de 
mortiers  et  la  batterie  droite  de  l'attaque  de  gauche,  que  le  général 
Lannes  est  chargé  de  protéger.  Ce  bataillon  est  destiné  à se  porter  au 
secours  de  cette  batterie,  si  elle  se  trouvait  en  avoir  besoin. 
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Le  général  Lannes  a l'ordre  de  placer  demain,  avant  la  pointe  du 
jour,  100  hommes  à la  batterie  Legrand,  sur  la  droite  et  sur  la  gauche, 
de  manière  à mettre  cette  batterie  à l'abri  de  toute  insulte.  Il  tiendra 
un  bataillon  en  réserve  derrière  la  mosquée,  lequel  tiendra  des  postes 
le  long  de  la  marine,  afin  de  pouvoir  se  porter  rapidement  au  secours 
de  la  batterie  Legrand,  si  elle  était  attaquée.  Il  tiendra  i5o  hommes 
placés  dans  des  positions  de  manière  è pouvoir  soutenir  la  batterie  De- 
lignette. 

Le  général  Lannes  a également  l'ordre  de  tenir  demain,  avant  la 
pointe  du  jour,  six  compagnies  de  grenadiers  à la  batterie  de  brèche, 
deux  officiers  du  génie,  que  vous  mettrez  à sa  disposition,  et  deux  offi- 
ciers d’artillerie.  Il  y aura,  avec  les  six  compagnies  de  grenadiers,  deux 
détachements  d'ouvriers  avec  des  outils,  deux  détachements  d'artificiers, 
pour  enfoncer  les  portes  des  maisons,  les  brûler,  pour  y pratiquer  des 
logements.  Donnez  des  ordres  pour  les  deux  détachements  d’ouvriers, 
sapeurs,  outils  et  échelles. 

Le  général  Lannes  doit  placer  des  bataillons  en  échelons  derrière  des 
rideaux,  pour  soutenir  les  batteries.  A midi,  si  les  deux  brèches  sont 
praticables,  il  a ordre  d’envoyer  aoo  hommes  d'infanterie  légère  en  trois 
détachements,  qui  partiront  de  la  batterie  Legrand,  de  la  batterie  De- 
lignette  et  d'une  position  en  arrière  de  la  batterie  de  brèche,  les- 
quels devront  couvrir  de  feu  tout  le  front  de  l’attaque. 

Lorsque  le  feu  de  la  place  et  de  l’inlanterie  légère  sera  bien  engagé, 
deux  colonnes  composées  chacune  de  trois  compagnies  de  grenadiers, 
des  six  placées  à la  batterie  de  brèche,  partiront  pour  franchir  la  brèche: 
derrière  eux  marcheront  deux  détachements,  les  sapeurs,  ouvriers  et  ar- 
tificiers, qui  pratiqueront  leur  logement  dans  la  maison  et  dans  la  tour. 
Donnez  des  instructions  en  conséquence  aux  commandants  de  ces  déta- 
chements de  votre  arme. 

L’infanterie  légère  s'y  introduira  après  eux  : la  partie  qui  entrera  par 
la  brèche  de  la  maison  se  jettera  sur  le  rempart  à gauche,  pour  s’em- 
parer des  casemates  de  la  mer  et  ouvrir  les  portes  qui  peuvent  se  trouver 
le  long  de  la  courtine;  vous  ordonnerez  aux  sapeurs  d’enfoncer  les 
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portes  des  maisons  voisines  et  de  celles  qui  enfilent  les  rues  qui  abou- 
tissent sur  la  courtine.  L'autre  corps  de  chasseurs  a ordre,  arrivé  à la 
tour,  de  gagner  rapidement  les  deux  maisons  qui  la  dominent;  vous 
ordonnerez  également  aux  sapeurs  d’ouvrir  les  portes  des  maisons  qui 
enfilent  les  rues. 

Il  se  fera  en  arrière  un  mouvement  successif  de  bataillons  pour  sou- 
tenir les  greuadiers  et  chasseurs. 

Recommandez  surtout  aux  hommes  de  votre  arme  qu’on  ne  senlile 
pas  dans  les  rues;  on  doit  s’emparer  des  débouchés  et  cheminer  avec  pru- 
dence de  maison  en  maison. 

Si  les  assiégés  s’opiniâtrent  à se  défendre,  on  cherchera  à mettre  le 
feu  à trois  ou  quatre  maisons  différentes. 

Il  doit  y avoir  demain,  avant  le  jour,  dans  la  batterie  de  brèche,  une 
pièce  de  3,  destinée  à être  placée  sur  la  brèche,  ou  au  débouché  qui 
paraîtra  le  meilleur. 

Recommandez  aux  hommes  de  votre  arme  de  ne  pas  se  livrer  au  pil- 
lage, ce  qui  les  ferait  égorger. 

Je  vous  prie  de  m'accuser  la  réception  du  présent  ordre. 

Par  ordre  du  g t^uéra!  en  chef. 

Même  lettre  au  général  Dommarlin,  commandant  l'artillerie;  même 
lettre  aux  généraux  Lannes  et  Bon , chacun  pour  la  partie  qui  le 
concerne. 

Dlptt  d«*  1 * guerre . 


A010. 

AU  GÉNÉRAL  BERTHIER. 

Quartier  général , «levant  Jaffn . 16  vcnlùso  an  ru  (ü  niui*  1799). 

Vous  donnerez  l’ordre  au  général  Juuot  de  partir  avec  i 80  hommes 
d’infanterie  des  deux  bataillons  qui  sont  au  quartier  général,  ao  canon- 
niers, fio  hommes  d’artillerie;  il  se  rendra  cette  nuit  à Ebneh , par  le  che- 
min direct,  et  en  partira  avant  le  jour  pour  aller  coucher  i Gaza. 


Digitized  by  Google 


CORRESPONDANCE  DE  NAPOLÉON  I-.—  AN  VII  (1799).  AA9 

S'il  rencontre  en  route  les  équipages  du  quartier  général,  il  désignera 
la  route  qu'ils  doivent  suivre,  et,  s'il  ne  les  croyait  pas  suffisamment 
escortés,  il  leur  donnera  la  moitié  de  son  détachement. 

Si,  le  19  au  soir,  ils  ne  sont  pas  rendus  à Gaza,  il  laissera  une  lettre 
pour  indiquer  le  chemin  qu'ils  doivent  suivre;  après  quoi,  il  partira  après 
avoir  fait  charger  les  chameaux  de  cartouches  de  8,  de  7,  d’obusiers,  etc. 
11  ramassera  tous  les  moyens  de  transport  qu’il  pourra,  afin  de  porter  le 
plus  de  riz  et  de  farine  possible.  11  écrira  au  général  Dugua,  au  général 
Marmont,  à l’adjudant  général  Aimeras,  aux  commandants  d’El-A'rych 
et  de  Qatyeh , pour  leur  faire  connaître  que  nous  sommes  maîtres  de  la 
Palestine  et  que  nous  assiégeons  Jaffa. 

Si  des  Arabes  inquiétaient  les  environs  de  Gaza,  ou  que  quelques 
villages  se  fussent  mal  conduits,  il  s’y  portera  pour  les  punir.  En  route, 
ii  tâchera  également  de  tomber  sur  quelque  rassemblement  d’Arabes  à 
pied. 

Il  s'informera,  entre  autres,  de  la  conduite  des  habitants  de  Khàn- 
Younès,  et  ramènera  avec  lui  de  Gaza,  1°  tous  les  chevaux  de  cavalerie 
qui  seraient  rétablis;  3°  tous  les  hommes  ou  détachements  du  dépôt  qui 
seraient  dans  le  cas  de  marcher. 

Bonaparte. 

Dépit  de  U guerm 

401t. 

A A BD- ALLAH- AG  A, 

COMMANDANT  DE  LA  PLACE  DE  JAPPA. 

Quartier  général,  devant  Jaffa,  17  mitôee  an  vu  (7  maro  1790)* 

Dieu  est  clément  et  miséricordieux! 

Le  général  en  chef  Bonaparte  me  charge  de  vous  faire  connaître  qu’il 
ne  s’est  porté  dans  la  Palestine  que  pour  en  chasser  les  troupes  de 
Djezzar-Pacha,  qui  ne  doivent  pas  y être,  non  plus  que  dans  le  fort  d’El- 
A'rych,  territoire  d'Egypte;  il  a,  par  l’occupation  de  ce  fort,  commencé  lui- 
même  les  hostilités  contre  l’Egypte; 

Que  la  place  de  Jaffa  est  cernée  de  tous  côtés;  que  les  batteries  de 
,.  57 
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plein  fouet,  à bombes  et  de  brèche,  vont,  dans  deux  heures,  culbuter  la 
muraille  et  en  ruiner  les  défenses; 

Que  son  cœur  est  touché  des  maux  qu’encourrait  la  ville  entière  en  se 
laissant  prendre  d'assaut; 

Qu’il  offre  sauvegarde  à la  garnison,  protection  à la  ville;  qu’il  re- 
tarde, en  conséquence,  le  commencement  du  feu  jusqu’à  sept  heures  du 
matin. 

Par  ordre  do  gdoà-al  en  chef. 

[Wpôl  U gwnv. 


4012. 

ORDRE  Dû  JOUR. 

Quartier  général , J alla,  19  vcnlfae  an  fit  (9  mars  1799  ). 

I.e  3 0 pluviôse , le  quartier  général  est  à El-A*rych.  Ce  fort  s’est  rendu 
après  trois  jours  de  tranchée  ouverte  ; la  hrèche  était  praticable.  La  gar- 
nison, forte  de  t,5oo  hommes,  a été  faite  prisonnière  de  guerre;  une 
partie  a pris  du  service  dans  nos  troupes  auxiliaires. 

Le  o ventôse,  le  quartier  général  est  au  puits  de  Reyfah,  près  des 
débris  des  deux  anciennes  colonnes  placées  sur  la  limite  de  l’Afrique  et 
de  l’Asie. 

Le  7 ventôse , l’armée  est  entrée  à Gaza.  • 

Le  1 1 ventôse,  l’armée  est  entrée  à Ramlch. 

Le  17  ventôse,  l’armée  a pris  d’assaut  la  ville  de  Jaffa,  après  quatre 
jours  de  tranchée  ouverte;  plus  de  4, 000  hommes  de  troupes  de  Djezzar- 
Pacha  ont  été  passés  au  fil  de  l’épée.  O11  a trouvé  dans  la  place  plus  de 
quatre-vingts  pièces  d’une  très-belle  artillerie  et  beaucoup  de  munitions. 

Tous  les  chevaux  qui  ont  été  trouvés  dans  Jaffa  seront  conduits  au 
quartier  général  et  remis  à l'officier  chargé  du  dépôt  de  la  cavalerie,  qui 
donnera  une  gratification  de  60  francs  par  cheval. 

Tous  les  mulets  pris  seront  conduits  au  parc  d’artillerie,  qui  donnera 
une  gratification  de  60  francs  par  mulet. 

Les  généraux  Bon  et  Launes  feront,  après-demain  matin,  1a  revue  de 
leurs  divisions,  pour  s'assurer  si  cet  ordre  a été  exécuté.  Tout  le  monde 
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doit  sentir  la  nécessité  de  remonter  nos  attelages  d’artillerie,  ainsi  que 
notre  cavalerie,  qui  a eu  plus  de  4o  chevaux  écloppés  dans  la  route. 

Par  ordre  du  général  en  chef. 

Dépôt  de  le  guerre. 


4013. 

AU  GÉNÉRAL  BEHTHIER. 

Quartier  générai , JafTe,  19  ventôse  an  *11  (9  mare  >799). 

Vous  ferez.  Citoyen  Général,  venir  le  colonel  des  canonniers;  vous 
lui  demanderez  les  noms  des  vingt  principaux  officiers  des  canonniers; 
vous  ferez  prendre  ces  vingt  officiers  et  les  ferez  conduire  au  village  où 
est  le  bataillon  qui  doit  partir  pour  le  Caire.  Là,  ils  seront  consignés 
dans  le  fort  jusqu'à  nouvel  ordre.  Quand  ils  seront  partis  pour  le  village, 
vous  ordonnerez  à l’adjudant  général  de  service  de  conduire  tous  les 
canonniers  et  autres  Turcs,  pris  les  armes  à la  main  à JaiTa,  ou  bord  de 
la  mer,  et  de  les  faire  fusiller,  en  prenant  ses  précautions  de  manière 
qu’il  n’en  échappe  aucun. 

BoXAPVftTE. 

Dépôt  de  U guerre. 


4014. 

AU  GÉNÉRAL  CAFFARELLI. 

Quartier  généra],  Jaffa , 19  ventôae  an  vu  (g  mur»  1799). 

Le  général  en  chef  me  charge  de  vous  dire,  Citoyen  Général,  que  vous 
pouvez  prendre  60  à i oo  hommes  parmi  les  Egyptiens  pris  à Jalfa,  pour 
en  faire  une  compagnie  d’ouvriers;  ils  seront  commandés  par  un  des 
Français  trouvés  à Jaffa  et  qui  parle  la  langue. 

Vous  donnerez  des  ordres  pour  l’organisation,  et  préviendrez  l’ordon- 
nateur en  chef  pour  qu'il  fasse  passer  une  revue  et  assurer  leur  solde. 

11  faut  désigner  au  plus  tôt  ceux  que  vous  prendrez,  parce  que  le 
restant  doit  partir  ce  soir  pour  le  Caire. 

Par  ordre  du  général  en  chef. 

Dépôt  de  la  guerre. 

57. 
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4015. 

AU  GÉNÉRAL  BERTHJER. 

Quartier  général,  Jaffa,  19  venlôae  an  ?n  (9  mars  1799). 

Vous  ferez  partir  le  bataillon  de  la  9'  qui  était  à l’ambulance  avec  les 
Uo  dromadaires,  un  officier  de  l’état-major,  les  drapeaux  et  le  courrier 
de  l’armée,  tous  les  Egyptiens  qui  ont  été  pris  ici.  Tout  cela  se  rendra  à 
Gaza.  Le  bataillon  y séjournera  un  jour  et  retournera  à Jaffa,  et  les  dro- 
madaires porteront  les  drapeaux  et  escorteront  les  Egyptiens  jusqu'au 
Caire,  d'où  ils  reviendront  avec  les  lettres  de  l'armée. 

Si,  arrivé  à Gaza,  le  commandant  pensait  qu'il  fût  besoin  d’escorter 
jusqu'à  Khân-Winès,  le  commandant  du  bataillon  aura  ordre  d'y  aller. 
Il  ne  doit  pas  escorter  plus  loin  que  Khdn-Younès. 

Vous  devez  recommander  au  citoyen  Lambert  de  conduire  son  convoi 
en  dérobant  sa  marche,  et  de  ne  s’arrêter  qu'aux  forts  que  nous  occupons, 
tels  qu'El-A’rych  et  Qatyeh. 

Vous  ferez  connaître  au  général  Dugua  que  mon  intention  est  que  ces 
drapeaux  soient  déposés  à la  grande  mosquée,  et  que,  si  les  circonstances 
le  permettent,  il  soit  fait  une  petite  fêle  pour  leur  réception. 

Bonaparte. 

Dépôt  de  la  guerre. 


4016. 

AU  GÉNÉRAL  CAFFARELLI. 

Quartier  général,  Jaffa,  19  vonUW  an  ru  (9  mare  1799). 

Je  vous  prie.  Citoyen  Général,  de  donner  les  ordres  pour  que  l’on 
déblaye  la  brèche  et  recherche  les  boulets.  Le  général  Dommarlin  les 
fait  chercher  de  son  côté.  On  payera  cinq  sous  pour  chaque  boulet  de  1 a 
ou  de  8. 

Bonaparte. 

Dépôt  de  la  guerre. 
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4017. 

AU  GÉNÉRAL  BERTI1IER. 

Quartier  général,  Jaffa,  19  vcnlôse  an  tu  (9  mars  1799). 

Vous  donnerez  l'ordre  au  citoyen  Gloulier  de  se  rendre  à JalTa,  de 
faire  toutes  les  dispositions  et  prendre  toutes  les  mesures  pour  faire  sé- 
questrer tous  les  magasins  appartenant  à Djezzar,  au  gouverneur  de  la 
ville,  enfin  au  gouvernement  de  JafTa  ou  ù des  particuliers  qui  auraient 
évacué  la  ville  ou  auraient  été  tués,  et  de  prendre  des  mesures  pour 
l'organisation  des  finances  de  la  Palestine. 

Vous  donnerez  l’ordre  au  contre-amiral  Gantcaume  de  faire  partir, 
dans  la  journée,  une  djerme  pour  Damiette  avec  un  courrier  de  l'armée. 

Bonaparte. 

Dépôt  de  U guerre. 


4018. 

AU  CONTRE-AMIRAL  GANTEAUME. 

Quartier  généra] , Jaffa,  19  ventôse  an  vit  (9  mars  1799). 

Vous  donnerez  l'ordre  qu'on  fasse  partir  d'Alexandrie  tous  les  aveugles 
qui  s’y  trouveraient,  sur  les  bâtiments  de  transport  que  l’on  jugera  les 
plus  propices. 

Vous  donnerez  l'ordre  au  contre-amiral  Perrée , s'il  peut  sortir  d’Alexan- 
drie avec  les  trois  frégates  laJuuon , F Alceste,  la  Courageuse  et  deux  bricks, 
sans  que  l’ennemi  s’en  aperçoive,  de  se  rendre  à Jaffa,  où  il  recevra  de 
nouveaux  ordres.  Si  le  temps  le  poussait  devant  Saint-Jean-d'Acre,  il  s’in- 
formera si  nous  y sommes  : il  est  probable  que  nous  y serons  alors.  Il 
embarquera  avec  lui,  surchacunc  de  ses  frégates,  une  pièce  de  a A et  un 
mortier,  avec  3oo  coups  à tirer,  et,  sur  chaque  frégate,  une  forge  pour 
rougir  les  boulets  à terre.  11  ne  faut  pas  cependant  que  l'embarquement 
desdils  objets  retarde  en  rien  son  départ,  si  le  temps  était  propice. 

S’il  pensait  ne  pouvoir  sortir  sans  que  l’ennemi  eût  connaissance  de  son 
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mouvement,  il  tâcherait  de  m’envoyer  à Jaffa  deux  bons  bricks,  tels  que 
la  Salamint  et  f Alerte. 

Vous  enverrez  cet  ordre  par  un  officier  de  marine  qui  partira  sur  une 
djerme  et  débarquera  à Damiette,  et  par  le  courrier  qui  part  demain 
pour  le  Caire. 

Bonaparte. 

Collection  Napoléon- 


4019. 

AU  GÉNÉRAL  KLEBER. 

Quartier  général,  Jaffa,  19  lenUW  an  vu  (9  niant  1799). 

Vous  trouverez  ci-joint.  Citoyen  Général,  une  lettre  au  cheik  de  Na- 
plouse,  que  je  vous  prie  de  lui  faire  passer.  Je  vous  prie  d'en  faire  faire 
plusieurs  copies,  et  de  les  envoyer  successivement,  afin  d’étre  silr  qu'une 
d'elles  arrive. 

J'ai  écrit  à Djezzar- Pacha;  s'il  prend  le  parti  d'envoyer  quelqu'un, 
comme  je  le  lui  propose,  recommandez  à vos  avant-postes  de  le  bien 
traiter. 

A l’instant  nous  prenons  deux  bâtiments,  un  chargé  de  a, 000  quin- 
taux de  poudre  et  l’autre  de  riz. 

La  garnison  de  Jaffa  était  de  près  de  i,ooo  hommes;  a,ooo  ont  été 
tués  dans  la  ville,  et  près  de  9,000  ont  été  fusillés  entre  hier  et  aujour- 
d'hui. 

Bonaparte. 

Collection  Napoléon. 


4020- 

AU  CIIE1K  DE  NAPLOUSE. 

Quartier  général , Jaffa,  19  venl&M  an  *11  (9  mar»  1799). 

Je  me  suis  emparé  de  Gaza,  Ramleh,  Jaffa,  et  de  toute  la  Palestine.  Je 
n’ai  aucune  intention  de  faire  la  guerre  aux  habitants  de  Naplouse;  car 
je  ne  viens  ici  que  pour  faire  la  guerre  aux  Mameluks  et  à Djezzar-Pacha, 
dont  je  sais  que  vous  êtes  les  ennemis. 
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Je  leur  offre  donc,  par  la  présente,  la  paix  ou  la  guerre.  S'ils  veulent 
la  paix,  qu’ils  chassent  les  Mameluks  de  chez  eux  et  me  le  fassent  con- 
naître, en  promettant  de  ne  commettre  aucune  hostilité  contre  moi.  S'ils 
veulent  la  guerre,  je  la  leur  porterai  moi-même.  Je  suis  clément  et  misé- 
ricordieux envers  mes  amis,  mais  terrible  comme  le  feu  du  ciel  envers 
mes  ennemis. 

Bojcapabte. 

Collection  Napoléon. 

4021. 

AU  GÉNÉRAL  DUGUA, 

AU  CAI  H K. 

Quartier  general,  Jafla,  19  venUta  an  vu  (g  mars  179g). 

J'ai  reçu,  Citoyen  Général,  fort  peu  de  lettres  de  vous;  elles  ont, 
j’imagine,  été  interceptées  par  cette  nuée  d’Arabes  qui  couvrent  le  désert. 
La  dernière  que  j’ai  reçue  est  du  6 ventôse. 

L’état-major  vous  instruira  des  détails  de  la  prise  de  Jaffa.  Les  A.ooo 
hommes  qui  formaient  la  garnison  ont  tous  péri  dans  l'assaut  ou  ont  été 
passés  au  Cl  de  l’épée.  11  nous  reste  encore  Saint-Jean-d’Acre. 

Avant  le  mois  de  juin,  il  n’y  a rien  de  sérieux  à craindre  de  la  part 
des  Anglais. 

Quant  à l’affaire  de  la  mer  Rouge,  on  ne  comprend  pas  grand’chose 
au  rapport  qui  vous  a été  envoyé;  il  faut  espérer  que  les  officiers  de  ma- 
rine qui  s’y  trouvaient  en  donneront  un  plus  intelligible. 

La  victoire  du  général  Desaix  doit  avoir  tout  tranquillisé  dans  la 
haute  Egypte.  Nos  victoires  en  Syrie  doivent  apaiser  les  troubles  de  la 
province  de  Charqyeh. 

Boxapxrte. 

Déjtil  de  !•  guerre. 
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4022. 

AUX  CHEIKS,  ULÉMAS 

ET  HABITANTS  DES  PROVINTES  DE  GAZA,  RAMLEH  ET  JAFFA. 

Quartier  général,  Jaffa,  19  vont  Ane  an  vu  (9  mars  1799), 

Dieu  est  clément  et  miséricordieux! 

Je  vous  écris  la  présente  pour  vous  faire  connaître  que  je  suis  venu 
dans  la  Palestine  pour  en  chasser  les  Mameluks  et  l'armée  de  Djezzar- 
Paclia. 

De  quel  droit,  en  effet,  Djezzar-Pacha  a-t-il  étendu  ses  vexations  sur 
les  provinces  de  Jaffa,  Ramleh  et  Gaza,  qui  ne  font  pas  partie  de  son 
pachatik?  De  quel  droit  également  avait-il  envoyé  ses  troupes  à El-A’rych? 
Il  m’a  provoqué  a la  guerre,  je  la  lui  ai  apportée;  mais  ce  n'est  pas  à 
vous,  habitants,  que  mon  intention  est  d'en  faire  sentir  les  horreurs. 

Restez  tranquilles  dans  vos  foyers;  que  ceux  qui,  par  peur,  les  ont 
quittés,  y rentrent.  J'accorde  sûreté  et  sauvegarde  à tous;  j'accorderai 
à chacun  la  propriété  qu’il  possédait. 

Mon  intention  est  que  les  cadis  continuent  comme  à l'ordinaire  leurs 
fondions  et  à rendre  la  justice;  que  la  religion  surtout  soit  protégée 
cl  respectée,  et  que  les  mosquées  soient  fréquentées  par  tous  les  bons 
musulmans;  c'est  de  Dieu  que  viennent  tous  les  biens;  c'est  lui  qui  donne 
la  victoire. 

Il  est  bon  que  vous  sachiez  que  tous  les  efforts  humains  sont  inutiles 
contre  moi,  car  tout  ce  que  j'entreprends  doit  réussir.  Ceux  qui  se  dé- 
clarent mes  amis  prospèrent.  Ceux  qui  se  déclarent  mes  ennemis  péris- 
sent. L’exemple  qui  vient  d’arriver  à Jaffa  et  à Gaza  doit  vous  faire  con- 
naître que,  si  je  suis  terrible  pour  mes  ennemis,  je  suis  bon  pour  mes 
amis,  et  surtout  clément  et  miséricordieux  pour  le  pauvre  peuple. 

Bonaparte. 

Collection  Napoléon. 
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4023. 

AU  GÉNÉRAL  MARMONT, 

À ALEXANDRIE. 

Qua rl wr general,  Jaffa,  19  ventôse  un  vil  (9  mars  1799), 

L'état-major  vous  aura  instruit.  Citoyen  Général,  des  différents  évé- 
nements militaires  qui  se  sont  succédé  et  auxquels  nous  devons  la  con- 
quête de  toute  la  Palestine.  La  prise  de  Jaffa  a été  très-brillante; 
4,ooo  hommes  des  meilleures  troupes  de  Djezzar  et  des  meilleurs  canon- 
niers de  Constantinople  ont  été  passés  au  fil  de  l’épée.  Nous  avons  trouvé 
dans  cette  ville  soixante  pièces  de  canon , des  munitions  et  beaucoup  de 
magasins;  ces  pièces  sont  toutes  fondues  à Constantinople  et  de  calibre 
français. 

Jaffa  a une  rade  assez  sûre  et  une  petite  anse  où  nous  avons  trouvé 
un  bâtiment  de  i5o  tonneaux-,  comme  nous  avons  ici  beaucoup  de  savon 
et  autres  objets,  si  quelques  bâtiments  du  convoi,  de  100  à t5o  ton- 
neaux, veulent  se  hasarder  à venir,  on  les  frétera. 

Les  dernières  nouvelles  que  j'ai  de  Damiette  sont  du  4 ventôse;  d'où 
je  conclus  qu’il  n’y  avait  rien  de  nouveau  à Alexandrie  le  iCT  ventôse;  il  a 
fait  des  vents  très-violents  qui  auront  éloigné  les  Anglais. 

Vous  trouverez  ci-joint  une  proclamation  en  arabe  que  j’ai  faite  aux 
habitants  du  pays.  Si  vous  avez  encore  une  imprimerie,  faites-la  impri- 
mer, et  répandez-la  dans  le  Levant,  la  Barbarie,  et  partout  où  il  sera 
possible.  Dans  le  cas  où  vous  n'auriez  plus  d'imprimerie,  je  donne  ordre 
qu’on  l'imprime  au  Caire  et  que  l’on  vous  en  envoie  900  exemplaires. 

S’il  partait  des  bâtiments  pour  France,  je  vous  autorise  à écrire  au 
Gouvernement  ce  que  vous  savez  de  notre  position.  Vous  sentez  qu’il  ne 
doit  rien  y avoir  de  politique,  mais  seulement  des  faits. 

Bonaparte. 

Dépôt  de  la  guerre. 


S8 


Digitized  by.  Google 


A58 


CORRESPONDANCE  DE  NAPOLÉON  I".—  AN  VU  (1799). 


A024. 

AD  GÉNÉRAL  REYNIER. 

Quartier  général,  Jaffa,  19  ventôse  an  vu  (9  mars  1799). 

Vous  trouverez  ci-joint,  Citoyen  General , une  lettre  pour  les  habitants 
de  Jérusalem;  failes-cn  faire  huit  â dix  copies  et  envoyez-les  par  diffé- 
rentes occasions;  une  d’elles  arrivera  peut-être.  L état-major  vous  envoie 
e'galcment  une  proclamation  aux  habitants  de  la  Palestine;  faites-en  ré- 
pandre le  plus  qu’il  vous  sera  possible. 

Faites-moi  connaître  si  le  chemin  qui  va  de  Ramleh  à Saint-Jean- 
d’Acre  directement  est  bon,  et  quels  sont  les  villages  qui  s’y  trouvent. 

Nous  avons  trouvé  à Jaffa  une  assez  grande  quantité  de  canons.  Il 
nous  arrive  tous  les  jours  des  bâtiments  de  Saint-Jean-d’Acrc;  en  ce 
moment,  il  en  entre  deux,  un  chargé  de  poudre  et  l’autre  de  riz. 

La  garnison  de  Jaffa  était  de  A, 000  hommes;  9,000  ont  été  tués  dans 
la  ville,  et  près  de  9,000  ont  été  fusillés  entre  hier  et  aujourd’hui. 

Bonaparte. 

UéjtAl  tlf  la  guerre. 


4025. 

AUX  CHEIKS,  ULÉMAS  ET  COMMANDANT  DE  JÉRUSALEM. 

Quartier  général , Jaffa,  19  ventôse  nn  vu  (9  mars  1799)- 

Dieu  est  clément  et  miséricordieux! 

Je  vous  fais  connaître  par  la  présente  que  j’ai  chassé  les  Mameluks 
et  les  troupes  de  Djezzar-Pacha  des  provinces  do  Gaza,  Ramleh  et  Jaffa; 
que  mon  intention  n’est  pas  de  faire  la  guerre  au  peuple;  que  je  suis  ami 
du  musulman;  que  les  habitants  de  Jérusalem  peuvent  choisir  la  paix 
ou  la  guerre  : s’ils  choisissent  la  première,  qu’ils  envoient  au  camp  de 
Jaffa  des  députés  pour  promettre  de  ne  jamais  rien  faire  contre  moi; 
s’ils  étaient  assez  insensés  pour  préférer  la  guerre,  je  la  leur  porterai 
moi-même.  Ils  doivent  savoir  que  je  suis  terrible  comme  le  feu  du  ciel 
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contre  mes  ennemis,  cle'mcnt  el  miséricordieux  envers  le  peuple  et  ceux 
qui  veulent  être  mes  amis. 

Bonapxrtr. 

Dépôt  de  ta  guerre. 


4026. 

A DJEZZAR -PACHA. 

Quartier  général,  Jaffa,  ig  ventôse  an  vu  («j  mors  1799). 

Depuis  mon  entrée  en  Egypte,  je  vous  ai  fait  connaître  plusieurs  fois 
que  mon  intention  n’était  point  de  vous  faire  la  guerre;  que  mon  seul 
but  était  de  chasser  les  Mameluks  : vous  n’avez  répondu  à aucune  des 
ouvertures  que  je  vous  ai  faites. 

Je  vous  avais  fait  connaître  que  je  désirais  que  vous  éloignassiez  Ibra- 
him-Boy des  frontières  de  l’Egypte  : bien  loin  de  là,  vous  avez  euvoyé 
des  troupes  à Gaza,  vous  avez  fait  de  grands  magasins,  vous  avez  publié 
partout  que  vous  alliez  entrer  en  Égypte,  vous  avez  effectué  votre  inva- 
sion eu  portant  3,000  hommes  de  vos  troupes  dans  le  fort  d’El-A’rycb . 
enfoncé  à dix  lieues  dans  le  territoire  de  l’Egypte.  J’ai  dû  alors  partir 
du  Caire,  et  vous  apporter  moi-même  la  guerre  que  vous  paraissiez  pro- 
voquer. 

Les  provinces  de  Gaza,  Ramleh  et  Jaffa  sont  en  mon  pouvoir.  J’ai  traité 
avec  générosité  celles  de  vos  troupes  qui  s’en  sont  remises  à ma  discré- 
tion. J’ai  été  sévère  envers  celles  qui  ont  violé  les  droits  de  la  guerre.  Je 
marcherai  sous  peu  de  jours  sur  Saint-Jean-d’Acre.  Mais  quelles  raisons 
ai-je  d oter  quelques  années  de  vie  à un  vieillard  que  je  ne  connais  pas? 
Que  sont  quelques  lieues  de  plus  à coté  du  pays  que  j’ai  conquis?  Et. 
puisque  Dieu  me  donne  la  victoire,  je  veux,  à sou  exemple,  être  clément 
et  miséricordieux,  non-seulement  envers  le  peuple,  mais  encore  envers 
les  grands. 

Vous  n’avez  point  de  raison  réelle  d’être  mon  ennemi,  puisque  vous 
l’étiez  des  Mameluks.  Votre  pachalik  est  séparé  de  l’Égypte  par  les  pro- 
vinces de  Gaza,  de  Ramleh  el  par  d’immenses  déserts;  redevenez  mon 
ami,  soyez  l’ennemi  des  Mameluks  et  des  Anglais  : je  vous  ferai  autant  de 
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bien  que  je  vous  ai  fait  et  que  je  peux  vous  faire  de  mal.  Envoyez-moi 
votre  réponse  par  un  homme  muni  de  vos  pleins  pouvoirs,  et  qui  connaisse 
vos  intentions;  il  se  présentera  à mon  avant-garde  avec  un  drapeau  blanc, 
el  je  donne  ordre  à mon  état-major  de  vous  envoyer  un  sauf-conduit  que 
vous  trouverez  ci-joint. 

Le  a k de  ce  mois,  je  serai  en  marche  sur  Saint-Jean-d’Acre;  il  faut 
donc  que  j'aie  votre  réponse  avant  ce  jour. 

Bonaparte. 

Collection  Napoléon. 


4027. 

A L'ADJUDANT  GÉNÉRAL  ALMERAS, 

À DAMIETTE. 

Quartier  général . JalTa,  10  ventfee  an  vu  (10  mars  1799). 

L’étal-major  vous  aura  instruit,  Citoyen  Général,  de  la  prise  de  JalTa, 
mi  nous  avons  trouvé  beaucoup  de  riz,  et  nous  en  avions  besoin,  car 
notre  flottille  nous  manque  toujours. 

Nous  y avons  trouvé  une  grande  quantité  d’artillerie,  beaucoup  d’obu- 
siers,  de  pièces  de  h du  calibre  français. 

Comme  il  y a ici  de  l'huile  et  du  savon,  cl  d'autres  objets  qui  sont 
utiles  à l’Égypte,  et  que  la  Palestine  a besoin  de  riz,  engagez  les  négo- 
ciants de  Damiette  à ouvrir  un  commerce  avec  JalTa.  Assurez-les  qu’ils 
seront  protégés  et  n'essuieront  aucune  avanie. 

Si  la  flottille  n'était  pas  partie,  prenez  toutes  les  mesures  pour  la  faire 
sortir.  Envoyez-moi  aussi  des  djermes  avec  du  biscuit,  droit  à Jaffa. 

Bonaparte. 

Collection  Napoléon. 


4028. 

AU  CITOYEN  POUSS1ELGIE. 

Quartier  général , Jafla,  ao  'cnUW  an  vu  (10  aura  179g). 

Vous  trouverez  ci-joint  une  proclamation  que  j’ai  faite  aux  habitants 
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de  ces  provinces;  faites-la  imprimer  et  répandez-la  par  tous  les  moyens 
possibles;  envoyez-en  aoo  exemplaires  à Damiette  et  à Alexandrie,  pour 
quelle  se  répande  dans  le  Levant,  à Constantinople  et  dans  la  Barbarie. 

Je  vous  renvoie  au  Caire  le  chef  des  cheiks,  celui  qui  avait  la  place 
que  j'ai  donnée  au  cheik  El-Bekry.  Vous  assurerez  ce  dernier  que  cela  ne 
doit  l’inquiéter  en  rien,  et  que  je  dois  mettre  de  la  différence  entre  mes 
vieux  amis  et  mes  nouveaux. 

Engagez  les  négociants  de  Damiette  à venir  vendre  leur  riz  à Jaffa; 
nous  avons  ici  une  grande  quantité  de  savon,  engagez  les  négociants  du 
Caire  à venir  en  acheter;  ils  savent  que  je  protège  le  commerce,  ils  n’ont 
à craindre  ni  avanies,  ni  tracasseries;  il  y a ici  des  articles  qui  manquent 
en  Egypte,  tels  que  le  savon,  l'huile,  etc.  qu’ils  apportent  en  échange 
du  blé  et  du  riz.  Prenez  toutes  les  mesures  pour  activer  autant  que  pos- 
sible ce  commerce. 

Faites  imprimer  en  arabe  tout  ce  que  Venture  écrit  au  divan,  en  y fai- 
tant  mettre  les  ornements  que  le  cheik  El-Mohdy  jugera  à propos,  et 
répandez-le  dans  l’Egypte. 

Bonaparte. 

Comm.  par  Mm*  de  U Morinière. 


4020. 

AU  GÉNÉRAL  CAFFARELLI. 

Quartier  général , JaJT»,  ao  venlA«e  an  tu  (io  mars  17g y). 

Des  personnes  arrivées  d'El-A’rycb  m'instruisent tqu’on  n’y  a encore 
rien  fait,  pas  même  rétabli  la  brèche.  Veuillez  donner  les  ordres  pour 
que  les  réparations  d’un  fort  si  essentiel  n’éprouvent  aucun  retard.  Vous 
sentez  qu  il  peut  arriver  des  événements  tels,  qu'El-A’rych  devienne  notre 
tête  de  ligne,  laquelle,  pouvant  tenir  quinze  jours  ou  un  mois,  pourrait 
donner  des  résultats  incalculables. 

Bonaparte. 

D<5pût  de  la  guette. 
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4030. 

AU  GÉNÉRAL  BERTHIER. 


Quartier  général,  Jaffa,  so  vcnlAse  an  ni  (10  mars  1799). 

Vous  donnerez  l’ordre  au  citoyen  Ledée,  commandant  la  province  de 
Gaza,  d’organiser  un  divan  composé  de  sept  personnes  prises  parmi  les 
plus  notables  du  pays;  il  lui  donnera  la  même  organisation  qu'aux  divans 
d’Égypte. 

Bonaparte. 

Dépôt  de  la  guerre. 


4031. 

AU  GÉNÉRAL  BERTHIER. 


Quartier  général,  Jaffa,  so  vuittas  «ut  ni  (10  raara  1799). 

Vous  donnerez  l’ordre  à l'adjudant  général  tirezieu  de  prendre  le  com- 
mandement de  la  province  de  Jaffa.  Il  organisera  un  divan  et  prendra 
toutes  les  mesures  pour  rassurer  les  habitants,  protéger  le  commerce 
avec  Damiette,  et  maintenir  la  confiance,  la  tranquillité  et  la  paix  dans 
les  villages.  La  province  de  Ramleh  sera  également  sous  ses  ordres. 

Vous  donnerez  ordre  au  géne'ral  de  division  Menou,  qui  est  au  Caire1, 
de  se  rendre  à Jaffa  pour  prendre  le  gouvernement  de  la  Palestine.  A 
son  arrivée,  l’adjudant  général  Grezieu  rejoindra  le  quartier  général. 

Vous  nommerez  un  capitaine  à la  suite  de  1a  1 8e  pour  commander  la 
place. 

Le  dépôt  de  la  cavalerie  sera  transféré  de  Gaza  à Jaffa.  Vous  don- 
nerez, en  conséquence,  l’ordre  au  chef  de  brigade  Ledée  de  s’y  rendre 
avec  tous  les  hommes  du  dépôt;  il  accompagnera  le  premier  convoi. 

Vous  donnerez  l’ordre  au  chef  de  bataillon  qui  commande  à Gaza  de 
se  rendre  à El-A’rych,  pour  y prendre  le  commandement  de  cette  place. 
Il  laissera  le  commandement  de  Gaza  au  chef  de  bataillon  du  génie,  qui 
commandera  en  môme  temps  l’arrondissement  de  Gaza. 


1 Menou  était  resté  h Rosette. 
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Vous  donnerez  l’ordre  à l'officier  qui  commande  à El-A’rych  de  se 
rendre  à Gaza,  pour  être  chargé  du  détail  de  la  place;  il  sera  sous  les 
ordres  du  chef  de  bataillon  du  géuic  qui  commande  tout  l’arrondissement. 

Vous  donnerez  l’ordre  au  général  de  brigade  Junot  de  se  rendre  à 
l’avanl-garde,  pour  y remplacer  le  général  Damas  et  y être  employé  sous 
les  ordres  du  général  de  division  Kleher. 

Bonaparte. 

Dépôt  <le  U guerre. 

4032. 

Ali  GÉNÉRAL  BERTHIER. 

Quartier  général,  Jaffa . 90  ventôse  an  vu  (10  mars  1799). 

Il  sera  accordé  une  grenade  en  or  au  citoyen  Mizière,  sergent  de  la 
1 1'  compagnie  du  4'  régiment  d’artillerie,  pointeur  d’un  des  mortiers, 
ainsi  qu’au  citoyen .Mauque,  canonnier  de  la  compagnie  n"  i3  du  4*  ré- 
giment, qui  était  pointeur  d’une  pièce  de  13  au  siège  de  Jaffa. 

Vous  me  ferez  remettre  les  états  de  service  du  capitaine  d’artillerie 
Martin  et  du  lieutenant  Cocouret. 

Le  citoyen  Magny,  chef  de  bataillon  de  la  a a*,  sera  promu  à la  place 
de  chef  de  brigade. 

Les  citoyens  Clavi,  Augeteaux,  Choquet  et  Lavaux,  sapeurs,  Girard  et 
Floquet,  mineurs,  auront  des  fusils  d’argent. 

Le  citoyen  Lacoste,  lieutenant  du  génie,  sera  promu  à la  place  de 
capitaine;  le  citoyen  Aymé,  capitaine  du  génie,  à celle  de  chef  de  ba- 
taillon. 

Vous  me  ferez  remettre  les  états  de  services  du  citoyen  Nctbcrwood, 
adjoint  aux  adjudants  généraux. 

Vous  me  ferez  remettre  les  étals  de  services  du  citoyen  Lazowski , chef 
de  bataillon  du  génie. 

Vous  demanderez  au  général  Lannes  le  nom  du  sergent  et  des  dix 
carabiniers  qui  sont  entrés  les  premiers  à la  brèche. 

ItoNAPARTR. 

Dépôl  de  b guêtre. 
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4033. 

AU  GÉNÉRAL  REYNIER. 

Quartier  général,  Jaffa,  ai  rcntiVi  an  «il  (ai  mars  1799), 

Il  est  nécessaire,  Citoyen  Général,  que,  tant  que  votre  division  restera 
à Ramleh,  vous  teniez  un  poste  à Lydda  *,  afin  que  les  habitants  rentrent 
et  que  l’on  puisse  organiser  cette  ville  et  Ramleh  ; car,  avant  que  votre  divi- 
sion sorte  de  Ramleh,  il  faut  que  ces  deux  villes  soient  à l'abri  du  pillage, 
qu'il  y ait  un  eheik-el-beled  et  un  divan  è Ramleh  pour  maintenir  la 
police. 

Bonaparte. 

Dépôt  de  la  guerre. 


4034. 

AU  GÉNÉRAL  BERTHIER. 

Quartier  général.  Jaffn,  99  ventôse  an  ni  ( il  mars  1799). 

Vous  vous  concerterez  avec  l'ordonnateur  en  chef  pour  que  l'armée 
ait,  dans  la  journée  de  demain,  des  vivres  jusqu’au  3o  au  soir.  La  divi- 
sion du  général  Reynier  prendra  ses  vivres  à Ramleh.  si  cela  est  possible; 
sans  quoi  elle  les  enverra  prendre  à Jaffa;  on  profitera  de  l’arrivée  des 
chameaux  pour  évacuer  les  grains,  outres,  etc.  et  surtout  l’hépital  de 
Ramleh  sur  Jaffa. 

Vous  préviendrez  le  général  d’artillerie  et  l’ordonnateur  en  chef  qu  i! 
est  possible  que,  le  s» /t  au  soir,  il  n’y  ait  pas  un  seul  Français  à Ramleh, 
et  qu'il  faut  qu’ils  se  règlent  en  conséquence,  afin  qu’ils  n’y  laissent 
rien. 

Bonaparte. 

Dépôt  de  la  guerre. 

1 Lodd. 
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4035. 

AU  DIRECTOIRE  EXÉCUTIF. 

Quartier  gi’ itérai,  JalFa  . 9 3 ventA&e  an  tu  ( i3  mars  1799). 

Citoyens  Directeurs,  le  5 fructidor,  j’envoyai  un  officier  à Djezzar,  pacha 
d'Acre;  il  l'accueillit  mal,  il  ne  me  répondit  pas. 

Le  39  brumaire,  je  lui  écrivis  une  autre  lettre;  il  fil  couper  la  tète  au 
porteur. 

Les  Français  étaient  arrêtés  à Acre  et  traités  cruellement. 

Les  provinces  de  l'Egypte  étaient  inondées  de  firmans  dans  lesquels 
Djezzar  ne  dissimulait  pas  ses  intentions  hostiles  et  annonçait  son  arrivée. 

Il  fit  plus,  il  envahit  les  provinces  de  Jaffa,  Ratnleb  et  Gaza;  son  avant- 
garde  prit  position  à El-A’rych,  où  il  y a quelques  bons  puits  et  un  fort 
situé  dans  le  désert,  à dix  lieues  sur  le  territoire  de  l’Egypte. 

Je  u avais  donc  plus  de  choix;  j’étais  provoqué  à la  guerre;  je  crus  ne 
devoir  pas  tarder  à la  lui  porter  moi-même. 

Le  général  Reynier  rejoignit,  le  1 (ï  pluviôse,  son  avant-garde,  qui, 
sous  les  ordres  de  l’infatigable  général  Lagrange,  était  à Qatyeh,  situé 
à trois  journées  dans  le  désert,  où  j’avais  réuni  des  magasins  considé- 
rables. 

Le  général  Kleber  arriva  le  »8  pluviôse  de  Damiette,  par  le  lac  Men- 
zaleh , sur  lequel  on  avait  construit  plusieurs  barques  canonnières,  débar- 
qua à Peluse  et  se  rendit  à Qatyeh. 

COMBAT  D'EL-ARYCH. 

Le  général  Reynier  partit  le  18  pluviôse  de  Qatyeh,  avec  sa  division, 
pour  se  rendre  à El-A’rych.  Il  fallait  marcher  plusieurs  jours  à travers  le 
désert  sans  trouver  de  l’eau.  Des  difficultés  de  toute  espèce  furent  vain- 
cues. L'ennemi  fut  attaqué,  forcé,  le  village  d’El-A’rych  enlevé,  et  toute 
l’avant-garde  ennemie  bloquée  dans  le  fort  d’El-A'rych. 

ATTAQUE  DE  NUIT. 

Cependant  la  cavalerie  de  Djezzar,  soutenue  par  un  corps  d’infanterie, 
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avait  pris  position  sur  nos  derrières  à une  lieue,  et  bloquait  l’armée 
assiégeante. 

Le  général  Klelier  fit  faire  un  mouvement  au  général  Reynier.  A minuit, 
le  camp  ennemi  fut  cerné,  attaqué  et  enlevé;  un  des  beys  fut  tué;  effets, 
armes,  bagages,  tout  fut  pris.  La  plupart  des  hommes  eurent  le  temps 
de  se  sauver.  Plusieurs  kâchefs  d'Ibrahim-Bey  furent  faits  prisonniers. 

SIÈGE  DU  FORT  D'EL-ATtVCH. 

La  tranchée  fut  ouverte  devant  le  fort  d’El-A’rych;  une  de  nos  mines 
avait  été  éventée  et  nos  mineurs  délogés.  Le  28  pluviôse,  une  batterie 
de  brèche  fut  construite,  et  deux  batteries  d’approche.  On  canonna  toute 
la  journée  du  99.  Le  3o,  à midi,  la  brèche  était  praticable;  je  sommai 
le  commandant  de  se  rendre  : il  le  fit. 

Nous  avons  trouvé  à El-A’rych  3oo  chevaux,  beaucoup  de  biscuit,  du 
riz,  5oo  Albanais,  5oo  Moghrebins,  900  hommes  de  l’Anatolie  et  de  la 
Caramanie.  Les  Moghrebins  ont  pris  service  avec  nous;  j'en  ai  fait  un 
corps  auxiliaire. 

Nous  partîmes  d’El-A’rych  le  à du  mois  de  ventôse;  l'avant-garde 
s'égara  dans  les  déserts  et  souffrit  beaucoup  du  manque  d’eau;  nous 
manquions  de  vivres;  nous  fômes  obligés  de  manger  des  chevaux,  de9 
mulets  et  des  chameaux. 

Nous  étions,  le  5,  aux  colonnes  placées  sur  les  limites  de  l’Afrique  et 
de  l’Asie. 

Nous  couchâmes  en  Asie  le  6;  le  jour  suivant  nous  étions  en  marche 
sur  Gaza;  à dix  heures  du  matin  nous  découvrîmes  3 à A, 000  hommes 
de  cavalerie  qui  marchaient  à nous. 

COMBAT  DE  GAZA. 

Le  général  Murat,  commandant  la  cavalerie,  fit  passer  différents  tor- 
rents en  présence  de  l’ennemi,  par  des  mouvements  exécutés  avec  pré- 
cision. 

Le  général  Kleber  se  porta  par  la  gauche  sur  Gaza;  le  général  Lannes, 
avec  son  infanterie  légère,  appuyait  les  mouvements  de  la  cavalerie,  qui 
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était  rangée  sur  deux  lignes;  chaque  ligne  avait  derrière  elle  un  escadron 
de  réserve.  Nous  chargeâmes  l'ennemi  près  de  la  hauteur  qui  regarde 
Hébron,  et  où  Samson  porta  les  portes  de  Gaza.  L'ennemi  ne  reçut  pas 
la  charge  et  se  replia;  il  eut  quelques  hommes  tués,  entre  autres  le 
kiâya  du  pacha. 

La  9 a'  d’infanterie  légère  s’est  fort  bien  conduite;  elle  suivait  les  che- 
vaux au  pas  de  course;  il  y avait  cependant  bien  des  jours  qu  elle  n'avait 
fait  un  bon  repas  et  bu  de  l’eau  à son  aise. 

Nous  entrâmes  dans  Gaza;  nous  y trouvâmes  quinze  milliers  de  poudre, 
beaucoup  de  munitions  de  guerre,  des  bombes,  des  outils,  plus  de 
900,000  rations  de  biscuit  et  six  pièces  de  canon. 

Le  temps  devint  affreux;  beaucoup  de  tonnerre  et  de  pluie;  depuis 
notre  départ  de  France,  nous  n'avions  point  eu  d’orage. 

Nous  couchâmes  le  îo  à Esdoud,  l'ancienne  Azoth.  Nous  couchâmes 
le  1 1 à Hanileh;  l'ennemi  l'avait  évacué  avec  tant  de  précipitation,  qu'il 
nous  laissa  100,000  rations  de  biscuit,  beaucoup  plus  d'orge  et  1,300 
outres  que  Djczznr  avait  préparées  pour  passer  le  désert. 

SIÈGE  DE  JAFFA. 

La  division  Kleber  investit  d'abord  Jaffa,  et  se  porta  ensuite  sur  la 
rivière  d'El-Ougeh,  pour  couvrir  le  siège.  La  division  Bon  investit  les 
fronts  droits  de  la  ville,  cl  la  division  Lannes,  les  fronts  gauches. 

L'ennemi  démasqua  une  quarantaine  de  pièces  de  canon  de  tous  les 
points  de  l'enceinte,  desquels  il  lit  un  feu  vif  et  soutenu. 

Le  16,  deux  batteries  d'approche,  la  batterie  de  brèche,  une  de  mor- 
tiers, étaient  en  état  de  tirer.  La  garnison  fit  une  sortie;  on  vit  alors  une 
foule  d'hommes  diversement  costumés,  et  de  toutes  les  couleurs,  se  porter 
sur  la  batterie  de  brèche;  c’étaient  des  Maghrébins,  des  Albanais,  des 
Kurdes,  des  Anatolieus,  des  Caramanicns,  des  Damasquins,  des  Alépins, 
des  noirs  de  Takrour;  ils  furent  vivement  repoussés  et  rentrèrent  plus 
vite  qu'ils  n'auraient  voulu.  Mon  aide  de  camp  Duroc,  officier  en  qui  j’ai 
grande  conGance,  s'est  particulièrement  distingué. 

A la  pointe  du  jour,  le  17,  je  üs  sommer  le  gouverneur  : il  lit  couper 
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la  tète  à mon  envoyé,  et  ne  répondit  point.  A sept  heures,  le  feu  com- 
mença;» une  heure,  je  jugeai  la  brèche  praticable.  Le  général  Lannes 
lit  les  dispositions  pour  l'assaut;  l’adjoint  aux  adjudants  généraux  Nether- 
wood,  avec  dix  carabiniers,  y monta  le  premier,  et  fut  suivi  de  trois  com- 
pagnies de  grenadiers  de  la  1 3e  et  de  la  69'  demi-brigade,  commandées 
par  l'adjudant  général  Rambeaud,  pour  lequel  je  vous  demande  le  grade 
de  général  de  brigade. 

A cinq  heures,  nous  étions  maîtres  de  la  ville,  qui,  pendaut  vingt- 
quatre  heures,  fut  livrée  au  pillage  et  à toutes  les  horreurs  de  la  guerre, 
qui  jamais  ne  m’a  paru  aussi  hideuse. 

A,ooo  hommes  des  troupes  de  Djezzar  ont  été  passés  au  fil  de  l’épée; 
il  y avait  800  canonniers.  Une  partie  des  habitants  a été  massacrée. 

Les  jours  suivants,  plusieurs  bâtiments  sont  venus  de  Saint-Jean- 
d’Acre,  avec  des  munitions  de  guerre  et  de  bouche;  ils  ont  été  pris  dans 
le  port;  ils  ont  été  étonnés  de  voir  la  ville  en  notre  pouvoir;  l’opinion 
était  quelle  nous  arrêterait  six  mois. 

Ahd-Allah,  général  de  Djezzar,  a eu  l’adresse  de  se  cacher  parmi  les 
gens  d’Égypte  et  de  venir  se  jeter  à mes  pieds. 

J'ai  envoyé  à Damas  et  à Alep  plus  de  5oo  personnes  de  ces  deux 
villes,  ainsi  que  4 à 5oo  personnes  d’Égypte. 

J'ai  pardonné  aux  Mameluks  et  aux  kâchefs  que  j'ai  pris  à El-A’rych; 
j’ai  pardonné  à Omar-Makram,  cheik  du  Caire;  j’ai  été  clément  envers 
les  Egyptiens,  autant  que  je  l’ai  été  envers  le  peuple  de  Jaffa,  mais  sévère 
envers  la  garnison,  qui  s'est  laissée  prendre  les  armes  à la  main. 

Nous  avons  trouvé  & Jaffa  cinquante  pièces  de  canon,  dont  trente  for- 
mant l'équipage  de  campagne,  de  modèle  européen,  et  des  munitions; 
plus  de  4oo,ooo  rations  de  biscuit,  a, 000  quintaux  de  riz  et  quelques 
magasins  de  savon. 

Les  corps  du  génie  et  de  l'artillerie  se  sont  distiugués. 

. Le  général  Caffarelli,  qui  a dirigé  ces  sièges,  qui  a fait  fortifier  les 
différentes  places  de  l’Égypte,  est  un  officier  recommandable  par  une 
activité,  un  courage  et  des  talents  rares. 

Le  chef  de  brigade  du  génie  Sanson  a commandé  l’avant-garde  qui  a 
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pris  possession  de  Qatyeh,  et  a rendu,  dans  toutes  les  occasions,  les  plus 
grands  services. 

Le  capitaine  du  g finie  Sabatier  a été  blessé  au  siège  d'El-Â’rycb. 

Le  citoyen  Aymé  est  entré  le  premier  dans  Jaffa,  par  un  vaste  souter- 
rain qui  conduit  dans  l'intérieur  de  la  place. 

Le  chef  de  brigade  Songis,  directeur  du  parc  d’artillerie,  n'est  parvenu 
à conduire  les  pièces  qu’avec  de  grandes  peines;  il  a commandé  la  prin- 
cipale attaque  de  Jaffa. 

Nous  avons  perdu  le  citoyen  Lejeune,  chef  de  la  a a'  d'infanterie  légère, 
qui  a été  tué  à la  brèche.  Cet  officier  a été  vivement  regretté  de  l'armée; 
les  soldats  de  son  corps  l'ont  pleuré  comme  leur  père.  J'ai  nommé  à sa 
place  le  chef  de  bataillon  Magny,  qui  a été  grièvement  blessé.  Ces  diffé- 
rentes affaires  nous  ont  coûté  bo  hommes  tués  et  aoo  blessés. 

L'armée  de  la  République  est  maîtresse  de  toute  la  Palestine. 

Boivaparte. 

(Collection  Napoléon. 

4036. 

A L’ADJUDANT  GÉNÉRAL  GREZIEL. 

Quartier  général,  J a (Ta . a3  ventfoe  an  vu  ( t3  mars  1799). 

Vous  aurez,  Citoven,  le  commandement  de  la  province  de  Jaffa  et  de 
celle  de  Ramleh. 

Votre  première  opération  sera  de  faire  placer  une  pièce  de  canon  sur 
chacune  des  tours,  et  de  disposer  les  quatre  plus  grosses  du  côté  du  pont 
pour  sa  défense. 

L'officier  du  génie  a ordre  de  réparer  sur-le-champ  la  brèche. 

Vous  vous  assurerez  que  les  portes  puissent  se  fermer  facilement; 
comme  les  deux  qui  existent  me  paraissent  très-rapprochées  l’une  de 
l’autre,  il  suffirait  d'en  tenir  une  ouverte. 

Les  Grecs  doivent  fournir  des  servants  à l’hôpital  des  blessés. 

Les  chrétiens  Latins  et  les  Arméniens  doivent  fournir  des  servants  à 
l'hôpital  des  fiévreux. 
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Vous  formerez  un  divan  composé  de  sept  personnes;  vous  y mettrez 
des  mahomélans  et  des  chrétiens. 

Vous  seconderez  toutes  les  opérations  du  citoyen  Gloutier,  tendant  à 
établir  les  finances  et  à procurer  de  l'argent  à la  caisse. 

Aucun  bâtiment  de  ceux  qui  sont  actuellement  dans  le  port  ne  doit  en 
sortir,  sous  quelque  prétexte  que  ce  soit. 

Le  commerce  avec  Damiette  et  l’Égypte  sera  encouragé  le  plus  possible. 
Vous  enverrez  dans  tous  les  villages  une  proclamation  afin  que  les  habi- 
tants vivent  tranquilles.  J'ai  chargé  le  général  Reynier  d’organiser  un  divan 
à Ramlch. 

Il  reste  ici  un  oflicier  de  marine. 

Si  vous  avez  des  nouvelles  très-intéressantes  à me  faire  passer  et  que 
le  temps  soit  beau,  vous  pourriez  profiter  à la  fois  de  la  terre  et  de  la 
mer. 

Toutes  les  fois  qu’il  y aura  des  occasions  pour  l’Égypte,  vous  ne  man- 
querez pas  de  donner  des  nouvelles  de  l’armée  à l'adjudant  général  Ai- 
meras à Damiette,  et  au  général  Dugua  au  Caire. 

Ayez  bien  soin  que  les  magasins  soient  tenus  en  bon  état  et  ne  soient 
pas  gaspillés.  Faites  toutes  les  recherches  possibles  pour  en  découvrir  de 
nouveaux. 

Boxapzhte. 

Collection  Napoléon. 

4037. 

AU  GÉNÉRAL  BERTHIER. 

Quartier  général,  Jaflà,  ai  venUW  au  vu  ( J h mars  1799). 

Vous  donnerez  l’ordre  au  général  Reynier  d’évacuer  sur  Jaffa  tous  les 
malades  qui  sont  à Ramleh;  de  faire  évacuer  également  tous  les  maga- 
sins de  grains  qu’il  lui  sera  possible,  et  de  faire  mettre  l’orge  qu’il  ne 
pourra  pas  évacuer,  sous  la  garde  des  habitants  de  Ramleh,  dans  un 
seul  magasin.  Si  les  chrétiens  de  Ramleh  et  de  Lydda  ont  besoin  d’armes, 
j’autorise  l’adjudant  général  Grezieu,  qui  reste  à Jaffa,  à leur  en  donner 
sur  l'état  que  le  général  Reynier  lui  enverra.  Enfin  il  prendra  toutes  les 
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mesures  pour  que  la  ville  de  Ramleh  ne  soit  pas  pillée  pendant  son 
absence.  Après  cela,  il  se  rendra  à Jaffa,  et  de  là  il  suivra  le  mouvement 
de  l’armée  sur  Saint-Jean-d'Acre.  Le  jour  où  il  partira  de  Jaffa,  il  pren- 
dra des  vivres  pour  six  jours. 

Bonaparte. 

Dépôt  de  U guerre. 

4038. 

AU  CONTRE-AMIRAL  GANTEAUME. 

Quartier  général,  mont  Carmel,  «8  ventôse  an  vu  (iB  mars  1799). 

Vous  donnerez  ordre,  Citoyen  Général,  à la  llottille  commandée  par 
le  capitaine  Stendelet,  si  elle  n'est  pas  encore  sortie  de  Damiette,  de  ne 
pas  sortir  : il  fera  seulement  sortir  le  Pluvier,  chargé  de  riz  et  de  biscuit, 
lequel  se  rendra  à Jaffa,  où  il  débarquera  son  chargement;  après  quoi  il 
s’en  retournera. 

Si  la  llottille  était  partie,  vous  lui  enverriez  l'ordre  de  rentrer,  en 
déchargeant  les  denrées  à Jaffa,  si  elle  peut  le  faire  sans  éprouver  aucun 
retard  : elle  ira  à Damiette,  ou,  si  elle  le  peut,  à Bourlos. 

Vous  donnerez  l’ordre  au  contre-amiral  Perrée  de  ne  pas  opérer  sa 
sortie,  et,  s’il  l’avait  opérée  et  qu'il  ne  trouvât  votre  ordre  qu’à  Jaffa,  de 
faire  une  tournée  du  côté  de  Candie,  afin  de  recueillir  des  nouvelles  des 
bâtiments  venant  d’Europe,  et  de  venir,  quinze  ou  vingt  jours  après  son 
départ  de  Jaffa,  à Damiette,  où  il  trouvera  de  nouvelles  iuslructions; 
dans  l’intervalle  du  temps,  il  enverra  à Damiette  un  brick  pour  faire  part 
des  nouvelles  qu’il  aurait  pu  apprendre. 

Bonaparte, 

Collection  Napoléon 


4039. 

AU  COMMANDANT  DE  CÉSARÉE. 


Quartier  général,  mont  Carmel,  98  ventôse  an  vii  (18  mars  «799). 

Le  cheik  qui  vous  remettra  cette  lettre.  Citoyen  Général,  me  fait 
espérer  qu’il  pourra  réunir  assez  de  moyens  de  transport  pour  faire  venir 
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à Hayfd  le  riz  et  le  biscuit  qui  doivent  être  arrivés  à Césarée  : concertez- 
vous  avec  lui  et  donnez-lui  toute  l'assistance  dont  il  peut  avoir  besoin. 

Nous  sommes  maîtres  de  Hayfd,  où  nous  avons  trouvé  quelques  maga- 
sins, et,  entre  autres,  3,ooo  quintaux  de  blé. 

La  route  de  Césarée  à Saint-Jean-d'Acre  passe  par  Hayfd  et  va  toujours 
le  long  de  la  mer.  Le  général  Reynier  doit  avoir  reçu  l’ordre  de  laisser 
un  bataillon  à Césarée  et  de  se  rendre  avec  le  reste  à Saint-iean-d'Acre. 

Faites  passer  la  lettre  ci-jointe  à l'adjudant  général  Grezieu. 

Bonaparte. 

Collection  Napoléon. 


4040. 

A L’ADJUDANT  GÉNÉRAL  GREZIEU, 

COMMANDANT  LES  PROVINCES  DE  JAFFA  ET  DE  RAMLF.H. 

Quartier  génital,  mont  Carmel,  a 8 vrotfoe  an  tii  ( 18  mars  1799). 

Nous  nous  sommes  emparés  de  Hayfd,  où  nous  avons  trouvé  des  ma- 
gasins de  coton  et  3,ooo  quintaux  de  blé,  prise  d’autant  meilleure  que 
ce  blé  était  destiné  à l'approvisionnement  de  l’escadre  qui  bloque  Alexan- 
drie. 

Le  capitaine  Smith,  avec  deux  vaisseaux  de  guerre  anglais,  est  arrivé 
d'Alexandrie  à Saint-Jean-d'Acre.  Ainsi,  si  notre  flottille  arrivait,  vous 
feriez  débarquer  promptement  les  denrées;  vous  feriez  entrer  dans  la 
rade  les  bâtiments,  tels  que  la  Fortune,  qui  pourraient  y entrer,  et  vous 
renverriez  sur-le-champ  les  autres  prendre  leur  station  à Damiette. 

Nous  avons  eu  une  affaire,  au  village  de  Qdqoun,  avec  la  cavalerie  de 
Djezzar,  réunie  à des  Arabes  et  ù des  paysans.  Après  quelques  coups  de 
canon,  tout  s'est  dispersé.  La  cavalerie  de  Djezzar  a fait,  en  quatre 
heures,  deux  journées  de  marche;  elle  est  arrivée  à Acre  le  même  jour  de 
l'affaire , et  y a porté  la  consternation  et  l'effroi  ; la  plupart  de  cette  cava- 
lerie est  aujourd’hui  dispersée.  L’investissement  d'Acre  sera  fait  ce  soir. 
Faites  connaître  ces  nouvelles  à Damiette  et  au  Caire. 

Envoyez-nous  le  plus  de  biscuit  et  de  riz  que  vous  pourrez,  sur  des 
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b&timents  qui  débarqueront  à Sabournh  1 ou  à Tantourah.  Nous  sommes 
bien  avec  les  habitants  de  ce  pays,  qui  sont  venus  au-devant  de  nous 
et  se  comportent  fort  bien. 

Bonaparte. 

Collection  Napoléon. 


40M. 

AUX  CHEIKS,  ULÉMAS,  CHÉRIES,  ORATEURS  DE  MOSQUÉES 

ET  AUTRES  HABITANTS  DU  PAGBAUK  D'AKKA  (ACRE). 

Quartier  général , mont  Carmel . 98  ventôse  an  vu  ( 18  mars  1 799). 

Dieu  est  clément  et  miséricordieux! 

Dieu  donne  la  victoire  à qui  il  veut;  il  n’en  doit  compte  à personne. 
Les  peuples  doivent  se  soumettre  à sa  volonté! 

En  entrant  avec  mon  armée  dans  le  pacbalik  d’Acre,  mon  intention 
est  de  punir  Djezzar-Pacha  de  ce  qu'il  a osé  me  provoquer  à la  guerre, 
et  de  vous  délivrer  des  vexations  qu'il  exerce  envers  le  peuple.  Dieu,  qui 
tôt  ou  tard  punit  les  tyrans,  a décidé  que  la  fin  du  règne  de  Djezzar 
était  arrivée. 

Vous,  bons  musulmans,  habitants,  vous  ne  devez  pas  prendre  l'épou- 
vante. car  je  suis  l’ami  de  tous  ceux  qui  ne  commettent  point  de  mauvaises 
actions  et  qui  vivent  tranquilles. 

Que  chaque  commune  ait  donc  à m’envoyer  des  députés  à mon  camp, 
afin  que  je  les  inscrive  et  leur  donne  des  sauf-conduits,  car  je  ne  peux 
répondre  sans  cela  du  mal  qui  leur  arriverait. 

Je  suis  terrible  envers  mes  ennemis,  bon,  clément  et  miséricordieux 
envers  le  peuple  et  ceux  qui  se  déclarent  mes  amis. 

Bonaparte. 

Collection  Napoléon. 


1 MynA  Sabournh. 
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4042. 

AU  GÉNÉRAL  LANNES. 

Quartier  général,  devant  Acre,  99  venlfae  an  vu  ( 19  mars  1799).  6 b.  du  matin. 

Le  général  en  chef  vous  ordonne,  Citoyen  Général,  de  laisser  deux 
bataillons  avec  le  parc  d’artillerie,  pour  qu’il  continue  sa  route  pour  re- 
joindre l'armée. 

Vous  marcherez,  avec  le  reste  de  votredivision.au  village  de  Chafâ-A’mr, 
où  on  dit  qu’il  y a aoo  chameaux  appartenant  à Djezzar,  des  grains  et 
des  moulons.  L'ordonnateur  en  chef  donne  une  instruction  au  commis- 
saire de  votre  division  pour  s'emparer  de  tous  ces  objets. 

Le  général  en  chef  vous  recommande  de  mettre  de  l'ordre  dans  ce  vil- 
lage, d'en  bien  traiter  les  habitants,  qui  sont  nos  amis  et  les  ennemis 
de  Djezzar. 

Vous  coucherez  cette  nuit  dans  ce  village,  et  vous  nous  enverrez  de  vos 
nouvelles. 

Vous  formerez  dans  ce  village  un  hôpital,  dans  la  maison  qu'occupait 
le  commandant  de  Djezzar.  Vous  resterez  là  jusqu’à  nouvel  ordre. 

Écrivez  à Nazareth,  à O’bellyn  et  autres  villages  circonvoisins,  pour 
qu’ils  viennent  à l'obéissance;  assurez-les  de  la  protection  et  amitié  des 
Français;  dites-leur  qu'on  leur  payera  exactement  tout  ce  qu’ils  fourni- 
ront pour  l’armée;  engagez-les  à porter  des  vivres  au  camp;  enfin  ins- 
pirez la  confiance,  maintenez  la  discipline,  et  vous  rendrez  un  grand  ser- 
vice à l’armée. 

Faites  mettre  tous  les  moulins  en  activité,  et  qu’on  fasse  des  farines 
pour  l’armée. 

Faisons-nous  aimer,  et  que  le  peuple  soit  mieux  avec  nous  que  sous  le 
régime  de  Djezzar. 

Pur  ordre  du  généra)  en  dief. 

DépAl  de  la  guerre. 
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4043. 

AU  CHEF  D’ESCADRON  LAMBERT. 

Quartier  général , devant  Acre,  «9  venlta?  an  «11  (19  nwn  1799). 

Il  est  ordonne'  au  chef  d'escadron  Lambert  de  partir  ce  soir  pour  se 
rendre  à Hayfâ  et  prendre  le  commandement  de  cette  place. 

Le  général  Dominartin  fera  partir  ce  soir  un  obusier  et  une  pièce  de 
h pour  Hayfâ;  le  chef  d’escadron  Lambert  se  servira  de  ces  pièces  avec 
ménagement,  afin  d'économiser  les  munitions;  s'il  se  présente  des  cha- 
loupes canonnières,  il  les  laissera  approcher  à portée  de  fusil,  et  alors 
tirera  à coup  sûr  pour  les  couler  bas. 

Dans  le  cas  où  des  forces  trop  supérieures  feraient  une  descente , et 
que  le  chef  d'escadron  Lambert  ne  jugeât  pas  avoir  les  moyens  néces- 
saires pour  les  repousser  avec  avantage,  il  aurait  soin  de  faire  sa  retraite 
dans  le  fort  qui  domine  la  ville. 

Le  chef  d’escadron  Lambert  sentira  l’importance  de  Hayfâ,  tant  pour 
les  magasins  qui  y sont  que  pour  les  services  que  peut  nous  rendre  le  port. 

Le  chef  d'escadron  Lambert  verra  l’ordonnateur,  qui  envoie  ce  soir  un 
convoi  à Hayfâ,  et  le  général  Dommartin. 

Par  ordre  du  général  en  chef. 

Dépôt  la  guerre. 

4044. 

AL  FILS  D’OMAR- DÀHER. 

Quartier  général,  «levant  Acre,  *y  ventiw  an  vu  (ig  mare. 1799). 

Omar-Dâher,  qui  pendant  tant  d'années  a commandé  à Acre,  dans  la 
Tibériade  et  dans  toute  la  Galilée,  homme  recommandable  par  ses 
grandes  actions,  les  talents  distingués  qu'il  avait  reçus  de  Dieu,  et  la 
bonne  conduite  qu’il  a tenue  en  tout  temps  envers  les  Français,  dont  il 
a constamment  encouragé  le  commerce,  a été  détruit  et  remplacé  par 
Djezzar-Pacha,  homme  féroce  et  ennemi  du  peuple.  Dieu,  qui  lâl  ou  tard 
punit  les  méchants,  veut  aujourd'hui  que  les  choses  changent. 

J'ai  choisi  le  cheik  Abbas-el-Dâher,  fils  d’Omar-Dâher,  en  considéra- 
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tion  de  son  mérite  personnel,  et  convaincu  qu’il  sera,  comme  son  père, 
ennemi  des  vexations  et  bienfaiteur  du  peuple,  pour  commander  dans 
toute  la  Tibe'riade,  en  attendant  que  je  puisse  le  faire  aussi  grand  que 
son  père.  J’ordonne  donc  par  la  présente  aux  cheiks-el-belcd  et  au 
peuple  de  la  Tibériade  de  reconnaître  le  cheik  Abbas-el-Dâhcr  pour 
leur  cbeik.  Nous  l’avons  en  conséquence  revêtu  d’une  pelisse.  J’ordonne 
également  au  choik-el-beled  de  Nazareth  de  lui  faire  remettre  les  maisons, 
jardins  et  autres  biens  que  le  cheik  Omar-Dâher  possédait  à Nazareth. 


Collection  Napoléon. 


BoîUPAHTB. 


4045. 

AU  GÉNÉRAL  BERTHIER. 

Quartier  général , devant  Acre,  3o  ventôse  an  tu  (*o  mare  1799). 

L’état-major  écrira  aux  villages  de  Zyb,  de  Safed,  Tabaryeh1,  Nazareth, 
Cana,  et  nominativement  à tous  les  plus  gros  villages  du  pachalik  d’Acre, 
pour  leur  faire  counaitre  qu’ils  aieut  à envoyer  des  députés  au  camp 
devant  Acre,  i®  pour  jurer  obéissance  et  déclarer  ce  qu’ils  auraient  appar- 
tenant à Djezzar;  a°  pour  recevoir  des  sauvegardes  pour  leurs  villages, 
afin  que,  pouvant  les  montrer  aux  différents  détachements  de  l’armée 
qui  passeront  par  là,  ils  soient  traités  en  amis. 

Il  écrira  également  au  commandant  de  la  ville  de  Sour1  qu’il  ait  à se 
soumettre  et  à envoyer  des  députés  au  camp  d’Acre. 

H écrira  au  chef  des  Motouêly  pour  leur  faire  connaître  que  je  suis 
envoyé  par  Dieu  pour  réparer  les  injustices  commises  par  Djezzar  et  res- 
tituer aux  légitimes  propriétaires  les  pays  qui  leur  appartiennent;  qu’il 
ait  à venir  me  trouver  à mon  camp,  afin  de  se  soumettre,  parce  que  je 
veux  être  leur  ami  et  les  protéger. 

Boiuparte. 

Dép6i  de  la  guerre. 

1 Tilxtriade.  1 Jvr 
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4046. 

ORDRE  DU  JOUR. 

( EXTRAIT.  ) 

Quartier  générai,  devant  Acre,  3o  ventôse  an  rit  (ao  mars  1799). 

Le  général  en  chef  prévient  l’armée  que  les  villages  qui  environnent 
Saint-Jean-d'Acre  sont  composés  de  Druscs,  peuples  amis  des  Français  et 
ennemis  de  Djezzar,  qu’ils  apportent  avec  empressement  des  vivres  pour 
1 armée,  qu’ils  s’arment  pour  notre  parti  : en  conséquence,  il  ordonne 
que  les  personnes  et  les  propriétés,  dans  tous  les  villages  des  environs, 
soient  scrupuleusement  respectées;  il  ordonne  de  faire  arrêter  les  pillards, 
qui  seront  fusillés.  Le  général  en  chef  ordonne  particulièrement  au 
général  commandant  la  cavalerie  de  prendre  des  mesures  telles,  que  les 
partis  et  patrouilles  qu’il  enverra  en  reconnaissance  ne  pillent  pas.  Le 
général  commandant  la  cavalerie  serait  responsable  des  pillages  qu’il 
n’aurait  pas  fait  réprimer. 

Les  succès  de  l’armée  et  son  bien-être  tiennent  essentiellement  à 
l’ordre  et  à la  discipline,  qui  nous  feront  aimer  d’un  peuple  qui  vient 
au-devant  de  nous  et  qui  est  l'ennemi  de  nos  ennemis. 

Par  ordre  du  générai  en  chef. 

Dépôt  de  U guerre. 


4047. 

A L’ÉMIR  BECHIR. 

Quartier  général,  devant  Acre,  3o  venlfae  an  ru  (ao  man  >799). 

Après  m’être  emparé  de  toute  l’Egypte,  j’ai  traversé  les  déserts  et  suis 
entré  en  Syrie.  Je  me  suis  emparé  des  forts  d’El-A’rych,  Gaza  et  Jaffa, 
qu’avaient  envahis  les  troupes  de  Djezzar-Pacha.  J’ai  battu  et  détruit  toute 
son  armée.  Je  viens  de  l’enfermer  dans  la  place  d’Acre , dont  je  suis 
occupé  depuis  avant-hier  à faire- le  siège. 

Je  m’empresse  de  vous  faire  connaître  toutes  ces  nouvelles,  parce  que 
je  sais  qu’elles  vous  doivent  être  agréables,  puisque  toutes  ces  victoires 
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anéantissent  la  tyrannie  d’un  homme  féroce  qui  a fait  autant  de  mal  à la 
brave  nation  druse  qu’au  genre  humain. 

Mon  intention  est  de  rendre  la  nation  druse  indépendante,  d’alléger  le 
tributqu'elle  paye,  et  de  lui  rendre  le  port  de  Baïroulh  et  autres  villes,  qui 
lui  sont  nécessaires  pour  les  débouchés  de  son  commerce. 

Je  désire  que,  le  plus  tôt  possible,  vous  veniez  vous-même,  ou  que  vous 
envoyiez  quelqu’un  pour  me  voir  ici  devant  Acre,  afin  de  prendre  tous 
les  arrangements  nécessaires  pour  vous  délivrer  de  nos  ennemis  communs. 

Vous  pouvez  faire  proclamer,  dans  tous  les  villages  de  la  nation  druse, 
que  ceux  qui  voudront  porter  au  camp  des  vivres,  et  surtout  du  vin  et 
de  l’eau-de-vie,  seront  exactement  payés. 

Bonaparte. 

Collection  Napoléon. 

4048. 

AU  GÉNÉRAL  BEHTH1ER. 

Quartier  général,  devant  Acre,  t*  germinal  an  »n  (si  mars  1799). 

Vous  ferez  commander  un  adjoint  et  un  certain  nombre  de  travailleurs 
par  division,  pour  faire  des  fascines  de  jonc  avant  3 pieds  de  haut  et 
1 8 pouces  de  diamètre;  chaque  division  devra  en  avoir  fait  dans  la  jour- 
née de  demain  et  d’après-demain  l,f>oo,  qui  seront  portées  à la  queue 
de  la  tranchée. 

Le  général  d'artillerie  fournira  quatre  sous-olliciers  pour  enseigner  la 
manière  de  faire  ces  fascines. 

Bonaparte. 

iL'jx'H  d**  la  guérir. 

4049. 

AU  CHEIK  M U $TA FA-BEC HI H. 

Quartier  général , «levant  Acre,  i**  germinal  un  vu  (ai  mara  1799). 

Le  cheik  Mustafa-Bechir,  homme  recommandable  par  son  talent  et 
son  crédit,  ce  qui  lui  a mérité  les  persécutions  d'Alimed-Pacha,  qui  l a 
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tenu  sept  ans  dans  les  fers,  est  nommé  commandant  de  Safed  et  du  pont 
de  Benàt-\  akoub 

Il  est  ordonné  à tous  les  cheiks  et  habitants  de  lui  prêter  main-forte 
pour  arrêter  les  Mouselmyn,  les  troupes  de  Djezzar  et  autres  qui  s'oppo- 
seraient A l'exécution  de  nos  ordres. 

Il  a été,  à cet  effet,  revêtu  d’une  pelisse. 

Il  lui  est  expressément  recommandé  de  ne  commettre  aucune  vexation 
envers  les  fellahs,  et  de  repousser  avec  courage  tous  ceux  qui  préten- 
draient entrer  sur  le  territoire  du  pachalik  d'Acre. 

BoNAPAUT*. 

Collection  Napol<fon. 

4050. 

AU  GÉNÉRAL  MURAT. 


Quartier  général,  devant  Acre,  • germinal  an  vu  (as  mars  1799). 


Le  général  en  chef  ordonne  au  général  Murat  de  partir  sur-le-champ 
avec  3oo  chevaux  et  une  pièce  de  canon,  pour  se  rendre  au  village  de 
Chafâ-A’mr,  où  il  protégera  l'enlèvement  des  chameaux  et  des  blés  appar- 
tenant A Djezzar.  Le  général  Murat  joindra  A ses  troupes  tous  les  habi- 
tants armés  de  ChafA-A’mr,  pour,  conjointement  avec  eux,  repousser  les 
Naplousains.  Il  trouvera  ci-joint  la  lettre  des  cheiks  de  ChafA-A’mr,  qui 
lui  fera  connaître  l’objet  de  sa  mission. 

J’écris  A l’ordonnateur  en  chef  d’envoyer  un  commissaire  des  guerres 
avec  le  général  Murat.  Il  rentrera  au  quartier  général , avec  sa  troupe  et 
son  artillerie,  quand  sa  mission  sera  remplie. 

Par  ordre  du  général  en  chef. 

Dépôt  de  la  guerre. 


4051. 

AU  CITOYEN  D’AI  RE. 


Quartier  général,  devant  Acre,  a germinal  an  an  (a a mars  1799). 

Je  viens  de  faire  la  visite  de  l'hôpital;  on  y manque  de  marmites  et 
de  vases  pour  laver  les  plaies. 

1 G esr  BenAl-Yakoul». 
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Il  ne  faut,  pour  les  blessas,  que  de  l'orge  et  du  miel  pour  faire  la 
tisane,  et  il  n'y  en  a point.  Ces  malheureux,  qui  ont  tant  de  droits  à notre 
intérêt,  souffrent,  et  cependant  l’on  vend  journellement  dans  le  camp  de 
l’orge  et  du  miel. 

Je  vous  requiers  de  faire  acheter,  le  plus  promptement  possible,  de 
l'orge,  du  miel  et  des  vases,  qu’il  est  aisé  de  se  procurer  dans  la  mon- 
tagne. 

Le  linge-et  la  charpie  sont  sur  le  point  de  manquer;  ordonnez  égale- 
ment qu’on  prenne  des  précautions  sur  cet  objet. 

Bo.vapartk. 

Depot  de  la  guerre. 


4052* 

AU  GÉNÉRAL  BERTHIER. 

Quartier  général , devant  Acre.  3 germinal  an  vu  ( »3  mar*  1799). 

Les  généraux  de  l'artillerie  et  du  génie,  ayant  fait  la  reconnaissance 
de  la  place  d'Acre.  pensent  que  l’on  doit  diriger  les  attaques  de  la  ma- 
nière suivante  : 

1°  Etablir  contre  les  tours  A et  F une  batterie  composée  de  deux  obu- 
siers,  une  caronade,  trois  pièces  de  ta  et  cinq  pièces  de  8; 

9”  Contre  la  tour  C,  une  batterie  de  deux  pièces  de  8; 

3°  Contre  les  tours  B et  D,  trois  pièces  de  8 et  un  obusier; 

U°  Contre  les  bâtiments  du  port,  deux  pièces  de  8 et  deux  obusiers; 

5°  Contre  les  derrières  du  front  d'attaque  et  le  palais  de  Djezzar,  trois 
obusiers; 

6°  Cinq  mortiers  en  deux  batteries; 

7°  Deux  pièces  de  A à l’extrémité  de  la  droite,  et  la  batterie  tellement 
disposée  que,  lorsque  l’on  sera  logé  dans  la  tour  A,  on  puisse  y placer  les 
pièces  de  t 9 pour  battre  le  palais  de  Djezzar. 

On  pense,  de  plus,  que  l’ordre  du  travail  doit  être  réglé  comme  il 
suit  : 

i°  Faire  la  parallèle  de  droite,  les  batteries  d’obusiers,  petits  mortiers 
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el  pièces  de  U , la  batterie  du  port  ; occuper  le  Santon  ; ces  travaux , à com- 
mencer ce  soir; 

a"  Demain  au  soir,  commencer  les  autres  batteries; 

3°  Gagner,  par  une  sape,  le  saillant  de  la  contrescarpe  de  la  tour  A; 

h°  Le  général  du  génie  fera  transporter  à la  tranchée,  dans  la  nuit 
du  5 au  6,  les  échelles  de  tf>  pieds,  quatre  de  ta,  quatre  de  8;  le 
général  d'artillerie,  quatre  de  ta  et  deux  inantelets; 

5“  Le  chef  de  l'état-major  général  fera  transporter,  dans  la  même 
nuit,  3.000  fascines  au  dépôt  de  la  tranchée. 

Bonaparte. 

Dépûi  de  le  guerre. 


A053. 

AU  GÉNÉRAL  BERTIIIF.R. 

Quartier  général,  devant  Acre,  3 germinal  an  tii  («3  mars  >799)* 

Vous  voudrez  bien  donner  les  ordres  sur-le-champ  pour  qu'il  soit  établi 
deux  hôpitaux  au  village  de  Chafâ-A'mr,  un  pour  les  blessés  et  un  pour 
les  fiévreux.  Ces  deux  hôpitaux  seront  établis  dans  le  cb&teau. 

Demain  à midi,  tous  les  fiévreux  et  blessés  qui  se  trouvent  dans  ce 
moment-ci  à l’ambulance  et  à l'hôpital  du  camp,  et  tous  les  malades  qui 
seraient  au  camp,  seront  évacués  sur  ledit  hôpital. 

Il  sera  établi  une  pharmacie. 

Un  commissaire  des  guerres,  les  médecin  et  chirurgien  en  chef  et  le 
directeur  des  hôpitaux,  se  rendront  sur-le-champ  au  village  de  Chafâ- 
A'mr,  pour  organiser  lesdits  hôpitaux. 

Le  capitaine  des  dromadaires,  qui  est  au  quartier  général,  sera  nommé 
commandant  de  ce  village.  Le  3'  bataillon  de  la  1 8',  hormis  la  compa- 
gnie de  grenadiers,  y tiendra  garnison. 

Bonaparte. 

DépAt  do  la  guerre. 
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4054. 

AU  GÉNÉRAL  BERTHiER. 

QiMriirTgvoeral,  devant  Acre,  3 germinal  an  fti  (u3  mars  1799). 

Vous  donnerez  les  ordres,  Citoyen  Général,  pour  que  les  f>o  hommes 
que  le  général  Murat  a laissas  dans  le  village  de  Chafâ-A'mr  y restent 
jusqu'à  nouvel  ordre;  ils  feront  des  patrouilles  pour  assurer  les  chemins 
d’ici  là;  et,  s’ils  ont  des  nouvelles  que  des  Arabes  ou  autres  voleurs 
menacent  d’inquiéter  .Nazareth,  ils  m’en  feront  prévenir  en  portant  tous 
les  secours  qui  dépendraient  d’eux. 

Vous  ferez  partir  une  patrouille  de  3o  hommes  de  cavalerie,  qui  se 
rendront  la  nuit  à Hayfà,  cl  seront  sous  les  ordres  du  citoyen  Lambert. 
Ils  se  porteront  sur  les  chemins  pour  tâcher  de  rencontrer  les  Arabes  (pii 
commencent  à se  montrer  et  à infester  la  plaine. 

Vous  chargerez  le  chef  d'escadron  Lambert  d'envoyer  l’ordre  du  jour 
à Jaffa  par  un  paysan  qui  ira  le  long  de  la  mer.  Vous  instruirez  l'adju- 
dant général  Grezieu  que  nous  sommes  ici  dans  l'abondance;  que  nous 
espérons  avoir  Acre  dans  cinq  à six  jours;  qu’il  doit  avoir  reçu  l'ordre 
de  ne  plus  exposer  la  flottille  à aucun  danger  et  de  la  faire  entrer  dans 
la  darse. 

lioMPARTK. 

Déjwi  dt‘  la  guerre. 


4055. 

A M.  SIDNEY  SMITH, 

COOMDOt  U'SSf.AltRE  OCGLAISE  MAS  U HÉDITURtSlit. 

Quartier  gcn-rul , devant  Acre.  3 germinal  an  ni  (,3  mam  i jyy). 

Le  général  en  chef  Bonaparte,  commandant  une  des  années  de  la 
Hépublique  française,  me  charge  de  vous  faire  connaître,  Monsieur, 
qu’en  conséquence  du  cartel  d'échange  qui  existe  entre  les  deux  nations 
il  vous  renvoie  les  prisonniers  anglais  faits  à Hayfà. 

Il  a donné  également  l’ordre  dans  les  différentes  villes  d’Kgypte,  dans 
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les  îles  de  la  Réunion,  ci-devant  de  France  et  de  Bourbon,  que  tous  les 
prisonniers  anglais  qui  pourraient  avoir  été  faits  fussent  renvoyés,  soit 
à Alexandrie,  soit  à Saint-Jean-d  Acre,  ou  dans  les  possessions  du  roi 
d'Angleterre  dans  l’Inde,  selon  que  vous  le  désirerez. 

Le  général  en  chef  de  l’armée  française  vous  prie  de  lui  renvoyer  au 
camp,  devant  Saint-Jcan-d’Acre,  les  prisonniers  français,  spécialement 
ceux  pris  sur  les  derniers  bâtiments,  sous  la  condition  qu’ils  ne  servi- 
ront pas  contre  les  troupes  de  Sa  Majesté  Britannique  jusqu'à  l'échange 
total. 

Le  général  en  chef  me  charge  de  vous  remercier  de  sa  part  du  renvoi 
que  vous  lui  avez  fait  d'un  de  ses  courriers.  Ne  doutez  pas,  Monsieur  le 
Commandant,  du  désir  que  j'ai  de  vous  être  agréable,  ainsi  que  de  mon 
empressement  à saisir  l’occasion  d’être  utile  aux  hommes  de  votre  nation 
que  les  hasards  de  la  guerre  rendraient  malheureux. 

J'ai  l’honneur  d'être , avec  la  plus  haute  considération , etc. 

Par  ordre  du  général  en  chef. 

DéptVl  de  la  guerre. 

4056. 

ORDRE  DU  JOUR. 

(EXTRAIT.) 

Quarfi«*r  général,  devant  Acre,  h germinal  an  ni  (3(1  nwr»  1799)- 

11  est  recommandé  aux  généraux  de  division  de  ne  point  laisser  sortir 
les  soldats  des  gardes  du  camp.  Cette  surveillance  est  d'autant  plus  né- 
cessaire qu’une  fois  sorti  des  gardes  le  soldat  se  répand  dans  la  cam- 
pagne, s’enfonce  dans  les  gorges  et  s'expose  à être  assassiné.  Deux  gre- 
nadiers, dont  un  a été  reconnu  à ses  boutons  pour  être  de  la  3 a*,  ont  été 
trouvés,  hier  encore,  horriblement  mutilés  par  des  partis  d’Arabes,  à une 
lieue  du  camp,  dans  la  gorge  et  sur  la  route  qui  conduisent  à Nazareth. 

Les  chefs  de  corps  doivent  redoubler  de  soins  pour  empêcher  les  sol- 
dats de  périr  aussi  misérablement. 

Il  est  ordonné  aux  généraux  des  divisions  d’établir  une  grande  sur- 
veillance dans  les  gardes,  en  arrière  du  camp.  Le  général  en  chef  est 
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instruit  que  des  partis  de  cavalerie  ennemie  ont  le  projet  d'inquiéter  nos 
derrières. 


Collection  Napoléon. 


Par  ordre*  du  général  en  chef. 


4057. 

AU  GÉNÉRAL  BERT11IER. 

Quartier  général,  devant  Acre,  5 germinal  an  ?u  (*5  mars  1799). 

Vous  donnerez  l’ordre  au  général  de  brigade  Vial  de  partir  sur-le- 
champ  avec  le  bataillon  de  la  4e  d'infanterie  légère.  Il  se  rendra  au  vil- 
lage de  Chafâ-A’mr;  il  y trouvera  le  bataillon  de  la  »8*;  il  demandera 
au  cheik  de  ce  village  et  à ceux  des  villages  voisins  une  soixantaine 
d'hommes  armés,  et  il  se  rendra  avec  eux  au  village  de  Geydâ;  il  dis- 
sipera les  rassemblements  d'Arabes  et  Naplousains  qui  paraissent  s’y  être 
formés,  et  fera  transporter  à Chafil-A’mr  le  blé  et  l’orge  qui  sont  h 
Geydâ.  Il  aura  soin  de  laisser  à Cbafâ-A'mr  une  bonne  garnison,  qui 
mette  notre  hôpital  à l'abri  des  Arabes. 

11  se  conduira  de  manière  à n’avoir,  autant  que  possible,  aucune 
affaire  de  village. 

Si  les  Arabes  et  Naplousains  qui  sont  à Geydâ  sont  moins  de  3oo,  ils 
ne  se  laisseront  pas  investir,  et,  à l'instant  qu’il  enverra  des  troupes  sur 
les  communications,  ils  évacueront  le  village. 

S’ils  se  laissent  investir,  le  général  Vial  les  bloquera,  afin  de  les 
obliger  à sortir  en  rase  campagne  ou  à se  rendre  prisonniers  par  capi- 
tulation. 

Bonaparte. 

Dépôt  do  U guerre. 

4058. 

AU  COMMANDANT  DU  3e  BATAILLON  DE  LA  18e  DEMI-BRIGADE, 

À CII4FA— A’Mfl. 

Qlllllhf  général,  devant  Acre,  5 germinal  an  ?u  (*5  mars  1799). 

Les  cheiks  du  village  de  Chafâ-A’mr,  Citoyen,  écrivent  au  général 


Digitized  by  Google 


CORRESPONDANCE  DE  NAPOLÉON  I".—  AN  VII  (1799).  485 

en  chef  pour  se  plaindre  que  les  chèvres  et  bestiaux  qui  leur  avaient 
été  enlevés  hier  par  les  Arabes,  et  qui  leur  ont  été  repris  par  eux  con- 
jointement avec  nos  troupes,  ne  leur  ont  point  été  rendus;  qu’ils  sont 
enfermés  dans  le  fort , et  que  déjà  une  certaine  quantité  a été  égorgée. 
Cette  conduite  est  aussi  répréhensible  qu'impolitique.  Faites  rétablir 
l’ordre  sur-le-champ , afin  d’assurer  la  propriété  de  gens  qu'il  est  si  inté- 
ressant de  conserver  pour  amis.  Faites  restituer  aux  propriétaires  les 
chèvres  reprises  aux  Arabes,  et  faites  payer  celles  qui  auraient  été  égor- 
gées. Vous  êtes  responsable  du  bon  ordre  dans  les  environs  de  Chal'ô-A'mr. 
La  moindre  plainte  des  habitants  retomberait  sur  vous. 

Par  ordre  «lu  général  en  chef. 

Dépôt  de  1a  guerre. 


4059. 

AU  COMMANDANT  DU  3e  BATAILLON  DE  LA  18e  DEMI-BRIGADE, 

à CHAFÂ-À’MR. 

Quartier  général,  devant  Acre,  5 germinal  an  tu  (a5  mars  1799). 

Il  est  ordonné  au  commandant  du  3e  bataillon  de  la  i8*,  qui  est  à 
Chafà-A’mr,  de  faire  partir  tous  les  soirs,  à dater  d'aujourd’hui,  un  déta- 
chement de  3o  hommes,  qui  se  rendra  à l’hépital  ambulant,  près  Acre, 
et  en  repartira  tous  les  matins  pour  conduire  à Chafâ-A’mr  le  convoi 
de  blessés,  de  sorte  qu’il  aura  tous  les  jours  3o  hommes  allant  à l'am- 
bulance sous  Acre,  et  3o  hommes  revenant  de  l'ambulance  d’Acre  à 
celle  de  Chafâ-A'mr.  11  recommandera  aux  détachements  de  marcher  tou- 
jours parfaitement  en  ordre,  afin  d’être  en  garde  contre  les  Arabes  qui 
rôdent  sur  cette  route. 

Par  ordre  du  général  en  chef. 

Dépôt  de  la  guerre. 

4060. 

AU  GÉNÉRAL  BERTHIER. 

Quartier  général , devant  Acre,  6 germinal  an  tu  (t6  mtir*  1799). 

Vous  donnerez  l’ordre  au  général  Murat  de  partir  demain  avec  aoo 
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hommes  de  cavalerie,  deux  pièces  de  canon,  5oo  hommes  d’infanterie 
légère,  pour  se  rendre  à Safed,  dissiper  les  rassemblements  qui  s'y  trou- 
vent et  s’emparer  du  château. 

11  mènera  avec  lui  le  cheik  Mustafa,  que  j’ai  revêtu  cheik  de  Safed; 
il  le  mettra  en  possession  dudit  village. 

Maître  de  Safed,  il  fera  faire  des  reconnaissances  sur  le  chemin  de 
Damas.  Il  mènera  avec  lui  un  ingénieur  pour  faire  le  croquis  de  la  route 
et  tenir  note  de  tous  les  villages  par  où  il  passerait,  ou  que  l’on  décou- 
vrirait à droite  ou  à gauche.  Si  le  fort  de  Safed  était  occupé  en  force,  et 
qu’il  y eût  du  canon,  eulin  qu’il  crût  ne  pouvoir  le  forcer  qu’en  perdant 
du  monde,  il  fera  sommer  le  commandant  et  poussera  jusqu'au  pont  de 
Benât-Yakouh,  pour  contenir  le  fort  et  éclairer  la  route  de  Damas. 

Bonaparte. 

Dépôt  de  la  guerre. 


4061. 

AU  GÉNÉRAL  BERTHIER. 

QuarSpr  j;w»fral.  <lr.anl  Acn»,  7 garmiiMl  an  tu  (17  mars  1799). 

Vous  donnerez  l’ordre  qu’ù  trois  heures  après  minuit  la  tranchée  soit 
relevée,  savoir, 

Tous  les  postes  à droite  de  l'aqueduc,  y compris  ceux  qui  sont  à la 
batterie  de  brèche,  par  la  division  du  général  Kleber; 

Tous  les  postes  à gauche  de  l’aqueduc,  et  dès  lors  comprenant  les 
deux  autres  batteries  et  la  batterie  du  port,  par  la  division  Reynier. 

La  division  Bon  se  portera  demain , dans  la  matinée,  derrière  la  hau- 
teur où  était  placé,  pendant  le  siège,  le  poste  du  chef  de  brigade  de 
réserve,  où  elle  sera  la  réserve. 

La  division  I.annes  se  rendra  également,  à l’heure  qui  lui  sera  indiquée 
demain,  pour  se  porter  en  réserve  sur  la  droite,  hors  de  la  portée  du 
canon. 

Vous  trouverez  ci-joint  l’ordre  pour  la  force  des  batteries. 

Lorsque  les  batteries  auront  fait  brèche  et  que  le  général  en  chef  la 
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jugera  praticable,  quinze  carabiniers  d'une  bravoure  distinguée,  avec 
six  sapeurs  portant  deux  échelles,  six  ouvriers  d’artillerie  portant  deux 
pinces,  des  haches  et  des  pioches,  et  conduits  par  un  adjoint  à l'état- 
major  général,  s’élanceront  il  la  brèche  par  le  chemin  qui  leur  sera 
indiqué  par  l’ollicier  du  génie  que  désignera  le  général  Calïarclli. 

Celte  avant-garde  sera  soutenue  par  les  trois  compagnies  de  carabi- 
niers, derrière  lesquelles  marcheront  six  échelles,  une  dizaine  de  sapeurs, 
six  ouvriers  d’artillerie  avec  des  haches  et  tout  ce  qui  est  nécessaire  pour 
enfoncer  des  portes  et  ouvrir  des  créneaux. 

Après  quoi,  marcheront  les  grenadiers  de  la  division  Kleher,  qui 
seront  suivis  par  le  reste  des  échelles,  avec  dix  sapeurs  avec  les  outils 
nécessaires  pour  enfoncer  des  maisons,  et  six  ouvriers  d’artillerie  avec 
les  outils  nécessaires. 

Après  eux,  selon  les  circonstances,  on  fera  marcher  les  grenadiers  de 
la  division  Reynier  et  le  reste  de  la  division  Kleher. 

Chaque  homme  prendra  une  ou  deux  fascines,  ce  qui  lui  servira  à 
rendre  plus  accessibles  les  abords  de  la  brèche. 

Bosapaîite. 

DlpAt  de  U guenr. 


«062. 

AU  GÉNÉRAL  BERTHIER. 

(Ju«rlier  général , devant  Acre,  7 germinal  an  m (**7  niant  1799). 

ORDRE  POUR  LE  TIR  DES  PIECRS. 

Cette  uuit,  pendant  que  l’on  mettra  les  pièces  de  canon  en  batterie, 
les  batteries  de  mortiers  et  d’obusiers  bombarderont  la  place. 

A quatre  heures  du  matin,  les  deux  petites  batteries  de  gauche  tire- 
ront afin  d’essayer  d'éteindre  le  feu  de  tout  le  front  d’attaque.  Elles  tire- 
ront dix  coups  par  heure,  par  pièce  : d’abord  quelques  coups  isolément 
pour  s'assurer  de  la  justesse  du  tir. 

A cinq  heures  précises,  la  batterie  de  brèche  tirera  d’abord  quelques 
coups  isolément  pour  s’assurer  de  son  tir.  et,  lorsqu’elle  aura  trouvé  le 
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point,  elle  tirera  par  salves  de  douze  et  de  huit,  à raison  de  dix  coups 
par  pièce,  par  heure. 

Les  mortiers  et  ohusiers  tireront  depuis  quatre  heures  du  matin,  à 
raison  de  cinq  coups  par  heure,  jusqu’à  midi. 

La  batterie  du  port  fera  tout  son  possible  pour  faire  éloigner  les  avisos 
et  porter  la  confusion  dans  le  port. 

La  pièce  de  U ne  se  démasquera  qu’au  moment  où  on  te  croira  néces- 
saire pour  achever  d'éteindre  leur  flanc. 

Bo.VAPàRTE. 

Dépôt  de  la  {juerre. 


4063. 

AU  MOLLAH  MURAD-RADEH, 

À DAMAS. 

Quartier  général,  devant  Acre,  7 {jertmnal  an  tu  (97  mar»  1799). 

Je  m'empresse  de  vous  apprendre  mon  entrée  en  Svrie,  afin  que  vous 
en  fassiez  part  à vos  compatriotes  de  Damas.  Djezzar-Pacha  ayant  fait 
une  invasion  en  Egypte,  et  ayant  occupé  le  fort  d’El-A'rych  avec  ses  troupes, 
je  me  suis  vu  obligé  de  traverser  les  déserts  pour  m'opposer  à ses  agres- 
sions. Dieu,  qui  a décidé  que  le  règne  des  tyrans,  tant  en  Egypte  qu’en 
Syrie,  devait  être  terminé,  m'a  donné  la  victoire.  Je  me  suis  emparé  de 
Gaza,  Jafl’a  et  llayfâ,  et  je  suis  devant  Acre,  qui.  d'ici  à peu  de  jours, 
sera  en  mon  pouvoir. 

Je  désire  que  vous  fassiez  connaître  aux  ulémas,  aux  chérifs  et  aux 
principaux  cheiks  de  Damas,  ainsi  qu'aux  agas  des  janissaires,  que  mon 
intention  n'est  point  de  rien  faire  qui  soit  contraire  à la  religion,  aux 
habitudes  et  aux  propriétés  des  gens  du  pays.  En  conséquence,  je  désire 
que  la  caravane  de  la  Mecque  ait  lieu  comme  à l’ordinaire;  j'accorderai  à 
cet  effet  protection  et  tout  ce  dont  elle  aura  besoin;  il  suffit  qu'on  me 
le  fasse  savoir. 

Je  désire  que.  dans  cette  circonstance  essentielle,  les  habitants  de 
Damas  se  conduisent  avec  la  même  prudence  et  la  même  sagesse  que  les 
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habitants  du  Caire.  Ils  me  trouveront  le  même,  clément  et  mise'ricor- 
dieux  envers  le  peuple,  et  zélé  pour  tout  ce  qui  peut  intéresser  la  religion 
et  la  justice. 

Bonaparte. 

Collection  Napoléon. 

à 064. 

AU  GÉNÉRAL  BF.RTHIER. 

Quartier  général , devant  Acre,  g germinal  an  ni  (ag  mars  179g). 

Vous  donnerez  l’ordre  au  général  Junot  de  partir  demain  avec  3oo 
hommes  d'infanterie  légère  et  i5o  hommes  de  cavalerie,  pour  se  rendre 
à Chafâ-A’mr,  de  là  à Nazareth;  dégager  ces  deux  villages  des  Arabes  qui 
les  infestent  et  qui  les  empêchent  de  communiquer  avec  le  camp;  faire 
de  là  toutes  les  reconnaissances  et  prendre  tous  les  renseignements  sur 
les  rassemblements  qui  pourraient  exister  du  cêté  de  Naplouse. 

Il  y a à Chafâ-A’mr,  pour  la  garde  de  l'hôpital , un  bataillon  de  la  1 8*, 
qui,  en  cas  d’événement,  pourrait  lui  prêter  main-forte. 

En  passant  à Chafâ-A’mr,  il  prendra  avec  lui  le  (ils  de  Dàher,  par  qui 
il  se  fera  accompagner. 

Bonaparte. 

Dépôt  d«  la  guerre. 


4065. 

AU  GÉNÉRAL  DUGUA  , 

AC  CAIRE. 

Quartier  général,  devant  Acre,  9 germinal  au  vu  («9  «nar»  1799). 

Depuis  notre  arrivée  devant  Acre,  Citoyen  Général,  l’armée  uese  ressent 
plus  des  privations  quelle  avait  éprouvées  dans  les  déserts  qui  la  séparent 
maintenant  de  l'Egypte;  l’abondance  règne  dans  les  camps;  les  villages 
situés  dans  les  montagnes  envoient  leurs  denrées  avec  profusion  et  con- 
fiance. Le  peuple  de  ces  montagnes,  courbé  sous  le  joug  de  Djezzar,  voit 
en  nousses  libérateurs;  de  nombreuses  députations  sont  arrivées  de  tous 

V.  69 
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côtés;  les  tribus  arabes  n’ont  pas  été  les  dernières  k manifester  leur  con- 
tentement; tous  désirent  d’étre  délivrés  de  leur  oppresseur,  qui  est  resté 
renfermé  dans  Acre. 

La  tranchée  a été  ouverte  devant  cette  ville,  et  les  travaux  sont  poussés 
avec  vigueur  et  avec  toute  la  régularité  d’un  siège  en  forme.  La  batterie 
de  brèche  est  établie;  on  a commencé  à battre  le  mur;  on  espère  que  sous 
peu  la  place  sera  emportée. 

line  croisière  anglaise  s’est  montrée  h la  vue  d’Acre,  et  a voulu  essayer 
de  seconder  Djezzar;  ses  tentatives  ont  tourné  à sa  honte  : plusieurs  cha- 
loupes canonnières  ont  été  coulées  bas  ou  brûlées  par  nos  batteries.  Peu 
de  jours  auparavant,  quelques  chaloupes  canonnières  anglaises,  ayant 
tenté  de  prendre  à l’abordage,  dans  le  port  de  Hayfâ,  des  bâtiments  que 
nous  y avons,  le  chef  d’escadron  Lambert,  après  les  avoir  laissés  approcher 
à bonne  portée,  leur  a fait  un  feu  si  vif  de  canon  et  de  mousqueterie, 
qu’il  leur  a tué  et  blessé  beaucoup  de  monde,  et  qu’il  s’est  emparé  d'une 
des  chaloupes  armée  d'une  caronade  de  36.  Cette  caronade  a pris  rang 
dans  la  batterie  de  brèche. 

Je  vous  invite,  Citoyen  Général,  à employer  tous  les  moyens  qui  dé- 
pendent de  vous  pour  accélérer  les  convois  de  munitions  dont  nous 
avons  un  grand  besoin;  un  siège  en  règle  entraîne  beaucoup  de  con- 
sommation. 

P«r  ordre  du  gdndral  en  chef. 

Dépôt  <ie  la  guerre. 


4066. 

ORDRE  DU  JOUR. 

Quartier  générai,  devant  Acre,  10  germinal  «n  tii  (3o  mare  1799). 

Les  généraux  de  division  ordonneront  que,  dans  la  journée,  tous  les 
boulets  de  l'ennemi  qui  peuvent  être  soit  dans  le  camp,  soit  dans  les 
environs,  soient  portés  au  parc. 

L’organisation  des  transports  pour  le  service  des  subsistances  et  celui 
de  l’hôpital  ne  pouvant  suilire,  pour  le  moment,  aux  moyens  de  trans- 
port considérables  qu’exige  l’activité  de  ces  services,  le  général  en  chef 
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ordonne  que,  provisoirement,  les  chameaux  appartenant  aux  officiers  ou 
employés  quelconques  aident  ce  service  ainsi  qu’il  suit  : 

Article  t".  Tous  les  jours  impairs,  à dater  du  u,  il  partira  du 
quartier  général,  à onze  heures  du  malin,  un  convoi  de  chameaux  pour 
chercher  les  grains  à Hayfâ.  Ce  convoi  sera  rassemblé  devant  la  garde, 
en  arrière  du  camp  du  quartier  général,  tous  les  jours  impairs,  à dix 
heures  du  matin. 

Art.  2.  Le  quartier  général  fournira,  tous  les  jours  impairs,  t oo  cha- 
meaux, qui  seront  répartis  d'après  la  liste  arrêtée  par  le  chef  de 
l’état-major  général  et  communiquée  à chacun  par  le  vaguemestre 
général. 

Les  divisions  Klebcr,  Lanncs,  Reynier  et  Bon  fourniront  chacune 
î o chameaux  tous  les  jours  impairs,  avec,  chacune,  1 5 hommes  d’escorte, 
dont  un  adjoint  à l’état-major  général  de  l’année  aura  le  commande- 
ment. Le  général  de  chaque  division  déterminera  ceux  qui  doivent  four- 
nir les  1 5 chameaux,  d'après  la  proportion  des  chameaux  existant  à la 
division. 

Le  parc  d’artillerie  fournira,  tous  les  jours  impairs,  to  chameaux,  et 
la  cavalerie,  6. 

Art.  3.  L'adjoint  à l’état-major  général  s’assurera  si  chacun  fournit  le 
nombre  de  chameaux  ordonné.  Il  fera  punir  les  vaguemestres,  soit  du 
quartier  général,  soit  des  divisions,  auxquels  il  est  ordonné  de  rassem- 
bler les  chameaux  et  qui  négligeraient  de  le  faire  au  jour  et  à l’heure 
indiqués. 

Art.  4.  L’ordonnateur  en  chef  de  l'armée  désignera  un  commissaire 
des  guerres  qui  marchera  avec  chaque  convoi. 

Art.  5.  L’ordonnateur  en  chef  prendra  les  mesures  nécessaires  afin 
d'organiser  ce  service  et  de  pouvoir  se  passer  des  mesures  ordonnées 
ci-dessus,  qui  ne  sont  que  précaires  et  momentanées. 

Art.  6.  Le  service  des  transports  de  l'ambulance  à l'hôpital  n'étant 
pas  organisé  d’une  manière  conforme  aux  besoins  du  service,  le  commis- 
saire ordonnateur  en  chef  est  autorisé  à ordonner  aux  commissaires  des 
guerres  attachés  soit  au  quartier  général,  soit  aux  divisions,  de  se  procu- 
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rer,  tous  les  jours  pairs,  une  quinzaine  d'ânes  requis  parmi  les  gens  soit 
à la  suite  du  quartier  général,  soit  à la  suite  des  divisions. 

Abt.  7.  Les  commissaires  des  guerres  donneront  des  reçus  à ceux  qui 
auront  fourni  des  ânes  pour  le  service  de  l’hôpital,  afin  qu’on  puisse  les 
dédommager,  lorsque  les  circonstances  le  permettront. 

Art.  8.  Les  ânes  fournis  pour  le  service  de  l'hôpital  seront  conduits, 
tous  les  jours  pairs,  h six  heures  du  matin,  à l'ambulance  près  du  marais, 
et  mis  à la  disposition  de  l’administrateur  désigné  par  l’ordonnateur  en 
chef. 

Art.  9.  Le  commissaire  ordonnateur  prendra  en  môme  temps  toutes 
les  mesures  pour  organiser  le  service  de  transport  des  malades  par  les 
gens  du  pays. 

Art.  10.  Les  généraux  de  division  sont  invités  h procurer  à l'ordon- 
nateur en  chef  tous  les  secours  que  leur  division  pourrait  fournir. 

Par  ordre  du  généra!  en  chef. 

DcpAt  de  lu  guerre. 

4067. 

AU  GÉNÉRAL  REYNIER. 

Quartier  général , devant  Acre,  i*  g-  rminal  an  ru  (T1  avril  >799). 

Je  vous  ai  prévenu.  Citoyen  Général,  que  le  général  en  chef  avait 
ordonné  que  notre  mine  sautât  aussitôt  qu’elle  serait  prête,  et  que  nos 
batteries  commençassent  à tirer  sur  la  tour. 

L'intention  du  général  en  chef  est  de  faire  monter  à l’assaut  aussitôt 
que  la  brèche  aura  été  jugée  praticable. 

En  conséquence,  il  a été  ordonné  que  les  six  compagnies  de  gre- 
nadiers de  la  division  Kleber,  les  six  de  la  division  Bon  et  celles  de  la 
division  Latines  fussent  réunies,  à midi,  derrière  le  monticule  où  était 
ci-devant  le  poste  du  général  de  brigade  de  tranchée. 

Les  compagnies  de  grenadiers  de  votre  division,  commandées  par  le 
général  Lagrange,  sonlégalcment  destinées  à montera  l’assaut,  ainsi  que 
l'adjudant  général  Devaux. 

Tous  les  grenadiers  des  différentes  divisions  seront  commandés  par  le 
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général  Lannes,  qui  recevra  des  instructions  particulières  du  général  en 
chef  pour  l'assaut.  Les  compagnies  de  grenadiers  de  votre  division  reste- 
ront à leur  poste  dans  la  tranchée,  ainsi  que  le  général  de  brigade  La- 
grange, jusqu’à  ce  que  le  général  Lannes  vous  les  demande  pour  en 
disposer. 

Pendant  que  l'on  montera  à l'assaut,  vous  garderez  la  tranchée  avec 
le  reste  de  votre  division,  pour  vous  opposer  aux  sorties  que  l'ennemi 
pourrait  faire,  protéger  l’attaque,  votre  division  étant  la  première  à mar- 
cher pour  soutenir  les  grenadiers  et  prendre  poste  dans  la  place. 

Ordonnez  à l'adjudant  général  Devaux  et  à ses  deux  adjoints  de  se 
rendre  auprès  du  général  Lannes,  aux  ordres  duquel  ils  seront  pour 
l'assaut,  cet  officier  et  ses  adjoints  étant  destinés  à conduire  les  premiers 
grenadiers  qui  monteront  à la  brèche. 

Par  ordre  du  gëniVol  en  chef. 

IWpAt  de  U guerre. 


4068. 

AU  GÉNÉRAL  REYNIER. 

Quartier  général , devant  Acre,  19  germinal  an  ru  (1”  avril  1799). 

Je  vous  préviens,  Citoyen  Général,  que  la  division  Lannes  relèvera 
demain,  à trois  heures  du  matin,  votre  division,  et  que  vous  serez  d'ob- 
servation pour  la  journée.  En  cas  d'une  sortie  de  l'ennemi  que  le  général 
de  brigade  de  tranchée  ne  pourrait  pns  repousser  avec  la  réserve,  il  vous 
en  préviendrait. 

Je  vous  préviens  aussi  que  le  général  en  chef  a ordonné  à la  batterie 
Digeon  de  tirer  alternativement,  de  dix  en  dix  minutes,  un  coup  de  mitraille 
de  8 et  un  d'obus  incendiaire.  11  a promis  1.000  écus  si  l'on  parvenait 
à brûler  les  bois  qui  sont  dans  la  brèche. 

Vous  sentez  combien  il  serait  intéressant  de  brûler  ces  bois  et  d'empé- 
cher  celte  canaille  de  travailler  celle  nuit  et  de  débarrasser  le  fossé. 

Par  ordre  du  gënërnl  en  chef. 

DépAl  de  la  guerr*'. 
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4069. 

A L’ADJUDANT  GÉNÉRAL  ALMERAS, 

COMMANDANT  À DAMIETTE. 

Quartier  général,  «levant  A(N,  i3  germinal  an  tu  (s  avril  1799). 

J'expédie  à Damieltc  un  bâtiment  pour  vous  donner  des  nouvelles  de 
l'arme'e  et  porter  des  lettres  du  général  Dommartin  au  commandant  de 
l’artillerie,  et  du  contre-amiral  Gauteaume  au  commandant  de  la  flottille. 

Je  vous  prie  de  prendre  toutes  les  mesures  pour  nous  envoyer,  le  plus 
promptement  possible,  toutes  les  munitions  de  guerre  qui  sont  à Damiette, 
sur  les  diermes.  Le  général  Dugua  me  mande  qu’il  a envoyé  à Damiette 
9,000  boulets  de  ia  et  de  8 et  des  obusiers.  Si  nous  les  avions  ici,  Sainl- 
Jean-d’Acre  serait  bientôt  pris.  Nous  éprouvons  une  grande  pénurie  de 
munitions  de  guerre. 

Les  forts  do  Safed , de  Sour,  et  la  plus  grande  partie  des  montagnes 
qui  nous  entourent,  sont  soumis;  donnez  ces  nouvelles  au  Caire  et  à 
Alexandrie;  une  partie  de  l’armée  ne  tardera  pas  à être  de  retour. 

Bosaparte. 

Dépdl  de  la  guerre. 


4070. 

AU  GÉNÉRAL  MURAT. 

Quartier  général,  devant  Acre,  *3  germinal  an  »ii  (a  avril  1799). 

Le  général  en  chef  reçoit  votre  lettre,  Citoyen  Général,  par  laquelle 
vous  lui  annoncez  votre  arrivée  à Safed. 

Par  la  description  que  vous  lui  donnez  de  ce  lieu,  il  lui  parait  clair 
que  le  château  ne  défend  ni  le  passage  du  Jourdain,  ni  la  route  qui  de 
Damas  arrive  à Acre. 

Le  général  en  chef  ordonne,  en  conséquence,  que  vous  consigniez  le 
fort  de  Safed  au  cheik  Mustafa,  qui  le  fera  garder  par  ses  gens  et  par 
un  certain  nombre  de  gens  du  pays. 

Le  général  en  chef  vous  autorise,  si  vous  le  jugez  à propos  et  si  vous 
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n’y  trouvez  pas  d’inconvénient,  à laisser  la  compagnie  de  Moghrebins 
pour  défendre  aux  Arabes  et  aux  Turcomans  le  pont  d’Vakoub. 

Vous  rejoindrez  l’armée  au  camp  sous  Acre,  à moins  que  la  recon- 
naissance que  vous  avez  faite  au  delà  du  pont  d'Vakoub  ne  vous  fasse 
penser  qu’il  y ait  des  rassemblements  assez  considérables  pour  exiger 
que  vous  les  teniez  en  échec  : dans  ce  cas,  vous  en  instruiriez  le  général 
en  chef  par  plusieurs  exprès  différents,  aGn  qu'il  donne  des  ordres,  et 
vous  auriez  bien  soin  de  vous  conduire  de  manière  à défendre  le  passage 
du  Jourdain  et  à couvrir  l’armée. 

Par  ordre  du  général  en  chef. 

Dépôt  de  la  gwm*. 


A071. 

AU  GÉNÉRAL  Jl’NOT. 

Quartier  général . dotant  Acre.  i3  germinal  an  tii  (a  avril  1799)» 

Le  général  en  chef  me  charge  de  vous  mander,  Citoyen  Général,  que 
son  intention  est  que  vous  restiez  à Nazareth,  que  vous  y fassiez  nourrir 
vos  troupes,  et  que  vous  y fassiez  ramasser  de  la  farine  pour  y nourrir 
de  nouvelles  troupes  que  le  général  en  chef  vous  enverra,  s’il  est  néces- 
saire, pour  dissiper  les  rassemblements  qu’on  dit  se  trouver  à Gcnyn. 

Il  est  très-nécessaire  que  vous  vous  teniez  bien  éclairé  et  que  vous 
ayez  des  espions  pour  avoir  et  pour  pouvoir  donner  des  renseignements 
sur  les  rassemblements  de  Gberar  à Genyn;  vous  devez  lui  donner  assez 
d'inquiétudes  pour  le  tenir  en  échec  et  qu’il  ne  puisse  rien  entreprendre 
sur  nos  derrières  avec  des  forces  considérables. 

Envoyez  des  espions  à Tabaryeh,  pour  connaître  la  situation  de  cette 
place,  la  force  de  sa  garnison,  et  par  là  pouvoir  juger  s’il  y aurait  possi- 
bilité de  l’enlever. 

Si  vous  pensez  qu’avec  le  secours  du  bataillon  de  la  1 8*  demi-brigade, 
qui  est  à Chafà-A’mr,  vous  puissiez  entreprendre  quelque  chose  contre  le 
rassemblement  qui  est  à Genyn,  le  général  en  chef  vous  y autorise,  lais- 
sant les  hommes  nécessaires  pour  la  garde  et  le  service  de  l’hôpital. 

Si  vous  aviez  des  nouvelles  que  les  rassemblements  de  Genyn  faits  par 
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Gherar  se  dirigent  vers  Ilayfâ,  vous  en  ferez  prévenir  directement  le  chef 
d'escadron  Lambert.  Dans  tous  les  cas,  il  est  nécessaire  que  vous  vous 
procuriez,  à Nazareth  et  dans  les  environs,  de  quoi  tenir  en  réserve  pour 
pouvoir  donner  au  moins  trois  jours  de  vivres  à vos  troupes. 

Par  cette  instruction,  le  général  en  chef  me  charge  de  vous  dire  que 
vofts  devez  voir  qu’il  approuve  toutes  opérations  que  vous  feriez  contre 
les  Turcomans  ou  autres  Arabes. 

Par  ordre  du  général  en  chef. 

Dépôt  de  la  guerre. 


4072. 

AU  CITOYEN  D'Al'RE. 

Quartier  général,  devant  Acre,  i 3 germinal  an  tii  (i  avril  1799)- 

Le  général  en  chef  vous  ordonne,  Citoyen  Ordonnateur,  de  faire  éva- 
cuer tous  les  malades  et  blessés  sur  JalTa,  en  les  réunissant  d’abord  à 
Ilayfâ,  où  une  partie  sera  embarquée.  L’amiral  Ganleaume  mettra,  à cet 
effet,  à votre  disposition  les  trois  bâtiments  qui  sont  à Hayfâ,  sur  les- 
quels vous  ferez  évacuer  les  blessés  et  les  malades  qui  ne  pourraient  pas 
l'être  par  terre. 

L’intention  du  général  en  chef  est  que  vous  laissiez  cependant  à Chafâ- 
A'mr  les  malades  ou  blessés  capables  de  se  rétablir  en  peu  de  jours,  ou 
les  blessés  tellement  graves  qu’ils  aient  besoin  de  quelques  jours  pour  être 
susceptibles  d’évacuation. 

Le  général  en  chef  vous  ordonne  de  prendre  vos  mesures  telles  que , le 
t5,  vous  ayez  de  quoi  donner  à l’armée  pour  trois  jours  de  vivres,  qui 
seront  en  réserve,  sans  compter  le  service  courant,  et  qui  ne  seront  dis- 
tribués que  d’après  l’ordre  que  vous  en  recevrez  du  général  en  chef. 

Faites  remettre  l'ordre  ci-inclus  au  contre-amiral  Ganleaume,  en  vous 
concertant  avec  lui. 

Par  ordre  du  général  en  chef. 

Dépôt  de  U guerre. 
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4073. 

AL'  GÉNÉRAL  KLEBER. 

Quartier  général , devant  Acre,  xh  grouillai  an  vu  (3  avril  1799). 

Les  travaux  de  siège,  Citoyen  Général,  exigent  une  quantité  de  blin- 
dages assez  considérable;  le  génie  ne  peut  se  les  procurer  sans  des  me- 
sures extraordinaires;  c’est  à nous  à l’aider. 

Je  vous  invite.  Citoyen  Général,  à envoyer  les  sapeurs  porte-haches 
des  demi-hrigades  dans  les  bois  en  arrière  de  votre  camp,  pour  couper 
des  bois  qui  doivent  avoir  de  7 à 9 pieds  de  longueur,  et  un  demi-pied 
et  plus  d’équarrissage;  ils  peuvent  prendre  également  les  bois  qu’ils 
trouveraient  dans  des  maisons  abandonnées. 

Tout  ce  qui  pourra  être  coupé  dans  la  journée  de  demain  sera  apporté 
devant  ma  tente,  et  je  donnerai  une  gratification  à ceux  qui  l’auront 
coupé;  tâchez  qu'il  y en  ait  la  charge  de  plusieurs  chameaux.  Ces  bois 
doivent  être  employés  dans  la  nuit  du  1 5 au  16,  et  rien  n’est  plug  inté- 
ressant. 

Pur  ordre  du  général  en  chef. 

Dépôt  «If  la  guerre. 

4074. 

ORDRE  DU  JOUR. 

( EXTRAIT.  ) 

Quartier  général,  devant  Acre,  i5  germinal  an  tii  (A  avril  1799). 

Tous  les  militaires  qui,  dans  les  journées  d’aujourd’hui  et  de  demain, 
porteront  à l'état-major  des  boulets  trouvés  dans  la  plaine,  seront  payés, 


savoir  : 

Pour  chaque  boulet  de  36  ou  33 30  sous. 

Pour  chaque  boulet  de  ! a '. x 5 

Pour  chaque  boulet  de  8 10 


Par  ordre  du  général  en  chef. 

Dépôt  de  la  guerre. 
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4075. 

A(J  GÉNÉRAL  KLEBER. 

Quartier  général,  «levant  Acre,  ifi  germinal  an  vu  (5  avril  < 70'»)- 

L’inicntion  du  général  en  chef,  Citoyen  Général,  est  de  faire  venir  de 
Hayfâ  tous  les  hommes  de  la  95'  demi-brigade  qui  y sont,  pour  aug- 
menter le  poste  du  moulin  de  DAoud1, 

En  attendant,  le  général  en  chef  ordonne  que  vous  fassiez  partir  ce 
soir  un  détachement  de  9 5 hommes  de  votre  division  pour  renforcer  le 
poste  de  Dâoud,  et  qui  sera  aux  ordres  du  capitaine  de  la  a 5',  qui  y est 
déjà  et  connaît  parfaitement  ce  moulin. 

Le  général  en  chef  vous  prie  de  donner  ordre  à l’officier  qui  com- 
mande les  60  hussards  qui  sont  à Dâoud  de  faire  escorter  les  farines 
qui  viennent  du  moulin,  de  faire  de  fréquentes  patrouilles  sur  la  mer, 
de  tendre  des  embuscades  pour  tâcher  d’arrêter  les  hommes  que  Djezzar 
fait  débarquer  pour  communiquer  dans  le  pays.  Ordonnez  à cet  officier 
de  tenir  la  discipline  parmi  les  hussards,  qui  ont  déjà  enfoncé  quelques 
portes  aux  environs  de  Dâoud  : prévenez-le  que  le  général  en  chef  s’en 
prendra  à lui  du  moindre  désordre;  il  doit  être  le  protecteur  des  habi- 
tants. Ces  ko  hussards  avec  les  5o  hommes  d’infanterie  forment  une 
grand’garde,  qui  restera  à Dâoud  jusqu'à  nouvel  ordre. 

Ces  troupes  vivront  des  vivres  fournis  par  votre  division. 

Par  ordre  dn  général  «i  chef. 

I)épM  d*  la  guerre. 


4076. 

A L’ADJl'DANT  GÉNÉRAL  GREZ1EL, 

À JAPPA. 

Quartier  général,  devant  Acre.  16  germinal  ao  ni  (5  avril  1799)- 

Je  vous  réexpédie,  Citoyen  Général,  le  bateau  qui  nous  est  arrivé  ce 
matin  de  Jaffa,  pour  vous  faire  connaître  nos  besoins. 

! Cheik -Moud. 
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Il  y a lmil  jours  qu'un  bataillon,  avec  tous  les  moyens  de  charroi  du 
parc,  est  parti  pour  prendre  à J alfa  des  pièces  de  h et  autres  munitions 
de  guerre;  nous  espérons  qu’il  sera  de  retour  demain. 

Le  contre-amiral  Ganteaume  a expédié,  il  y a quatre  jours,  un  officier 
sur  un  bâtiment,  pour  Damiette;  j'apprends  qu’il  a passé  à Jaffa.  Il  a été 
expédié  à Damiette  pour  porter  des  ordres  pour  que  toutes  les  munitions 
de  guerre  qui  sont  à Damiette  partent  pour  Jaffa.  Nous  avons  le  plus 
graud  besoin  de  boulets  de  ia, de  8,  d’obus  et  de  bombes,  des  mor- 
tiers de  Jaffa  et  des  cartouches  d'infanterie  : ce  ne  sera  qu'à  leur  arrivée 
que  nous  pourrons  attaquer  et  prendre  Acre. 

Dès  l’instant  que  le  convoi  par  terre  sera  arrivé,  on  le  laissera  reposer 
un  jour  et  on  le  renverra  pour  aller  prendre  à Jaffa  les  munitions  de 
guerre,  qui  pourraient  y être  arrivées. 

Faites  mettre  sur  une  djerme  trois  des  obusiers  lurcs  que  nous  avons 
trouvés  à Jaffa,  avec  tous  les  obus  propres  à ces  obusiers  qui  se  trouvent 
à Jaffa. 

Faitcs-y  mettre  aussi  toutes  les  bombes  des  mortiers  que  nous  avons 
trouvés  à Jaffa,  et  qui  ne  seraient  pas  parties  par  terre. 

Le  bâtiment  peut  se  rendre  à Tautourah,  où  il  débarquera  s’il  y trouve 
des  troupes  françaises;  siuou  il  profitera  de  la  nuit  pour  venir  à Hayfâ. 

Le  commodore  Sidnev  Smith,  avec  les  deux  vaisseaux  le  Tigre  et  le 
Thésée,  après  avoir  été  absent  dix  jours,  vient  de  rétablir  sa  croisière 
depuis  deux  jours.  La  flolle  du  citoyen  Stcndelet  a reçu  ordre  de  se 
rendre  à Jaffa;  il  débarquera  les  vivres  et  l’artillerie  qu’il  peut  avoir. 

L'aviso  f Etoile  a ordre  de  désarmer  et  de  laisser  les  deux  pièces  de  1 8 
que  vous  nous  enverrez  par  le  prochain  convoi. 

Le  contre-amiral  Perrée  a reçu  également  l’ordre  de  faire  arriver  à Jaffa 
trois  pièces  de  aà,  quatre  de  1 8 et  des  mortiers,  avec  6oo  boulets  de  î a. 

Faites  partir  aoo  quintaux  de  farine,  4oo  de  grains,  aoo  de  riz, 
aoo  de  dourah  pour  Tanlourah.  que  je  me  décide  à faire  occuper  par  un 
détachement  de  l’armée. 

Bonaparte. 

CoUorium  Napoléon. 

63. 
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A077. 

A L’ADJUDANT  GÉNÉRAL  ALMERAS, 

À DAMIETTE. 

Quartier  givrai,  devant  Acre,  16  germinal  an  tu (5  avril  >799). 

Je  vous  ai  expédie,  le  i3,  un  bateau  avec  un  officier  de  marine,  pour 
vous  faire  connaître  le  besoin  que  nous  avons  de  munitions  de  guerre;  de 
peur  qu'il  ne  soit  pas  arrivé,  je  vous  en  expédie  un  second. 

Faites  partir  sur  des  djermes,  ou  sur  tout  aulre  bâtiment,  tous  les  bou- 
lets de  îa  et  de  8,  d’obusiers,  et  les  cartouches  d'infanterie  que  vous 
aurez  à votre  disposition  à Damiette. 

Envoycz-nous  également  les  pièces  d’un  calibre  supérieur  à 8 qui 
seraient  arrivées  à Damiette,  ou  qui  se  trouveraient  à Damiette  par  un 
accident  quelconque.  Ces  bâtiments  iront  droit  à Jaffa,  où  ils  débarque- 
ront leurs  munitions  de  guerre. 

Donnez  de  nos  nouvelles  à Alexandrie  et  au  Caire.  L’armée  est  abon- 
damment pourvue  de  tout,  et  tout  va  fort  bien;  tous  les  peuples  se  sou- 
mettent : les  Motouâly,  les  Maronites  et  les  Druses  sont  avec  nous.  Damas 
n'attend  plus  que  la  nouvelle  de  la  prise  de  Saint-Jean-d'Acre  pour  nous 
envoyer  scs  clefs.  Les  Moghrebins,  les  Mameluks  et  autres  troupes  de 
Djezzar  se  sont  battues  entre  elles;  il  y a eu  beaucoup  de  sang  répandu. 

Far  les  dernières  nouvelles  que  j'ai  reçues  d’Europe,  les  rois  de  Sar- 
daigne et  des  Deux-Siciles  n’existent  plus.  L’Empereur  a désavoué  la  con- 
duite du  roi  de  Naples.  La  paix  de  Rastadt  était  sur  le  point  d’élre  con- 
clue. Ainsi  la  paix  générale  n’était  pas  encore  troublée.  11  faisait  un  froid 
excessif. 

Envoyez  des  ordres  à Qalyeh  pour  faire  filer  sur  l’armée,  le  plus 
promptement  possible,  les  munitions  de  guerre  qui  peuvent  y être.  Je 
compte  sur  votre  intelligence  et  sur  votre  zèle  pour  faire  passer  sans  délai 
les  munitions  de  guerre  que  je  vous  ai  demandées. 

Boxapxrte. 

Collection  Napoléon. 
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4078. 

AU  GÉNÉRAL  Dl'GUA, 

AC  CAICC. 

Quartier  génAnd,  drvaal  Arre,  llî  germinal  an  ru  (5  avril  1799). 

Notre  position  devant  Acre,  Citoyen  Général,  est  à peu  près  la  même. 
L'ennemi  avait  tenté  plusieurs  sorties,  mais  il  a été  si  Lien  reçu  toutes 
les  fois,  qu'il  se  décide  depuis  quelques  jours  à rester  caché  derrière 
ses  murs.  Nous  faisons  de  nouvelles  communications  et  nous  établissons 
de  nouvelles  batteries.  Nos  relations  avec  les  montagnes  nous  répondent 
de  nos  subsistances  et  nous  assurent  du  bon  esprit  des  habitants.  Le 
général  Murat  a poussé  des  reconnaissances  au  delà  de  Safed,  sur  la 
roule  de  Damas.  Le  général  Juuot  est  à Nazareth,  et  le  général  Yial  à 
Sour,  avec  un  bataillon.  Le  marché  que  nous  avons  établi  en  arrière  du 
quartier  général  continue  à être  bien  approvisionné.  Le  général  en  chef 
a reçu  aujourd'hui  une  députation  de  la  tribu  des  Motouâly;  huit  de  leurs 
chefs  se  sont  rendus  auprès  de  lui;  il  les  a parfaitement  accueillis  et  les 
a revêtus  chacun  d'une  pelisse;  ils  s'en  sont  retournés  fort  contents.  Le 
pays  est  à nous;  il  ne  nous  manque  que  la  ville,  dont  nous  espérons  être 
bientôt  possesseurs. 

Par  ordre*  du  jjtWral  t*n  chef. 

LVp/it  de  U guerre. 

4079. 

Ali  GÉNÉRAL  KLEBER. 

Quartier  gvorfml,  dtvanl  A cru,  17  gmninal  an  *11  (6  a>ril  1799). 

Le  général  en  chef  étant  instruit.  Citoyen  Général,  que  Djezzar  fait 
aborder  des  canots  entre  la  rade  et  Hayfê,  afin  de  faire  passer  ses  espions, 
ordonne  que  vous  envoyiez  de  suite  5o  hommes  de  cavalerie  qui  passe- 
ront par  les  derrières  du  camp  et  iront  bivouaquer  dans  un  endroit  favo- 
rable, au  delà  du  pont  de  chevalets  qui  a été  jeté  sur  la  rivière,  en  avant 
de  l'ambulance;  vous  donnerez  ordre  au  commandant  de  ce  détache- 
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nient  Je  faire  faire  des  patrouilles  fréquentes,  surtout  pendant  la  nuit, 
le  long  de  la  plage  jusque  vers  la  seconde  rivière,  qui  est  du  côté  de 
Hayfâ.  La  troupe  prendra  ses  vivres  au  camp. 

Par  ordre  du  général  en  chef. 


DépAt  Jr  U guerre. 


4080. 

AD  GÉNÉRAL  M ARMONT, 

\ ALEXANDRIE. 


Quartier  général,  devant  Acre,  19  germinal  an  vu  (8  avril  1799). 

Vous  aurez  sans  doute  reçu.  Citoyen  Général,  les  différentes  lettres  que 
je  vous  ai  écrites  depuis  la  prise  d'EI-A'rych  jusqu'à  celle  de  Jaffa. 

Nous  sommes  depuis  quinze  jours  devant  Saint-Jean-d'Acre,  où  nous 
tenons  enfermé  Djezzar-Pacha.  La  grande  quantité  d’artillerie  que  les 
Anglais  y ont  jetée,  avec  un  renfort  de  canonniers  et  d’officiers,  jointe  à 
notre  peu  d'artillerie,  a retardé  la  prise  de  cette  place.  Mais  les  deux 
vaisseaux  de  guerre  anglais  se  sont  fâchés  hier  contre  nous,  et  nous  ont 
tiré  hier  plus  de  a,ooo  boulets,  ce  qui  nous  en  a approvisionnés.  J’ai 
donc  lieu  d’espérer  que  sous  peu  de  jours  nous  serons  maîtres  de  cette 
place. 

Nous  sommes  maîtres  de  Safed  et  de  Sour;  les  Molouâly  et  les  Druses 
sont  avec  nous. 

J’espère  que  vous  n’aurez  pas  perdu  un  instant  pour  l'armement  et 
pour  l’approvisionnement  d’Alexandrie,  et  que  vous  serez  en  mesure  pour 
recevoir  les  ennemis,  s'ils  se  présentent  de  ce  côté.  Je  compte,  dans  le 
mois  prochain,  être  en  Egypte  et  avoir  fini  toute  mon  opération  de  Syrie. 

Boxapahte. 

ColWtion  Napolénwi. 

4081. 

ORDRE  DG  JOUR. 

Quartier  général,  devant  Acre,  19  gmmnai  an  «11  (8  avril  >799)- 

Le  général  en  chef  est  instruit  que  beaucoup  de  soldats  et  autres 
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Français  se  répandent  dans  les  environs  du  camp  ou  s'isolent,  ce  qui  est 
contraire  à la  sûreté  individuelle,  ainsi  qu'à  la  police  : il  renouvelle 
l’ordre  déjà  donné  pour  qu'aucun  Français  ne  dépasse  les  gardes  du 
camp. 

Lorsque  les  généraux  de  division  jugeront  à propos  d'aller  au  four- 
rage, au  bois  ou  à toute  autre  corvée,  ils  le  commanderont,  etleurélat- 
major  formera  des  convois,  auxquels  il  sera  donné  une  escorte. 

Des  soldats  vont  en  avant  sur  la  route  et  enlèvent  ce  que  portent  les 
paysans  pour  être  vendu  au  marché;  plusieurs  plaintes  sont  parvenues 
contre  des  bommes  de  la  division  kleber;  depuis  plusieurs  jours,  il  ne 
vient  plus  de  pain  au  marché,  parce  qu'on  a enlevé  de  force  aux  paysans 
celui  qu'ils  apportaient,  ou  à un  prix  arbitraire;  plusieurs  ont  été  battus 
et  non  payés.  Les  généraux,  les  chefs  des  corps  cl  chacun  doit  sentir  la 
nécessité  d’établir  l’ordre,  qui  seul  peut  entretenir  l'abondance  dans  le 
camp. 

H est  ordonné  à la  cavalerie  et  à l’état-major  de  mettre  plus  d’exactitude 
à aider  le  service  des  transports  avec  leurs  chameaux,  ainsi  qu’il  a été 
demandé  pour  les  jours  impairs. 

Par  ordre  du  gdodral  en  chef. 

IVjWll  ck*  U guerre. 


4082. 

AU  GÉNÉRAL  KLEBER. 

Quartier  général,  devant  Acre,  10  germinal  an  vu  (9  avril  1799)- 

Le  général  en  chef  ordonne,  Citoyen  Général,  que  vous  fassiez  par- 
tir sur-le-champ  toute  votre  infanterie  légère,  pour  se  rendre  à Naza- 
reth, en  passant  par  Chafù-A’mr,  avec  le  reste  de  l’infanterie  qui  compose 
votre  division;  vous  suivrez  votre  infanterie  légère  pour  vous  rendre  éga- 
lement à Nazareth,  où  vous  trouverez  le  général  Junot,  qui  a marché 
hier  au-devant  d’un  rassemblement  considérable  de  cavalerie,  avec  lequel 
il  a eu  une  affaire. 

L’intention  du  général  en  chef  est  que  vous  couvriez  l’armée  et  que  vous 
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lâchiez  de  dissiper  les  rassemblements  qui  se  sont  formés,  soit  venant  du 
côté  de  Damas,  soit  du  nommé  Gherar  à Genyn. 

Le  général  Dommartin  a donné  ordre  au  parc  de  fournir  5,ooo  car- 
touches pour  la  troupe  du  général  Junot.  Vous  amènerez  avec  vous  deux 
pièces  de  h approvisionnées  à 180  coups. 

Le  général  Junot  vous  mettra  au  fait  de  tous  les  rassemblements;  le 
combat  qu’il  a eu  a été  très-glorieux  pour  nous;  il  a pris  quatre  drapeaux 
et  tué  beaucoup  de  monde,  entre  autres  plusieurs  chefs.  11  est  intéres- 
sant que  vous  partiez  le  plus  tôt  possible. 

Vous  laisserez  le  général  Murat  dans  son  camp,  et  vous  n'emmènerez 
pas  avec  vous  de  cavalerie,  celle  qu'a  le  général  Junot  étant  suffisante. 

Par  ordre  dn  général  en  chef. 

Dépôt  de  la  guemr. 


4083. 

Al  GÉNÉRAL  MIRAT. 

Quartier  général,  devant  Acre,  ai  germioal  an  vu  (10  avril  1799). 

Je  viens  de  recevoir.  Citoyen  Général,  la  lettre  par  laquelle  vous  me 
rendez  compte  des  dispositions  que  vous  avez  prises  relativement  aux 
postes  des  moulins  de  Dâoud  et  de  Cherdâm. 

Je  joins  ici  un  ordre  pour  le  détachement  de  Chafâ-A  rnr;  vous  voudrez 
bien  le  lui  faire  passer. 

Quant  au  retranchement  qui  doit  être  fait  sur  la  montagne  qu’occupe 
votre  infanterie  légère,  vous  devez  faire  travailler  par  détachement  tous 
les  hommes  à vos  ordres,  infanterie  et  troupes  à cheval,  môme  les  domes- 
tiques, si  cela  est  nécessaire. 

Il  est  de  principe  militaire  que  tout  corps  détaché  se  retranche  lui- 
môme,  et  c’est  un  des  premiers  soins  qu'on  doit  avoir  en  occupant  une 
position.  Ne  comptez  sur  aucun  travailleur  de  l'année. 

Le  général  en  chef  a cru  devoir  différer  encore  de  quelques  jours  de 
donner  l’ordre  que  vous  demandez  pour  les  ordonnances  du  général 
Kleber. 
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Donnez  l’ordre  à vos  postes  qu’ils  vous  avertissent  lorsqu’ils  verront 
des  feux  en  avant  d’eux  daus  la  montagne,  afin  que  vous  puissiez  les 
envoyer  reconnaître.  Nous  dormons  tranquilles,  persuadas  que  vous  ne 
laissez  rien  passer  sur  1a  ligne  entre  les  moulins  de  DAoud  et  de  Cher- 
dâm,  sans  en  être  prévenus. 

Par  ordre  du  général  en  chef. 

Dépôt  de  U guerre 

4084. 

AU  COMMANDANT  DU  FORT  DE  SAFED. 


Quartier  général,  devant  Acre,  ai  germinal  an  vu  ( 10  avril  1799). 


Je  vous  envoie,  par  le  neveu  de  Dâher  et  sous  l'escorte  de  3o  de  ses 
hommes,  9,000  cartouches.  Ménagez-les  avec  le  plus  grand  soin. 

Vous  me  renverrez,  par  le  retour  du  neveu  de  DAher,  les  trois  caisses 
de  cartouches  turques  qui  sont  avariées;  le  plomb  nous  sera  utile.  Rcn- 
voyez-nous  également  tous  les  boulets  de  8,  seulement,  qui  se  trouvaient 
à Safed. 


Dépôt  de  ta  guerre. 


Par  ordre  «lu  général  en  chef. 


4085. 

Al  CITOYEN  LARREY, 

ciuncnniEN  r. s chef. 


Quartier  général,  devant  Acre,  ai  germinal  an  vu  ( 10  avril  1799). 

Ordre  nu  citoyen  Larrey  d'envoyer  chaque  jour  un  officier  de  santé 
pour  être  de  service  à la  tranchée;  il  se  tiendra  à la  queue  de  la  tranchée. 

Par  ordre  du  général  en  chef 

Dépôt  de  la  guerre. 


4086. 

AU  GÉNÉRAL  MURAT. 

Quartier  général , devant  Acre,  a^  germinal  an  vu  ( 1 3 avril  1799). 

Le  général  en  chef  vous  ordonne.  Citoyen  Général,  de  partir  demain, 
à trois  heuresdu  malin , avec  la  f»'  demi-brigade  légère  et  tous  les  hommes 


Digitizpd  by  Google 


506  CORRESPONDANCE  DE  NAPOLÉON  AN  VU  (1799), 
de  la  a 5"  demi-brigade , hormis  ceux  de  ce  corps  qui  sont  au  moulin  de 
Dâoud,  le  9*  bataillon  de  la  g'  demi-brigade  et  la  compagnie  de  grena- 
diers, le  9*  bataillon  de  la  18'  demi-brigade  et  le  général  de  brigade 
Rambeaud,  pour  vous  rendre  à Safed;  le  parc  vous  enverra  10,000  car- 
touches. 

Le  général  en  chef  ordonne  que  ces  troupes  aient  du  pain  pour  trois 
jours;  l’ordonnateur  en  chef  a ordre  d’en  envoyer  sur-le-champ  à votre 
camp  pour  la  4'  légère  et  la  9 5e;  les  troupes  qui  partent  de  notre  camp 
le  prendront  ici.  Le  général  Rambeaud  a ordre  de  partir  d’ici  à minuit, 
avec  les  deux  bataillons  et  les  10,000  cartouches,  pour  se  rendre  à votre 
camp. 

Le  général  en  chef  vous  autorise  à prendre  5o  dragons,  si  la  con- 
naissance que  vous  avez  du  pays  vous  fait  penser  qu’ils  pourront  vous 
être  utiles. 

Avant  votre  départ,  vous  ferez  doubler  le  poste  de  cavalerie  que  vous 
tenez  au  moulin  de  Cherddm , jusqu  a ce  que  le  poste  d’infanterie  qui 
doit  y être  envoyé  de  Hayfé  y soit  arrivé.  Vous  devez  envoyer  sur-lc- 
cliamp  chercher  les  hommes  de  la  9 5'  qui  sont  à ce  moulin  et  qui 
doivent  partir  avec  vous. 

Vous  ordonnerez  que  les  dragons  qui  sont  à pied  fassent  le  service 
dans  la  redoute,  pour  y garder  les  pièces  de  5 (cette  redoute  s’appellera 
dorénavant  redoute  Detroye),  en  attendant  les  carabiniers  de  la  99'  lé- 
gère, qui  doivent  s’y  rendre  de  Hayfé. 

Le  général  en  chef  ordonne  que  vous  laissiez  le  commandement  de  la 
cavalerie  et  de  la  position  d’avant-garde  que  vous  occupez  au  chef  de 
brigade  Bron.  Vous  lui  ferez  connaître  le  service  que  vous  commandiez, 
et  vous  lui  ordonnerez  de  faire  continuer  les  reconnaissances  comme  A 
l’ordinaire. 

Vous  emmènerez  avec  vous  le  commissaire  Miot;  l’ordonnateur  en 
chef  en  envoie  un  autre  auprès  du  citoyen  Bron. 

INSTRUCTION  l'OCR  LA  MISSION  DU  GIVRAI.  MURAT. 

Le  général  en  chef  étant  instruit  qu’environ  i,soo  hommes  de  cava- 
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lerie  ennemie  ont  passé  le  pont  d'Yakoub  et  cernent  le  cliâteau  de  Safed, 
son  intention  est  que  le  général  Murat  se  porte  le  plus  promptement 
possible,  avec  les  troupes  désignées  dans  l’ordre  ci-dessus,  au  pont  d'Ya- 
koub, afin  de  couper  la  communication  de  Damas  à ces  cavaliers  et  de 
profiter  des  connaissances  qu’il  a du  local  pour  marcher  sur  eux,  leur 
faire  tout  le  mal  possible,  les  obliger  à lever  le  blocus  de  Safed  et  les 
disperser.  Le  général  Murat  aura  soin  de  prévenir  le  général  en  chef, 
toutes  les  six  heures,  des  renseignements  qu’il  pourrait  avoir  et  de  sa 
marche. 

Le  général  en  chef  a fait  écrire  aux  Motonâly  de  se  porter  au  pont 
d’Yakoub,  pour  s’y  réunir  au  général  Mural;  il  est  possible  qu’ils  y arri- 
vent, mais  on  ne  doit  pas  trop  y compter. 

Le  général  en  chef  fait  connaître  au  général  Kleber  qu’il  désirerait 
que,  dans  le  cas  où  l'ennemi  qu’il  a devant  lui  se  reploierait  sur  Tabaryeh 
et  qu’il  n’en  soit  pas  trop  pressé,  il  fasse  marcher  sur  Safed  un  corps 
assez  fort  pour  n’avoir  rien  ù craindre  de  l'attaque  de  la  cavalerie  enne- 
mie et  pouvoir  observer  les  mouvements  que  l’ennemi  qui  bloque  Safed 
fera  quand  il  saura  que  le  général  Murat  se  porte  sur  ses  derrières  au 
pont  d'Yakoub,  et  qu’il  manœuvre  en  conséquence. 

Si  l’ennemi  se  portail  sur  Acre  pendant  que  le  général  Murat  serait  au 
pont  d’Yakoub,  ce  qui  n’est  pas  présumable,  le  corps  qui  serait  détaché 
par  le  général  Kleber  marcherait  sur  ses  flancs,  ou  le  suivrait  de  près 
s'il  avait  passé. 

Si  le  corps  ennemi  se  rejetait  sur  le  général  Murat,  le  corps  détaché 
du  général  Kleber  le  suivrait  rapidement. 

Si  l’ennemi  opérait  sa  retraite  sur  le  pont  de  Tell-Ouy,  le  corps  détaché 
du  général  Kleber  le  poursuivrait. 

Dès  l'instant  que  le  blocus  de  Safed  sera  levé  et  que  le  général  Murat 
aura  poursuivi  l’ennemi  pour  l'éloigner  le  plus  possible,  il  rejoindra  Acre, 
en  laissant  la  a 5*  à Safed,  où  elle  restera  aux  ordres  du  général  Kleber. 
Ce  général  a ordre  de  manœuvrer  suivant  les  circonstances,  et  d'après  les 
reconnaissances  qu’il  fera,  pour  couvrir  Acre  par  tous  les  débouchés  par 
lesquels  on  peut  s’y  porter,  depuis  Safed  jusqu’à  Naplouse. 

s*. 
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Le  général  en  chef  désire  que,  si  cela  est  possible,  le  général  Murat 
soit  de  retour  ici  le  3o,  ce  qui  est  cependant  subordonné  à l’objet  de 
sa  mission,  qui  doit  être  rempli. 

Le  général  Murat  est  prévenu  des  dispositions  que  le  général  en  chef 
a écrit  au  général  Kleber  qu’il  désirerait  qu’il  pût  faire;  mais  le  général 
Murat  ne  doit  pas  y compter  absolument,  puisque  le  général  Kleber  ne 
doit  détacher  un  corps  pour  marcher  sur  Safcd  que  dans  le  cas  où  la 
position  de  l'ennemi  le  lui  permettrait;  il  est  donc  possible  que  le  général 
Murat  agisse  seul  contre  l'ennemi  qui  est  à Safcd. 

Par  ordre  du  général  en  chef. 

Depùl  la  guerre. 


A087. 

Aü  GÉNÉRAL  KLEBER. 

Quartier  général,  deianl  Acre,  a 6 germinal  an  vit  ( t3  avril  1799), 

Le  général  en  chef  me  charge  de  vous  prévenir,  Citoyen  Général, 
qu’étant  îusiruit,  par  des  rapports  certains,  qu’environ  i,aoo  hommes 
de  cavalerie  ennemie  ont  passé  le  pont  d’Yakouh  et  cernent  le  château 
de  Safed,  il  a ordonné  au  général  Murat  de  partir  à trois  heures  du 
malin  avec  un  corps  d’infanterie  d’environ  1 ,000  hommes , pour  se  rendre 
au  pont  d'Yakoub,  afin  de  couper  la  communication  de  Damas  à cette 
cavalerie  ennemie,  et  de  profiter  de  la  connaissance  qu'il  a du  local  pour 
marcher  sur  elle,  lui  faire  tout  le  mal  possible,  l'obliger  à lever  le  blocus 
de  Safed  et  la  disperser. 

Le  général  en  chef  désirerait  que,  si,  par  suite  de  l’avantage  que 
vous  avez  remporté  sur  l'ennemi,  il  s’était  reployé  sur  Tabaryeh,  ou  que 
vous  jugiez  qu’il  soit  dans  une  position  à ne  pas  trop  vous  presser,  vous 
pussiez  sans  inconvénients  faire  marcher  sur  Safed  un  corps  assez  fort 
pour  n'avoir  rien  à craindre  de  l’attaque  de  la  cavalerie  ennemie, 
pouvoir  observer  les  mouvements  que  l’ennemi  qui  bloque  Safed  fera 
quand  il  saura  que  le  général  Mural  s’est  porté  sur  ses  derrières  au  pont 
d’Y  akoub , et  manœuvrer  en  conséquence. 

Si  l'ennemi  qui  est  h Safcd  se  portait  sur  Acre  pendant  que  le 
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général  Murat  arriverait  au  pont  d’ùakoub,  ce  qui  n’est  pas  présumable, 
le  corps  que  vous  auriez  détache'  sur  Safed  pourrait  marcher  sur  ses  flancs, 
ou  le  suivre  de  près  s'il  avait  passé;  si  l’ennemi  se  rejetait  sur  le  géné- 
ral Murat,  le  corps  que  vous  auriez  détaché  le  suivrait  rapidement  pour 
le  mettre  entre  deux  feux;  si  enfin  l’ennemi  s’éparpillait,  il  manœuvrerait 
de  manière  à lui  faire  tout  le  mal  possible;  si  enfin  l’ennemi  opérait 
sa  retraite  sur  le  pont  de  Tell-Ouy,  le  corps  détaché  de  votre  division  le 
suivrait. 

Dès  l’instant  que  le  blocus  de  Safed  sera  relevé  et  que  le  général 
Murat  aura  poursuivi  l’ennemi  pour  l’éloigner  le  plus  possible,  il  a ordre 
de  rejoindre  l'armée  sous  Acre,  où  le  général  désirerait  qu'il  pût  être 
de  retour  le  3o;  il  a des  ordres  en  conséquence. 

Le  général  Murat  a ordre  de  laisser  tous  les  hommes  de  la  9 5'  qu’il 
a sous  ses  ordres  à Safed,  où  ils  resteraient  aux  vôtres,  avec  les  troupes 
qui  y sont  déjà. 

Si  les  circonstances  vous  permettaient  de  faire  marcher  un  corps  sur 
Safed  pour  seconder  les  opérations  du  général  Murat,  ainsi  que  le  géné- 
ral en  chef  le  désire,  veuillez  recommander  au  général  qui  le  comman- 
dera de  marcher  avec  précaution  et  d’employer  beaucoup  d'espions. 

Le  général  en  chef  vous  laisse  le  maître  de  manœuvrer  suivant  les  cir- 
constances et  d'après  les  reconnaissances  que  vous  ferez,  afin  de  couvrir 
Acre  par  tous  les  débouchés  par  lesquels  on  peut  s’y  porter,  depuis  Safed 
jusqu'à  Naplouse. 

Si  les  forts  qui  défendent  la  tête  du  pont  dAakoub  et  de  Tell-Ouy  sont 
en  état,  de  manière  qu’une  garnison  puisse  y être  à l'abri  de  toute  sur- 
prise, il  ordonne  que  vous  les  fassiez  approvisionner  et  que  vous  les  fassiez 
occuper. 

Si  vous  aviez  besoin  de  deux  pièces  de  canon  de  plus,  écrivez-le  au 
général  en  chef,  qui  vous  les  fera  passer. 

Le  convoi  que  nous  attendions  de  JafTa  arrive  cette  nuit.  Tous  nos 
travaux  de  siège  vont  bien. 

Je  vous  envoie  cet  ordre  par  mon  aide  de  camp  Arrighi,  qui  reconduit 
en  même  temps  les  a5  hommes  de  la  9'  légère  que  vous  avez  envoyés; 
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il  restera  auprès  de  vous  jusqu'à  ce  que  vous  ayez  quelque  chose  d'inté- 
ressant à faire  dire  au  général  en  chef. 

Le  général  en  chef  a reçu  celte  après-midi  votre  lettre  de  Naplouse, 
par  laquelle  vous  lui  faites  part  de  l'affaire  que  vous  avez  eue. 

Par  ordre  du  général  en  chef. 

Dcpôt  de  la  guerre. 


4088. 

AU  GÉNÉRAL  KLEBER. 

Quartier  général,  devant  A or,  germinal  an  vu  (i3  avril  1799). 

J'ai  reçu , Citoyen  Général , vos  différentes  letlres. 

L'adjudant  général  Leturcq,  qui  est  arrivé  à Hayfâ  avec  le  convoi, 
nous  apporte  de  quoi  faire  une  grande  quantité  de  cartouches.  Dès  l’ins- 
tant qu'elles  seront  faites,  on  vous  en  enverra  le  plus  qu’il  sera  possible. 

Le  général  Murat  laissera  à Safed  les  i5o  hommes  de  la  a 5*  que 
vous  avez  laissés  à HayfA;  vous  les  prendrez  là  pour  les  placer  où  vous 
jugerez  à propos.  Je  désirerais  qu'avec  le  reste  de  sa  colonne  il  pût  être 
de  retour  pour  l’assaut  d’Acre,  qui  pourra  avoir  lieu  le  3o. 

Ecrivez  à Gherar  qu’il  a tort  de  se  mêler  d’une  querelle  qui  le  con- 
duira à sa  perte;  comment,  lui  qui  a eu  tant  à se  plaindre  d’un  homme 
aussi  féroce  que  Djezzar,  peut-il  exposer  sa  fortune  et  la  vie  de  ses 
paysans  pour  un  homme  aussi  peu  fait  pour  avoir  des  amis?  que,  sous 
peu  de  jours.  Acre  sera  pris,  et  Djezzar  puni  de  tous  ses  forfaits,  et 
qu'alors  il  regrettera,  peut-être  trop  tard,  de  ne  pas  s’être  conduit  avec 
plus  de  sagesse  et  de  politique.  Si  cette  lettre  est  nulle,  elle  ne  peut, 
dans  aucun  cas,  faire  un  mauvais  effet. 

Votre  bataille  est  fort  bonne;  cela  ne  laisse  pas  de  beaucoup  dégoûter 
cette  canaille,  et  j'espère  que,  si  vous  les  revoyez,  vous  pourrez  trouver 
moyen  d’avoir  leurs  pièces. 

Est-il  bien  sûr  que  le  pont  qui  est  plus  bas  que  le  lac  de  Tabarveh  soit 
détruit?  Les  habitants  du  pays,  dans  les  différents  renseignements  qu’ils 
me  donnent,  me  parlent  toujours  de  ce  pont  comme  si  les  renforts  pou- 
vaient venir  par  là,  et  dès  lors  comme  s’il  n’était  pas  détruit. 
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Le  mont  Thabor  est  témoin  de  vos  exploits.  Si  ces  gens-là  tiennent  un 
peu,  el  que  vous  ayez  une  affaire  un  peu  chaude,  cela  vous  vaudra  les 
clefs  de  Damas. 

Si,  dans  les  différents  mouvements  qui  peuvent  se  présenter,  vous  trou- 
vez moyen  de  vous  mettre  entre  eux  et  le  Jourdain,  il  ne  faudrait  pas  être 
retenu  par  l’idée  que  cela  les  ferait  marcher  sur  nous  : nous  nous  tenons 
sur  nos  gardes,  nous  en  serions  bien  vile  prévenus,  et  nous  irions  à leur 
rencontre;  mais  alors  il  faudrait  que  vous  les  poursuivissiez  en  queue 
assez  vivement.  Mais  je  sens  que  ces  gens-là  ne  sont  pas  assez  résolus 
pour  cela.  Si  cela  arrivait,  ils  s’éparpilleraient  tout  bonnement  en  route. 

J’ai  envoyé,  il  y a trois  jours,  à Safed  un  homme  qui  est  depuis  Jaffa 
avec  nous,  pour  avoir  une  conférence  avec  lbrabim-Bey;  il  doit  être  de 
retour  demain,  et,  si  la  cavalerie  qui  est  devant  Safed  l’a  empêché  de 
remplir  sa  mission,  je  vous  l’enverrai  : il  sera  plus  à portée  de  la  remplir 
de  chez  vous. 

Bonaparte. 

Collection  Napoléon. 

A089. 

Aü  GÉNÉRAL  KLEBER. 

Quartier  général , devant  Acre,  n5  girminal  an  tii  (i4  avril  1799). 

Le  général  en  chef  me  charge  de  vous  faire  connaître,  Citovcn  Géné- 
ral, que,  par  tous  les  renseignements  pris,  il  n’existe  pas  de  pont  vis-à-vis 
Tell-Ouy,  et  qu’il  n’y  a sur  le  Jourdain  que  le  pont  d'Yakoub  et  le  pont 
plus  bas  que  Taharyeh,  appelé  Gesr  el-Magama. 

Le  général  en  chef  pense  que,  le  général  Murat  étant  parti  à la  pointe 
du  jour  pour  le  pont  d’Yakoub,  il  est  vraisemblable  qu’il  y sera  demain 
dans  la  matinée;  qu’il  parait  naturel  de  penser  que  l’ennemi  sera  fort 
inquiété  de  ce  mouvement  : ou  il  se  portera  en  force  du  cêté  du  pont 
d’Yakoub  pour  attaquer  le  général  Murat,  ou  il  s’appuiera  à Taharyeh  pour 
se  conserver  le  pont  d'el-Magama. 

Dans  le  premier  cas,  le  général  en  chef  pense  que  vous  devez  presser 
l'ennemi,  suivre  son  mouvement  afin  d'arriver  derrière  lui  sur  le  Jour- 
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dain,  et  porter  tous  les  secours  possibles  au  général  Murat.  Dans  le  se- 
cond cas,  le  général  Murat  ne  voyant  plus  d'ennemi  au  pont  d'Yakoub, 
ni  àSafed,  suivra  les  mouvements  de  l’ennemi,  et  par  là  il  vous  mettra 
à même  de  le  repousser  au  delà  du  Jourdain. 

Le  gémirai  en  chef  expédie  sur-le-champ  des  hommes  du  pays  au  géné- 
ral Murat,  pour  lui  faire  connaître  qu’aujourd’hui  l’ennemi  était  encore 
eu  force  devant  vous,  et  lui  répéter  encore  que,  si  l’ennemi,  au  lieu  d’é- 
vacuer par  le  pont  d'Yakoub,  se  reployait  sur  Tabarych,  il  est  nécessaire 
qu’après  avoir  ravitaillé  la  garnison  de  Saled  il  suive  l’ennemi  et  se 
mette  en  communication  avec  vous,  et  vous  mette  par  là  à même  de  lui 
envoyer  des  ordres.  Le  général  en  chef  désire  que  vous  ne  manquiez  pas 
cette  circonstance  pour  jeter  l’ennemi  au  delà  du  Jourdain,  investir  Ta- 
barveh  et  faire  tirer  quelques  coups  de  canon;  en  somme,  dans  tous  les 
cas,  vous  maintenir  maître  du  Jourdain. 

Tant  pour  exécuter  ce  projet  que  pour  fortifier  votre  défensive,  le 
général  en  chef  vous  envoie  quatre  pièces  de  canon  et  1 oo  hommes  de 
cavalerie,  et,  à la  première  nouvelle  que  vous  donneriez  au  général  en 
chef  que  l'ennemi  aurait  accru  son  audace  au  point  de  vous  attaquer  dans 
votre  position,  le  général  en  chef  s’y  portera  lui-méme  afin  de  prendre 
un  parti  déüuitif. 

Au  reste,  le  général  en  chef  compte  beaucoup  quo  le  mouvement  du 
général  Murat  maîtrisera  ceux  de  l'ennemi. 

Le  général  en  chef  désire  que  vous  employiez  les  Dâher  et  leurs 
paysans  à tendre  quelques  embuscades  aux  Arabes. 

Si  l'ennemi  osait  camper  près  de  votre  camp,  le  général  en  chef  ne 
doute  pas  que  vous  ne  lui  fassiez  une  attaque  de  nuit  qui  aurait  le  même 
succès  que  celle  d'El-A’rych. 

Par  ordre  du  grfnénd  en  chef. 

DrpAl  de  la  guerre. 

M90. 

AU  GÉNÉRAL  MURAT. 

Quartier  général,  devant  Acre.  sf>  germinal  an  vu  ( t h avril  1799). 

Le  général  en  chef  me  charge  de  vous  faire  connaître,  Citoyen  Géné- 
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ral,  que  ce  malin  l'ennemi  s’est  présenté  en  Force  à deux  lieues  en  avant 
de  Soulvn,  près  Nazareth;  qu'il  pense  que,  dans  la  journée  de  demain,  il 
peut  être  au  pont  d'Yakoub.  Si  la  cavalerie  qui  bloque  Jaffa  se  portail  sur 
Tabaryeh,  il  serait  nécessaire  qu’après  avoir  ravitaillé  la  garnison  de 
Safcd,  avoir  ramassé  tous  les  bestiaux,  bois  et  vivres  que  vous  pourriez 
trouver  dans  les  villages  voisins,  en  employant  tous  les  moyens  les  plus 
violents,  et  en  avoir  approvisionné  le  fort  de  Safed,  vous  suiviez,  avec 
la  plus  grande  partie  de  votre  colonne,  les  mouvements  de  l’ennemi,  pour 
agir  de  concert  avec  le  général  Kleber,  investir  Tabaryeh  et  obliger 
l'ennemi  à passer  le  Jourdain  au  pont  de  Gesr  cl-Magama. 

Si,  au  contraire,  l’ennemi  qui  est  vis-à-vis  le  général  Kleber,  à la 
nouvelle  de  votre  mouvement,  se  portait  au  pont  d'Yakoub,  le  général 
Kleber  a l’ordre  de  le  faire  suivre,  afin  de  vous  porter  tous  les  secours 
possibles. 

Dans  tous  les  cas,  si  la  tête  du  pont  d’Yakoub  est  occupable,  vous  tâ- 
cherez d’y  réunir  des  subsistances  pour  cinq  à six  jours,  pour  le  nombre 
d'hommes  que  vous  jugerez  à propos  d'y  laisser.  Cependant,  comme 
l’exécution  de  cette  mesure  pourrait  vous  retarder,  il  est  nécessaire,  si 
l'ennemi  se  porte  sur  Tabaryeh,  que  vous  le  suiviez  rapidement  pour 
arriver  au  secours  du  général  Kleber,  sauf  à prendre  les  mesures  pour 
occuper  le  pont  d’Yakoub  lorsque  l’affaire  de  Tabaryeh  et  du  pont  de 
Gesr  el-Magama  serait  terminée. 

En  cas  de  jonction  avec  le  général  Kleber,  vous  serez  sous  ses  ordres. 

Vous  trouverez  ci-joint  la  copie  de  l’ordre  que  j’envoie  eu  même  temps 
que  celui-ci  au  général  Kleber. 

Par  ordre  du  général  en  chef. 

Dépôt  de  U guerre. 


4091. 

AU  GÉNÉRAL  MARMONT. 

Quartier  général,  devant  Acre,  a 5 germinal  an  tii  (i4  avril  1799). 

J imagine  qu’à  l'heure  qu’il  est,  Citoyen  Général,  vous  aurez  apprO' 
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visionné  le  for!  de  Rachyd  1 de  mortiers  avec  de  bonnes  pièces,  avec 
aoo  coups  au  moins. 

J’ai  reçu  voire  lettre  du  8 germinal,  et  j’ai  appris  avec  plaisir  que  le 
Pluvier  s'était  sauvé  à Alexandrie  : il  doit  avoir  i,ooo  quintaux  de  riz  à 
son  bord;  vous  pouvez  vous  en  servir  pour  augmenter  vos  approvision- 
nements. 

Recrutez  et  complétez  les  quatre  bataillons  qui  sont  sous  vos  ordres, 
ainsi  que  la  légion  nautique.  Les  recrues  que  vous  nous  avez  envoyées 
d’Alexandrie  se  sont  sauvées  à la  première  affaire,  ont  tenu  bon  à la  se- 
conde, et  se  battent  aujourd’hui  tous  les  jours  à la  tranchée  avec  le  plus 
grand  courage. 

Le  général  Junot  s’est  couvert  de  gloire  le  1 9 , au  combat  de  Nazareth  ; 
avec  3 00  hommes  de  la  a'  d’infanterie  légère,  il  a battu  A, 000  hommes 
de  cavalerie;  il  a pris  cinq  drapeaux  et  tué  ou  blessé  près  de  600  hommes; 
c’est  une  des  affaires  brillantes  de  la  guerre. 

Notre  siège  avance  : nous  avons  une  galerie  de  mine  qui  déjà  dépasse 
la  contrescarpe,  chemine  sous  le  fossé  à 3o  pieds  sous  terre,  et  n’est  plus 
qu’à  18  pieds  du  rempart. 

Sur  le  front  d'attaque,  nous  avons  deux  batteries  à 60  toises,  et  quatre 
à 100  toises,  pour  contre-battre  les  flancs.  Depuis  quinze  jours,  nous  ne 
tirons  pas  un  seul  boulet;  l’ennemi  tire  comme  un  enragé;  nous  nous 
contentons  de  ramasser  humblement  ses  boulets,  de  les  payer  vingt  sous 
et  de  les  entasser  au  parc,  où  il  y en  a déjà  près  de  6, 000.  Vous  voyez 
qu'il  y a de  quoi  faire  un  beau  feu  pendant  vingt-quatre  heures,  et  faire 
une  bonne  brèche.  J’attends,  pour  donner  le  signal,  que  le  mineur  puisse 
faire  sauter  la  contrescarpe  à l’extrémité  d’une  double  sape,  qui  marche 
droit  à une  tour;  nous  sommes  encore  à 8 toises  de  la  contrescarpe;  c’est 
l'histoire  de  deux  nuits.  L'ennemi  nous  a tiré  3 ou  A, 000  bombes.  Il  y a 
dans  la  place  beaucoup  d’Anglais  et  d’émigrés  français;  vous  sentez  que 
nous  brûlons  tous  d’y  entrer;  il  y a à parier  que  ce  sera  le  1"  floréal. 
Le  siège,  à défaut  d'artillerie  et  vu  l'immense  quantité  de  celle  de  l’ennemi, 
est  une  des  opérations  qui  caractérisent  le  plus  la  constance  et  la  bra- 

1 HoæUe. 
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voure  de  nos  troupes.  L'ennemi  lire  ses  bombes  avec  une  grande  préci- 
sion. Jusqu'à  cette  heure  le  siège  nous  coûte  60  hommes  tués  et  3o  blessés. 
L'adjoint  Mailly,  les  adjudants  généraux  Lescalle  et  Laugier  sont  au 
nombre  des  premiers. 

Le  général  Caffarelli,  mon  aide  de  camp  Duroc,  Eugène1,  l'adjudant 
général  Valentin,  les  officiers  du  génie  Sanson,  Say  el  Souhait,  sont  nu 
nombre  des  blessés;  on  a été  obligé  d'amputer  le  bras  du  général  Caffa- 
relli; sa  blessure  va  bien. 

Damas  n’attend  que  la  nouvelle  de  la  prise  d'Acre  pour  se  soumettre. 

Je  serai  dans  le  courant  de  mai  de  retour  en  Égypte.  Profitez  des  bâti- 
ments de  transport  qui  partiraient,  ou  expédiez-en  un  pour  donner  de 
nos  nouvelles  en  France.  Vous  avez  dû  recevoir  la  relation  de  Jaffa,  qui 
a été  imprimée. 

Approvisionnez-vous,  et  que  vos  soins  ne  se  bornent  pas  à Alexandrie; 
songez  que  cela  n'est  rien  si  le  fort  de  Rachyd  n'est  pas  en  état  de  faire 
une  bonne  résistance;  il  faut  qu'il  y ait  un  bon  massif  de  terre,  des  mor- 
tiers, des  obusiers,  des  canons  approvisionnés  à 600  coups  par  pièce. 
Après  avoir  fortifié  votre  arrondissement,  vous  aurez  la  gloire  de  le  dé- 
fendre cet  été.  Je  vous  répète  ce  que  je  vous  ai  dit  dans  ma  lettre  du 
a 1 pluviôse,  de  me  faire  une  bonne  carte  de  votre  arrondissement,  en  y 
comprenant  une  partie  du  lac  Bourlos;  vous  snvez  combien  cela  est  néces- 
saire dans  les  opérations  militaires. 

Faites  connaître  dans  votre  arrondissement  que  j'ai  revêtu  le  fils  de 
Dâher,  et  que  je  l'ai  reconnu  cheik  de  Safed  et  du  pachalik  d’Acre. 

Nous  pourrions  bien  aujourd'hui  donner  un  million,  si  nous  avions  ici 
les  pièces  de  siège  embarquées  à Alexandrie. 

Si  les  Anglais  laissent  la  sortie  un  peu  libre,  vous  pourriez  envoyer  un 
petit  bâtiment  à Jaffn  pour  me  porter  de  vos  nouvelles  et  pour  en  recevoir 
des  nôtres;  il  faudrait  qu’il  fût  assez  petit  pour  pouvoir  aller  à Damiette 
ou  sur  le  lac  Bourlos. 

BoxmRTE. 

Collection  Napoléon. 

1 Eugcue  de  Beaulwmais. 
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A093. 

A L'ADJUDANT  GÉNÉRAL  ALMERAS. 

Quartier  générai,  devant  Aère,  a5  germinal  an  ru  ( 1 't  avril  1799). 

Je  vous  ai  expédié  deux  bateaux,  le  1 3 et  le  1 6 , pour  vous  faire  con- 
naitre  nos  besoins  d’artillerie;  les  boulets  que  nous  a envoyés  l’ennemi, 
joints  à ceux  que  vous  nous  avez  fait  passer  à Jaffa,  nous  mettent  à même 
de  pouvoir  attaquer  dans  trois  ou  quatre  jours.  Nous  avons  une  mine  qui 
chemine  à 3o  pieds  sous  terre  et  qui  n’est  qu’à  18  pieds  du  rempart,  et, 
sur  le  front  d’attaque,  notre  sape  se  trouve  à 8 toises  de  la  contrescarpe; 
ainsi  il  est  probable  que,  lorsque  vous  lirez  cette  lettre,  nous  aurons 
emporté  Acre  d’assaut. 

Tout  le  pays  nous  est  entièrement  soumis  et  dévoué;  une  armée  venue 
de  Damas  a été  complètement  battue;  le  générai  Junot  avec  3oo  hommes 
de  la  a'  légère  a battu  3 h &,ooo  boulines  de  cavalerie,  mis  5 à fioo 
hommes  hors  de  combat  et  [iris  cinq  drapeaux;  c’est  une  des  affaires 
brillantes  que  l’on  peut  aioir  à la  guerre. 

Ne  perdez  pas  de  vue  les  fortifications  et  les  approvisionnements  de 
Lesbé;  car,  si  l’hiver  et  le  printemps  nous  nous  sommes  battus  en  Syrie, 
il  serait  possible  que  cet  été  une  armée  de  débarquement  nous  mît  à 
même  d’acquérir  de  la  gloire  à Damiette. 

Donnez  de  vos  nouvelles  au  général  Dugun. 

Boxapartk. 

DépAt  dr  U jpienv. 

4093, 

AU  GÉNÉRAL  BON. 

Quartier  général , devant  Acre,  *6  germinal  an  ni  ( i5  avril  1799). 

Le  général  en  chef  ordonne  au  général  Bon  de  partir  sur-le-champ 
pour  prendre  position  entre  Nazareth  et  le  village  de  Soulyn,  et  se  mettre 
aussitôt  en  communication  avec  le  général  Klebcr.  Selon  les  derniers  ren- 
seignements, l’ennemi  était  en  position  au  village  de  Soulvn.  Le  géné- 
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ral  Bon  prendra  au  parc  deux  pièces  de  8,  un  obusier,  une  pièce  de  U 
et  5,ooo  cartouches;  il  lui  sera  fourni  un  guide.  Le  général  Bon  sor- 
tira de  son  camp  de  manière  à ne  pas  être  vu  de  la  place.  L'adjudant 
Leturcq , avec  i 5o  hommes  de  cavalerie  et  une  pièce  de  canon  qu'il  pren- 
dra à l’avant-garde,  le  précédera  et  le  préviendra  de  ce  qu’il  pourrait 
découvrir  ou  apprendrait  de  nouveau.  L'adjudant  général  Leturcq  se 
mettra  devant  votre  colonne,  lorsque  vous  serez  dons  la  direction  de 
la  hauteur  de  l'avant-garde. 

Le  général  en  chef  partira  dans  une  demi-heure,  pour  vous  suivre. 

Par  ordre  du  général  <*n  rhpf. 

DépAt  de  U guerre. 


4094. 

Al  GÉNÉRAL  KLEBER. 

Quartier  général , devant  Acre,  *6  germinal  an  ru  ( l & nrriJ  1799). 

Le  général  en  chef  me  charge  de  vous  prévenir.  Citoyen  Général,  que 
le  général  Murat  écrit  de  près  de  Safed  qu’il  attaquera  aujourd'hui  l'en- 
nemi à la  pointe  du  jour. 

Le  général  en  chef  se  rend,  avec  une  partie  de  la  division  Bon,  pour 
prendre  position  entre  Nazareth  et  le  village  de  Soulyn,  oè  il  vous  prie  de 
lui  faire  passer  le  plus  tôt  possible  un  rapport  de  votre  position. 

Par  ordre  du  général  en  rliflf. 

Déjx’it  de  la  guerre. 


4095. 

AL  CONTRE-AMIRAL  GANTEAUME. 

Quartier  général,  mont  Tlirtlwr,  98  germinal  an  vu  ( 17  avril  179g),  A «uidi. 

Je  reçois  à l'instant  la  lettre  par  laquelle  vous  m'annoncez  l'arrivée 
du  contre-amiral  Perrée;vous  lui  enverrez  sur-le-champ  l’ordre  : 

1"  De  réembarquer  deux  pièces  de  i8  avec  la  moiliédes  boulets  qu'en 
conséquence  de  votre  ordre  il  avait  laissés  à Jafla . et  de  réembarquer  la 


518  COHHKSPONDANCR  DK  NAPOLÉON  I".—  AN  VU  (1799). 
moitié  des  boulets  de  1 a que  vous  lui  avez  ordonné  de  débarquer  à 
Jaffa; 

a0  De  remplacer  les  pièces  de  1 8 qu’il  se  trouve  nous  avoir  laissées 
à Jaffa  par  un  pareil  nombre  de  pièces  de  » a qu’il  prendra  sur  la  Caura- 
ffetue;  si  TÉto île  était  arrivée,  il  pourrait  prendre  les  pièces  de  «8  de 
l'Étoile,  pour  se  compléter.  Si  la  grosse  mer  s’opposait  à tous  ses  mouve- 
ments et  qu’elle  lui  fit  perdre  trop  do  temps,  vous  lui  ferez  sentir  que 
dans  sa  position  il  faut  qu'il  calcule  avant  tout  le  temps. 

3°  Laissez  maître  le  contre-amiral  Perrée  de  se  porter  soit  sur  Candie , 
soit  sur  Chypre,  afin  de  pouvoir  reparaître  du  fi  au  10  du  mois  prochain 
soit  sur  Sour,  soit  sur  Jaffa;  la  place  d’Acre  sera  prise  alors,  et  je  l’expé- 
dierai en  Europe  avec  une  mission  particulière.  Pour  peu  que  le  contre- 
amiral  Perrce  soit  poursuivi  par  l’ennemi,  vous  le  laisserez  maître  de  se 
réfugier  soit  à Alexandrie,  soit  dans  un  port  d’Europe;  dans  ce  dernier 
cas.  vous  lui  ferez  connaître  que  j'attends  de  lui  qu'il  ne  tarde  pas  A 
nous  amener  des  fusils,  des  sabres  et  du  renfort,  ne  fùt-ce  que  quelques 
centaines  d'hommes;  il  pourra  diriger  sa  marche  sur  Damiette , sur  Jaffa , 
sur  Saint-Jcan-d'Acre  ou  sur  Tyr,  et,  s’il  avait  plus  de  i,5oo  hommes, 
il  pourrait  même  les  débarquer  à Derne. 

Faites-lui  sentir  cependant  que  je  compte  assez  sur  son  zèle  et  sur  ses 
talents  pour  espérer  qu’il  pourra  croiser  huit  jours,  faire  beaucoup  de 
mal  aux  Anglais,  dont  les  vaisseaux  marchands  couvrent  le  Levant. 

Dons  tous  les  cas,  mon  intention  est  que  si,  avec  sus  trois  frégates,  il 
était  obligé  de  se  réfugier  en  Europe,  il  hasarde  un  de  ses  meilleurs 
avisos  en  le  dirigeant  sur  Sour. 

Vous  connaissez  lu  position  dans  laquelle  nous  sommes,  la  situation 
de  toute  la  côte;  ajoutez-y  tout  ce  que  vos  connaissances  dans  votre 
métier  peuvent  vous  suggérer. 

Le  contre-amiral  Perrée  est  autorisé  à prendre  les  gros  bâtiments 
turcs. 

Si  les  vents  le  poussaient  du  coté  de  Tripoli,  faites-lui  connaître  que 
les  Anglais  reçoivent  leurs  vivres  et  leurs  munitions  de  ce  côté;  il  pour- 
rait facilement  leur  intercepter  quelque  convoi. 
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En  tout  cas,  j’imagine  que  vous  le  presserez  de  porter  pavillon  anglais 
et  de  se  tenir  fort  loin  des  côtes. 

Bosamute. 

Cornm.  par  NI**  In  cotnti'iw  Canteaumo. 

A096. 

AU  CHEIK  DE  NAPLOUSE. 

Quartier  général , devant  Acre,  germinal  an  vu  ( 17  avril  1799). 

Le  général  en  chef  Bonaparte  me  charge  de  vous  faire  connaître  qu’a- 
près  la  lettre  qu’il  vous  a écrite  de  Jaffa  il  devait  penser  que  vous  seriez 
assez  sage  pour  rester  tranquille  et  ne  pas  exposer  votre  pays  aux  hor- 
reurs de  la  guerre.  Cependant  vous  n’en  avez  rien  fait , et  vous  avez  pré- 
féré vous  mettre  au  service  de  Djezzar,  tyran  ennemi  de  Dieu  et  des 
hommes.  Cependant,  comme  le  général  Bonaparte  est  clément  et  misé- 
ricordieux, et  qu'il  sait  que  jusqu'à  cette  heure  vous  étiez  les  ennemis  de 
Djezzar,  il  veut  bien  se  contenter  de  la  leçon  qu'il  vous  a donnée  hier  et 
ne  pas  porter  le  fer  et  le  feu  dans  vos  villages. 

Si  donc  yous  vous  conduisez  bien  et  que  vous  n’entreteniez  aucune  cor- 
respondance avec  Djezzar,  il  accordera  sûreté  et  protection  à votre  pays. 
Dans  le  cas  contraire,  vous  vous  exposez  à périr. 

Par  ordre  du  gdnilra)  en  chef. 

[VjmU  de  la  guerre. 

4097. 

ORDRE  DU  JOUR. 

Quartier  (Minerai,  devant  Acre.  119  germinal  an  ?ii  ( tH  avril  >799). 

Les  janissaires  de  Damas  réunis  à la  cavalerie  de  Djezzar,  aux  milices 
de  Naplouse,  à des  Arabes  et  aux  Mameluks  d’Ibrahim-Bey,  ont  passé  le 
Jourdain  dans  l’intention  de  faire  lever  le  siège  d’Acre;  ils  ont  été  complè- 
tement battus  aux  combats  de  Nazareth,  de  Safed  et  de  Cana,  et  à la 
bataille  du  mont  Thabor.  Un  grand  nombre  est  resté  sur  le  champ  de  ba- 
taille; la  plus  grande  partie  des  bagages  a été  enlevée,  entre  autres  ceux 
d’Ibrahim-Bey  et  des  Mameluks,  qui  étaient  portés  par  Aoo  chameaux; 
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on  leur  a pris  plusieurs  drapeaux  et  plusieurs  pièces  de  canon,  line  partie 
de  cette  nuée  de  fuyards,  poursuivis  l'épée  dans  les  reins,  s'est  noyée  dans 
le  Jourdain;  l’antre  partie  est  poursuivie  sur  la  route  de  Damas. 

Par  les  dernières  nouvelles  que  le  général  en  clicf  a reçues  de  France, 
au  i”  ventôse,  la  République  était  maîtresse  de  tout  le  royaume  de 
Naples  et  de  tout  le  Piémont,  et  les  grandes  puissances  du  continent, 
indignées  de  la  conduite  arrogante  et  ridicule  de  la  cour  de  Naples, 
avaient  abandonné  ce  roi  à son  malheureux  destin. 

Les  bases  de  la  paix  de  Rasladt  paraissent  être  convenues,  et  la  paix 
sur  le  point  d’être  signée. 

Par  ordre  du  général  en  chef. 

Dépôt  de  la  guerre. 


4098. 

AU  GÉNÉRAL  BERTIIIER. 

Quartier  général,  devant  Acre.  99  germinal  au  vii  (18  avril  >799)- 

Le  commandant  de  l’escadre  anglaise  en  croisière  devant  Acre  ayant 
eu  la  barbarie  de  faire  embarquer  sur  un  bâtiment  de  Constantinople, 
qui  avait  la  peste,  les  prisonniers  français,  sous  prétexte  de  les  renvoyer 
à Toulon,  mais  effectivement  pour  s’en  défaire  en  roule,  cet  homme  étant 
d’ailleurs  une  espèce  de  fou,  vous  ferez  connaître  aux  commandants  de 
la  côte  que  mon  intention  est  que  Pou  n’ait  aucune  communication  avec 
lui.  En  conséquence,  les  parlementaires  seront  renvoyés  avant  qu'ils  soient 
à portée  de  fusil  de  la  côte. 

Le  présent  ordre  ne  sera  exécuté  que  relativement  au  commandant  de 
la  croisière  actuelle. 

Bonaparte. 

Dépôt  de  Ib  guerre. 

A099. 

AU  GÉNÉRAL  BERTIIIER. 

Quartier  général,  devant  Aire,  39  germinal  an  vu  ( 18  avril  1799). 

Vous  donnerez  l'ordre  à l'adjudant  général  Boyer  de  partir  cette  nuit. 
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avec  100  hommes  de  chacune  des  deux  divisions  qui  sont  ici,  ao  canon- 
niers, î a sapeurs  et  5o  cavaliers,  pour  escorter  les  chevaux  et  chameaux 
que  le  général  d'artillerie  enverra  à Jaffa  pour  prendre  l'artillerie  qui  y 
serait  arrivée. 

Il  laissera  8o  hommes  à HayfA  et  î ao  à Tantourah;  il  prendra  à Tan- 
tourah  et  à Hayfâ  tous  les  hommes  de  la  a a'  d'infanterie  légère  qu'il  y 
trouvera;  ce  qui  doit  faire  plus  de  3oo  hommes.  Cela  formera,  avec  les 
dragons,  les  canonniers  et  sapeurs,  l'escorte  de  son  convoi.  Les  sapeurs 
porteront  quelques  outils  pour  réparer  les  chemins , afin  de  pouvoir  passer 
la  grosse  artillerie. 

Il  s'arrangera  de  manière  à être  le  5 de  relour. 

Bonaparte. 

Pppôt  d<>  la  guem-. 


4100. 

AU  GÉNÉRAL  DUGUA, 

Al  CAIRE. 

Quartier  général,  devant  Acre,  3o  germinal  an  ni  (tg  avril  179g). 

J'ai  reçu,  Citoyen  Général,  vos  différentes  lettres  jusqu’au  8 germinal. 

Acre  sera  pris  le  6 floréal,  el  je  partirai  sur-le-champ  pour  me  rendre 
au  Caire. 

La  conduite  de  l'émir-hadji  est  bien  extravagante;  mais  l’idée  que  vous 
avez  qu’il  pourrait  tramer  quelque  chose  de  redoutable  est,  je  vous  assure, 
bien  mal  fondée.  Croyez,  je  vous  prie,  qu'avant  de  lui  faire  jouer  un 
certain  rôle,  je  me  suis  assuré  qu'il  était  peu  dangereux.  Aucune  habi- 
tude guerrière,  point  de  résolution,  moins  encore  d’audace;  c'est  un 
ennemi  très-peu  redoutable. 

Je  ne  réponds  pas  en  détail  à vos  lettres,  parce  que  je  serai  bientôt  de 
retour. 

Vous  pouvez  incorporer  dans  les  différents,  corps  qui  sont  dans  la 
basse  Égypte  les  Mameluks  qui  n'auraient  pas  plus  de  vingt  ans. 

Je  suis  extrêmement  mécontent  de  cette  scène  scandaleuse  du  com- 
mandant de  la  place.  Je  lui  envoie  l’ordre  par  l’état-major  de  se  rendre 
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dans  la  liaule  Egypte,  sous  les  ordres  du  general  Desaix.  Vous  vous  char- 
gerez vous-même,  en  attendant,  du  commandement  de  la  place.  L’ctal- 
major  vous  adressera  l’ordre,  afin  (jue,  si  vous  jugiez  que  son  exécution 
eût  plus  d’inconvénients  que  d'avantages,  vous  la  différiez  jusqu  à mon 
arrivée.  Quant  à la  femme,  à mon  arrivée,  je  la  ferai  noyer. 

Bonapabte. 


Dépôt  de  la  guerre. 


4101. 

AU  GÉNÉRAL  DESAIX. 


QiurlitT  général,  devant  Acre,  3o  germinal  on  tii  ( 19  avril  179g). 

Je  reçois.  Citoyen  Général,  à l’instant  vos  lettres  depuis  le  8 pluviôse 
au  37  ventôse;  je  les  ai  lues  avec  tout  l’intérêt  quelles  inspirent.  Je  vois 
surtout  avec  plaisir  que  vous  vous  disposez  à vous  emparer  de  Qoseyr; 
sans  ce  point-là  vous  ne  serez  jamais  tranquille.  La  marine  a encore  dans 
cette  circonstance  déçu  mes  espérances. 

Je  serai  de  retour  en  Egypte  dans  le  courant  de  mai;  je  compte  être 
maître  d’Acrc  dans  six  jours. 

Le  général  Dugua  me  mande  qu’il  vous  a envoyé  tous  les  objets  que 
vous  avez  demandés.  Je  le  lui  recommande  avec  toutes  les  instances  pos- 
sibles. 

Je  n'ai,  au  reste,  aucune  inquiétude  sur  le  sort  de  la  haute  Egypte, 
puisque  vous  y êtes. 

Nous  avons  eu  affaire,  à la  bataille  du  mont  Thabor,  à près  de  3 0,000 
hommes;  c'est  à peu  près  un  contre  dix.  Les  janissaires  de  Damas  se  bat- 
taient au  moins  aussi  bien  que  les  Mameluks,  et  les  Arnaulcs,  Moghrebins 
et  Naplousains,  qui  se  battaient  à pied,  sont  sans  contredit  les  meil- 
leures troupes  de  l'empire  de  Constantinople.  Au  reste , par  vos  lettres,  je 
vois  que  nous  n'avons  rien  à vous  conter  que  vous  n’ayez  à nous  répondre. 

Assurez  tous  les  braves  qui  sont  sous  vos  ordres  de  l’empressement 
que  je  mettrai  à récompenser  leurs  services  et  à les  faire  connaître  à la 
France  entière. 

Le  contre-amiral  Perréc,  avec  laJunon,  l'Alceste  et  la  Courageuse,  nous 
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a mené  à Jaffa  des  pièces  de  siège  et  est  en  ce  moment  derrière  la  Hotte 
anglaise,  lui  enlevant  ses  avisos,  bâtiments  de  transport,  etc.  Il  fera  des 
prises  immenses,  et  nous  enverra  à Tyr,  Jaffa,  et  à Acre  lorsque  nous  en 
serons  maîtres,  de  fréquentes  nouvelles  d’Europe. 

Vous  aurez  appris  par  le  Caire  les  dernières  nouvelles  de  France  et 
d’Europe.  Rien  no  prouvait  encore  qu’il  y eût  la  guerre. 

Salut,  amitié. 

Bonaparte. 

Comm.  par  M.  Panüüer. 

4102. 

AU  CITOYEN  POUSSIELGUE. 

Quartier  général , devant  Acre,  3o  germinal  an  vu  ( »g  avril  179;)  ). 

J’ai  reçu , Citoyen , vos  différentes  lettres.  Vous  avez  appris  par  Damiette 
le  succès  des  combats  de  Nazareth,  Safed,  Gana,  et  de  la  bataille  du 
mont  Thabor.  Les  ennemis  étaient  considérables. 

Nous  avons  déjà  ici  au  camp  d’Acre  assez  d'artillerie  pour  prendre  Acre; 
mais  nous  attendons  encore  les  trois  pièces  de  a A et  les  pièces  de  1 8 et 
de  i s que  le  contre-amiral  Perrée  a débarquées  à Jaffa,  et  qui  seront  ici 
dans  trois  jours.  Vous  pouvez  calculer  que , le  5 ou  le  (> , Acre  sera  pris.  J e 
partirai  immédiatement  après  pour  me  rendre  au  Caire. 

Je  vous  prie  de  faire  meubler  mes  nouvelles  salles. 

Comme  je  serai  au  Caire  dix  à quinze  jours  après  la  réception  de  mu 
lettre,  je  crois  inutile  de  répondre  en  détail  aux  différents  articles  de 
vos  dépêches. 

Bonaparte. 

Comm.  par  m**  de  la  Morintère. 

M03. 

AU  CITOYEN  FOIRIER, 

COMMISSAIRE  PRÈS  LF.  DIVAN. 

Quartier  général , devant  Acre,  3o  germinal  an  vil  ( 19  avril  1799  ). 

J’ai  reçu.  Citoyen,  vos  différentes  lettres. 

Je  vous  autorise  à correspondre  avec  l'Institut  national , pour  lui  témoi- 

«s. 
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gner,  au  nom  de  l'Institut  d'Égypte,  le  désir  qu’il  a de  recevoir  prompte- 
ment les  différentes  questions  qu’il  a chargé  les  différentes  commissions 
de  faire,  et  l'empressement  que  l'Institut  d'Egypte  mettra  à y répondre. 

Faites  connaître  au  divan  du  Caire  les  succès  que  nous  avons  eus  contre 
nos  ennemis , la  protection  que  j’ai  accordée  à tous  ceux  qui  se  sont  bien 
comportés,  et  les  exemples  sévères  que  je  fais  des  villes  et  des  villages  qui 
sc  sont  mai  conduits,  entre  autres  de  celui  de  Genyn,  habité  par  Gherar, 
cheik  de  Naplouse. 

Annoncez  au  divan  que,  lorsqu’il  recevra  cette  lettre,  Acre  sera  pris,  et 
que  je  serai  en  roule  pour  me  rendre  au  Caire,  où  j'ai  autant  d’impatience 
d’arriver  que  l’on  en  a de  m’y  voir. 

Un  de  mes  premiers  soins  sera  de  rassembler  l'Institut,  et  de  voir  si 
nous  pouvons  parvenir  à avancer  d’un  pas  les  connaissances  humaines. 

IloVAPASTE. 

Collection  Napoléon. 


ORDRE  DU  JOUR. 

Quartier  général,  devant  Arrr,  3o  germinal  an  vu  (19  avril  1799). 

Le  général  en  chef,  instruit  que  plusieurs  soldats  vendent  la  vaisselle 
d'argent  trouvée  dans  les  bagages  prisé  la  bataille  du  monlThabor,  auto- 
rise le  payeur  à la  recevoir  et  à en  solder  la  valeur  au  poids. 

Le  général  en  chef  exhorte  les  généraux  et  chefs  des  corps  à mettre  la 
plus  grande  activité  à recruter  leurs  corps  parmi  les  habitants  du  pays, 
et  spécialement  parmi  ceux  de  la  montagne  de  Safed  et  de  Nazareth;  on 
prendra  les  jeunes  gens  depuis  dix-huit  à vingt-cinq  ans. 

Les  Arabes  d’Yanbo  ont  débarqué  du  monde  à Qoseyr  et  marché  de 
là  pour  secourir  Mourad-Bey,  qui  a profité  de  cette  circonstance  pour 
sortir  du  désert  et  se  porter  sur  les  différents  cantonnements  de  la  divi- 
sion du  général  Desaix.  Ils  ont  été  complètement  battus  aux  combats  de 
Samhoud,  de  Qeneh,  d'Abou-.Marrah,  d'Esné,  et  au  combat  de  cavalerie 
de  Louqsor,  où  Osman-Bey  a été  dangereusement  blessé.  Dans  ces  diffé- 
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rentes  affaires,  l’ennemi  a été  presque  entièrement  détruit;  le  reste  a été 
repoussé  au  delà  des  cataractes  et  dans  le  désert. 

L'occupation  de  Qoseyr  et  les  forts  que  l’on  construit  sur  les  différents 
points  du  Nil  assurent  la  liaute  Egypte  contre  leurs  incursions. 

Bonaparte. 

D*:pM  d«  U guvrre- 


A 105. 

INSTRUCTION 

POUR  LE  GÉNÉRAL  DE  BRIGADE  DE  TRANCHÉE. 

Quartier  général,  devant  Acre,  i”  floréal  an  fil  (90  avril  1795). 

L’objet  principal  du  travail  de  la  nuit  du  t"  au  a floréal  est  de  conti- 
nuer à cheminer  promptement,  mais  avec  toutes  les  précautions  qu’exige 
le  grand  voisinage  de  la  place,  en  sape  debout  sur  la  tour  à gauche  de  la 
tour  carrée  où  l’on  a fait  brèche. 

I.e  citoyen  Lacoste,  capitaine  du  génie,  qui  est  de  tranchée,  dirigera 
ce  travail;  il  installera  ses  sapeurs  de  très-bonne  heure  et  les  fera  retirer 
un  peu  avant  le  jour. 

Le  général  de  brigade  de  tranchée  fera  ses  dispositions  pour  protéger 
ce  travail,  qui  est  des  plus  importants. 

Il  établira  un  bon  poste  de  grenadiers  à l’extrémité  du  boyau  qui  joint 
la  a*  et  la  3*  parallèle.  Il  est  indispensable  de  se  maintenir  dans  ce  poste  : 
sans  lui  les  travailleurs  de  la  sape  debout  ne  pourraient  se  retirer  qua 
découvert  et  en  sautant  par-dessus  le  parapet  de  la  a'  parallèle.  Le  poste 
dont  nous  venons  de  parler  se  trouve  à portée  d’une  espèce  de  boyau  au- 
quel l’ennemi  travaille  de  son  côté  et  qui  est  sur  le  flanc  de  ces  deux 
parallèles. 

Le  général  de  brigade  de  tranchée  placera  dans  la  a'  parallèle  une 
cinquantaine  de  tirailleurs,  qui  feront  feu  séparément  à travers  les  cré- 
neaux et  ajusteront  tout  ce  qu’ils  apercevront  sur  les  remparts. 

L'artillerie  concourra,  de  son  côté , à soutenir,  par  les  dispositions 
suivantes,  le  travail  de  la  sape. 
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Les  pièces  de  8 du  réservoir  bâtiront  de  front  le  boyau  de  l’ennemi  ou 
la  face  de  la  place  d'armes. 

Les  batteries  Digcon  et  Grizel  dirigeront  tous  leurs  feux  sur  chacune 
des  pièces  du  front  d'attaque  qui  leur  sont  opposées,  de  manière  à les 
démonter  et  à ruiner  leurs  embrasures.  Elles  pourront  tirer,  pendant  la 
nuit,  chacune  3o  à ko  coups  & boulets. 

La  batterie  de  mer  continuera  à éloigner  les  avisos,  à faire  taire  le 
phare  et  les  chaloupes  du  port;  elle  pourra  tirer  le  même  nombre  de 
coups. 

Le  génie  travaillera  à appuyer  la  gauche  de  la  9e  et  de  la  3*  parallèle 
par  un  cavalier  de  tranchée  ou  par  tout  autre  ouvrage;  il  prolongera  la 
a'  parallèle  jusqu'à  la  rue  du  revers  des  Dunes,  du  cùté  du  port;  il  enta- 
mera une  communication  à gauche  du  Santon,  pour  joindre  la  i"  paral- 
lèle à la  3e;  il  perfectionnera  les  communications. 

L'artillerie  amènera  quelques  pièces  et  munitions  à la  queue  de  la 
tranchée;  elle  armera  la  batterie  de  mortiers  de  la  gauche;  elle  réparera 
l ancienne  batterie  de  brèche;  elle  continuera  lu  construction  des  batte- 
ries Mangin  et  Pétignier.  Cette  dernière  devra  être  armée  et  prêle  à faire 
feu  à la  pointe  du  jour. 

Dans  le  cas  où  l’ennemi,  posté  dans  la  place  d'armes  qui  couvre  les 
sorties  du  côté  du  port,  inquiéterait  trop  les  travailleurs  de  la  sape  debout, 
l intention  du  général  en  chef  est  que  le  général  de-brigade  de  tranchée, 
sur  la  demande  du  commandant  du  génie,  fasse  filer  une  quinzaine 
d'hommes  déterminés  et  bien  commandés,  par  le  ravin  ou  chemin  creux 
qui  se  trouve  près  de  la  plage,  vis-à-vis  la  porte  d'entrée,  afin  de  tourner 
la  place  d'armes  de  l'ennemi,  d’y  pénétrer  et  d’y  commettre  le  plus  de 
dommages  possible.  Le  commandant  du  détachement  aura  soin  de  ne 
pas  trop  s'abandonner,  afin  de  pouvoir  se  ménager  une  prompte  retraite. 

Par  ordre  du  gfadral  en  chef. 

DepM  de  U guerre. 
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A 106. 

AU  GÉNÉRAL  KLEBER. 

. Qnarticr  général,  demi  Àrre,  9 floréal  an  »n  (9 1 avril  1799). 

J'ai  reçu,  Citoyen  Général,  vos  lettres  des  ai)  germinal  et  1”  floréal. 

Nos  mineurs  sont  depuis  vingt-quatre  heures  sous  la  tour;  demain  ils 
commencent  le  travail  pour  les  fourneaux  : ils  espèrent,  le  h , faire  sauter 
la  tour. 

Nos  pièces  de  aà  sont  en  chemin;  nous  les  attendons  le  4. 

Une  seconde  flottille,  que  j’avais  fait  préparer  à Alexandrie  et  qui 
était  en  station  au  lac  Bourlos,  vient  d’arriver. 

Une  troisième  flottille,  que  j’avais  fait  préparer  à Alexandrie  et  qui 
était  en  station  à Damiette  depuis  un  mois,  vient  de  partir,  chargée  de 
grosses  pièces  et  de  mortiers.  Tous  ces  moyens  ne  sont  pas  nécessaires 
pour  Acre  : la  réussite  d’un  seul  suffit.  Si  nous  étions  même  à ne  pas 
regarder  à vingt-quatre  heures  près,  les  moyens  que  nous  avons  au  parc 
seraient  suffisants. 

Le  citoyen  Perrée,  qui,  avec  ses  trois  frégates,  voltige  à vingt  et  trente 
lieues  d’Acre,  a déjà  fait  des  prises,  et  il  est  probable  que  celle  flottille 
s'enrichira  et  fera  beaucoup  de  mal  aux  ennemis.  M.  Smith  n’en  sait 
encore  rien,  car  il  tire  des  boulets  fort  et  ferme. 

Faites  faire  par  votre  oflicier  du  génie  un  croquis  du  cours  du  Jour- 
dain, depuis  le  pont  d'Aakoub  jusqu’à  quatre  lieues  plus  bas  que  celui 
de  Mugama,  avec  la  nature  du  terrain  à une  lieue  sur  l’une  et  l'autre 
rive. 

Ordonnez  des  reconnaissances  à quatre  lieues  en  avant  de  chaque  pont, 
afin  de  bien  reconnaître  la  nature  du  terrain. 

Faites-moi  faire  une  note  par  vos  officiers  du  génie  et  d’artillerie  sur 
le  degré  de  défense  dont  seraient  susceptibles  les  ponts  d’Yakoub  et 
de  Magama,  les  forts  de  Safed  et  de  Tabaryeh. 

Boiupxrte. 

Collfcl ion  Napoléon. 
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4107. 

ORDRE  DU  JOUR. 

Quartier  général,  devant  Acre,  a floréal  an  vu  (91  avril  1790)* 

Le  général  en  chef,  voulant  donner  une  marque  de  satisfaction  parti- 
culière aux  3oo  braves  commandés  par  le  général  de  brigade  Junot,  qui, 
au  combat  de  Nazareth,  ont  repoussé  3, 000  hommes  de  cavalerie,  pris 
cinq  drapeaux  et  couvert  le  champ  de  bataille  de  cadavres  ennemis, 
ordonne  : 

Article  1".  11  sera  proposé  une  médaille  de  5oo  louis  pour  prix  du 
meilleur  tableau  représentant  le  combat  de  Nazareth. 

Aux.  2.  Les  Français  seront  costumés  dans  le  tableau  avec  l'uniforme 
de  la  a*  d'infanterie  légère  et  du  1 A'  de  dragons.  Le  général  de  brigade 
Junot,  les  chefs  de  brigade  Duvivier,  du  tA*  de  dragons,  et  Desnovers, 
de  la  a'  d'infanterie  légère,  y seront  placés. 

Art.  3.  L'état-major  fera  faire,  par  les  artistes  que  nous  avons  eu 
Egypte,  des  costumes  des  Mameluks,  des  janissaires  de  Damas,  des  Di- 
letti,  des  Alépins,  des  Moghrebins,  des  Arabes,  et  les  enverra  au  mi- 
nistre de  l'intérieur,  à Paris,  en  l'invitant  à en  faire  faire  différentes 
copies,  à les  envoyer  aux  principaux  peintres  de  Paris,  Milan,  Florence, 
Rome  et  Naples,  et  à déterminer  l'époque  du  concours  et  les  juges  qui 
devront  décerner  le  prix. 

Art.  A.  Le  présent  ordre  du  jour  sera  envoyé  à la  municipalité  de  la 
commune  des  braves  qui  se  sont  trouvés  au  combat  de  Nazareth. 

Bonaparte. 

iJepût  de  la  guerre. 


4108. 

AU  GÉNÉRAL  LANNES. 

Quartier  général,  total  Am,  ^ flurdal  an  ru  (|3  avril  1799  ). 

Je  vous  préviens,  Citoyen  Général,  que  le  général  en  chef  a donné 
l'ordre  au  général  Domtnartin  que  demain  5,  à quatre  heures  du  matin. 
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nos  batteries  commencent  leur  feu,  qui  sera  dirigé  de  manière  à détruire 
celui  de  l'ennemi  sur  tout  le  front  d'attaque,  et  spécialement  le  feu  du 
petit  flanc  qui  est  du  côté  de  la  tour  de  Djezzar,  et  à faire  une  brèche  à la 
première  tour  ronde;  il  ne  doit  être  tiré  à la  grosse  tour,  hors  de  l'angle 
saillant  où  l’on  a précédemment  fait  brèche,  que  quelques  coups,  pour  ne 
donner  à l’ennemi  aucun  soupçon. 

On  fera  sauter  la  mine  lorsque  notre  artillerie  aura  fait  taire  l'artillerie 
ennemie;  le  général  en  chef  en  donnera  l'ordre. 

Tous  les  grenadiers  de  l’armée,  commandés  par  le  général  Lagrange, 
qui  aura  avec  lui  l'adjudant  général  Devaux,  partiront  de  votre  camp 
demain,  à quatre  heures  du  matin,  pour  se  placer  derrière  un  mur,  le 
long  du  vieux  fossé,  dont  remplacement  sera  reconnu  ce  soir  par  le  géné- 
ral Lagrange,  accompagné  du  général  Andréossy;  il  est  essentiel  que  les 
grenadiers  soient  placés  avant  le  jour,  afin  que  l'ennemi  n’ait  pas  con- 
naissance de  leur  place  donnes:  il  sera  fait  aux  grenadiers,  dans  cet 
endroit,  une  distribution  d'eau-de-vie. 

Lorsque  la  mine  aura  sauté,  l'on  abordera  la  brèche,  soit  par  la  se- 
conde parallèle,  en  s’y  rendant  le  long  et  par  le  trou  de  l'aqueduc,  soit  le 
long  de  l’aqueduc,  en  suivant  le  boyau  de  la  mine;  cela  dépendra  de  l ell'et 
qu’elle  aura  fait,  et  le  général  en  chef  enverra  des  ordres  en  conséquence. 

Le  général  Andréossv  se  rendra  près  de  vous,  et  vous  irez  ensemble, 
accompagnés  des  généraux  Veaux . Lagrange  et  de  l'adjudant  général 
Devaux,  reconnaître  ces  deux  chemins,  demain  après  midi. 

L'ambulance  sera  établie  où  se  réunissent  les  grenadiers. 

Le  général  Lagrange  se  trouve  sous  vos  ordres:  le  général  en  chef  or- 
donne que  vous  ayez  soin  que,  dès  l’instant  que  la  mine  aura  sauté,  les 
a*  et  3'  parallèles  soient  garnies  de  tirailleurs. 

Le  reste  des  troupes  de  votre  division  resteront  dans  leur  camp,  prêles 
à prendre  les  armes. 

Les  autres  divisions  restent  également  dans  leurs  camps,  prêtes  à 
prendre  les  armes,  jusqu'à  nouvel  ordre. 

\ous  aurez  une  musique  placée  dans  la  t"  parallèle,  qui  jouera  dès 
I instant  que  la  brèche  aura  été  abordée 
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Vous  recommanderez  au  général  Lagrange  qu’aussitiH  que  nous  serons 
mailres  d'une  tour  son  premier  soin  soit  d’en  faire  ôter  les  drapeaux 
turcs. 

L’artillerie  et  le  génie  feront  trouver,  à l'endroit  où  seront  les  gre- 
nadiers, les  ouvriers  et  travailleurs  qui  doivent  marcher  h la  tête  des 
colonnes. 

Les  échelles  sont  près  du  réservoir,  à l’intersection  des  deux  chemins 
qu’on  peut  prendre  pour  monter  h la  tranchée. 

J'ordonne  que  tous  les  grenadiers  de  l’armée  soient  réunis  devant 
votre  camp  avant  quatre  heures  du  matin. 

Par  ordre  do  général  en  dief. 

Dépôt  d«  la  guerre. 

A 109. 

Alt  GÉNÉRAL  HKRTHIER. 

Quartier  général , «levant  \cm,  6 floréal  an  vil  («5  avril  *799). 

Vous  donnerez  l’ordre  de  faire  partir,  ce  soir,  le  bataillon  de  la  4e  d’in- 
fanterie légère,  qui  se  rendra  à grandes  journées  au  Caire  pour  y être 
aux  ordres  du  général  Dugua. 

Vous  autoriserez  l’adjudant  général  Aimeras  à garder  à Damiette  le 
bataillon  de  la  A'  d infanterie  légère. 

Vous  enverrez  une  patrouille  de  cavalerie  de  3o  hommes  à Sour,  où 
elle  attendra  jusqu'au  1 o,  afin  que,  si  le  contre-amiral  Pcrréc  s’y  présen- 
tait, elle  lui  remît  les  dépêches  du  contre-amiral  Ganleaume. 

Vous  préviendrez  le  chef  des  Motouâly  que  j’envoie  celle  patrouille  à 
Sour  pour  y rester  quatre  jours. 

Vous  ferez  connaître  aux  généraux  commandant  à Damiette,  au 
Caire . etc.  qu’une  grosse  tour,  extrêmement  forte  en  maçonnerie,  formant 
un  ouvrage  avancé  à l’angle  saillant,  s’opposant  à l'abord  de  la  brèche, 
je  l’ai  fait  miner  et  sauter.  La  mine  l'a  rendue  inhabitable  pour  l'ennemi 
et  a détruit  scs  retranchements  et  batteries.  Plus  de  3oo  hommes  tués  ou 
blessés  anglais  ont  sauté  avec  la  mine. 

Bosvpabtz. 

Dépôt  de  U guerre. 


Digitized  by  Google 


CORRESPONDANCE  DE  NAPOLEON  I".—  AN  VII  (1799).  531 


4110. 

AU  GÉNÉRAL  KLEBER. 

Quartier  général,  devant  Acre,  8 floréal  an  tu  (37  avril  1799). 

La  mine,  Citoyen  Général,  a joué  le  5;  elle  n'a  point  fait  l'effet  que 
les  mineurs  en  attendaient  : une  partie  de  la  muraille  de  lerre  s'est  écrou- 
lée avec  tous  les  décombres,  ainsi  que  la  plus  grande  partie  des  trois 
voûtes;  le  fossé,  à dix  toises  de  chaque  coté,  a absolument  disparu.  Nous 
n'avons  pu  nous  emparer  d’une  petite  voûte  supérieure,  qui  nous  aurait 
mis  à même  de  nous  rendre  maîtres  de  toutes  les  maisons  de  gauche, 
et  nous  aurait  donné  Centrée  dons  la  place.  Plusieurs  barils  de  poudre 
enflammés  que  l’ennemi  a jetés  dans  la  brèche  ont  beaucoup  elfrayé  les 
trente  grenadiers  qui  étaient  déjà  parvenus  à se  loger.  Nous  avons  canonné 
toute  la  journée  du  6.  Nous  avons  eu  dans  le  centre  de  la  tour,  pendant 
toute  la  journée  du  6 au  7,  vingt  hommes  de  logés;  ils  n'ont  pu  par- 
venir à se  loger  à l'endroit  convenable,  et  nous  avons  dû  abandonner 
le  logement  qu’ils  s'étaient  fait,  avant  le  jour.  Hier  et  aujourd'hui  uous 
canonnons.  Nos  boyaux  vont  jusqu'au  pied  de  la  brèche,  de  sorte  que 
l'on  arrive  à couvert  jusque  dans  l’intérieur  de  la  tour. 

Nos  pièces  de  18  et  de  ai  arrivent  demain  ou  après-demain.  Les  mu- 
nitions qui  nous  sont  arrivées  hier  de  Damiette  nous  mettent  à même 
de  continuer  notre  feu.  L'ennemi  ne  lire  plus  que  des  bombes,  hormis 
M.  Smith  qui  ne  nous  laisse  pas  de  repos,  même  la  nuit,  et  ne  produit 
d'autre  mal  que  de  ruiner  notre  caisse. 

On  dit  que  le  corps  des  Diletli  s’est  porté  à huit  lieues  en  avant  de 
Damas,  en  forme  d'avant-garde,  et  que  leur  peur  commence  à passer. 

Laites  votre  possible  pour  approvisionner  et  améliorer  nos  têtes  de  pont. 

Les  Naplousains  paraissent  vouloir  bien  se  conduire.  Gherar  a ré- 
pondu à la  lettre  que  je  lui  avais  écrite. 

Le  général  Damas  est  arrivé  à Damiette. 

L’Egypte  est  parfaitement  tranquille. 

Le  général  Caflarelli  est  mort. 

Boxxpabte. 

Collection  Napoléon. 
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4111. 

AL  CITOYEN  D’Ail  RE. 

Quarli«T  ijntH’ral , devant  Acre,  H flonral  au  vu  (97  avril  >799}. 

Vous  ferez  cou  n ai  Ire , Citoyen  Ordonnateur,  au  médecin  en  chef  Des- 
geneltes  et  au  chirurgien  en  chef  Larrey,  que,  voulant  leur  donner  une 
marque  de  satisfaction  pour  les  services  qu’ils  ont  rendus  et  rendent 
tous  les  jours  à l'année,  je  leur  accorde  à chacun  une  gratification  de 
a, 000  francs,  qu’ils  pourront  touchera  Paris  ou  au  Caire.  Vous  me  ferez 
connailre  leurs  intentions. 

Bonapartb. 

de  U gu«rri». 


4112. 

Al  GÉNÉRAL  BERTIIIER. 

Quartier  jfvwral , «levant  Am*,  1 a florval  an  vu  {1  *’  mai  1 799 ). 

Je  vous  prie.  Citoyen  Général,  d‘e\pédier  un  courrier  en  Egypte  par 
Tautourah,  Jaffa  et  Damiette.  Vous  ferez  connailre  aux  différents  comman- 
dants que,  l'équipage  de  siège  étant  arrivé,  on  a commencé  depuis  hier 
à battre  en  hrèche  le  corps  de  la  place;  que  l’ennemi,  ayant  fait  une 
sortie,  a été  repoussé  avec  perte  de  plus  de  -ioo  hommes  laissés  sur  le 
champ  de  bataille;  qu’un  bâtiment  anglais  a été  coulé  bas;  que  dans 
la  journée  de  demain  les  pièces  de  3 4 seront  en  batterie. 

Notre  perte  a été  peu  considérable;  mais  le  chef  de  la  85' ',  qui  était 
de  tranchée,  a été  tué  en  poussant  l'ennemi  trop  avant  dans  ses  ouvrages. 
Le  retour  du  général  en  chef  est  très-proche. 

Kaire  passer  à Tantournh,  de  là,  par  un  petit  bâtiment,  à Jalfa.  et. 
de  là,  expédier  la  Fortune  à Damiette. 

Bonaparte. 

de  la  guerre. 


1 Davrmn. 
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4113. 

VU  GÉNÉRAL  KLEBER. 

Quartier  général,  devant  Acre,  i-i  flor>\*l  an  vu  (a  mai  1799). 

J'envoie  tous  les  ingénieurs  géographes  <|  11  i soul  au  camp  pour  prendre 
le  croquis  du  pays.  Vous  seules  combien  il  esl  essentiel  de  leur  répartir 
la  besogne,  afin  que  j'aie  le  plus  tôt  possible  un  canevas  du  pays. 

Nos  pièces  de  1 8 jouent  depuis  deux  jours.  La  tour  n’est  plus  qu’une 
ruine;  le  flanc  qui  s’opposait  au  passage  du  fossé  est  ruiné.  L'ennemi 
n’a  plus  qu'un  seul  canon  qui  tire;  sentant  qu'il  ne  peut  plus  défendre 
ses  murailles,  il  a couronné  ses  glacis  par  des  boyaux,  où  il  est  pro- 
tégé par  la  mousquelerie  de  la  place  el  empêche  1 abord  des  différentes 
brèches  : cela  nous  engage  dans  des  affaires  pénibles.  Une  compagnie  de 
grenadiers  avait  couronné  hier  la  brèche;  ils  sortirent  de  leurs  boyaux 
avec  tant  d’impétuosité,  qu’il  fallut  passer  toule  la  soirée  à les  faire  ren- 
trer dans  la  place.  Ils  ont  perdu  beaucoup  de  monde.  Nous  avons  eu 
3o  blessés  et  ia  à 1 â tués,  parmi  lesquels  le  chef  de  la  85e,  qui  était 
de  tranchée.  Après-demain  nous  plaçons  nos  pièces  de  9 A pour  faire 
une  brèche,  el,  dès  l'instant  quelle  sera  praticable,  nous  donnons  un 
assaut  général  el  en  masse. 

Bonxpvrtk. 

Collection  Napoléon. 


4114. 

AU  COMMANDANT  DU  GÉNIE1. 

Quartier  général , devant  Acre.  i3  Horwil  an  vu(»  mai  1799). 

Je  vous  prie.  Citoyen  Commandant,  d’envoyer  les  citoyens  Jarotin 
et  Favier,  ingénieurs  géographes,  pour  lever  à la  main  le  cours  du 
Jourdain  et  les  différentes  gorges  qui  y aboutissent,  ainsi  que  la  po- 


1 Le  chef  de  brigade  Sanson.  remplaçant  le  general  Caffarelli. 
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silion  du  général  Kleber.  Ils  se  rendront  aujourd’hui  au  camp  de  ce 
général. 

Bonaparte. 

DépAl  de  la  guerre. 

4115. 

Al  GÉNÉRAL  JUNOT.  ’ 

Quartier  général,  devant  Acre,  îS  floréal  au  via  < a mat  17944). 

Nous  pouvez  assurer.  Citoyen  Général,  le  cheik  Saleh-DAher  que  mon 
intention  est  de  le  nommer  cheik  de  Seïdeh,  place  qui,  par  son  impor- 
tance, est  au-dessus  de  Chafd-A’mr.  Qu'il  tâche  de  rassembler  le  plus  de 
monde  possible,  afin  de  pouvoir  se  maintenir  dans  ce  poste,  que  je  ne 
tarderai  pas  à lui  mettre  entre  les  mains. 

Faites-moi  passer  toutes  les  nouvelles  que  vous  pourrez  avoir  de 
Damas. 

Nos  pièces  de  1 8 et  de  ai  sont  arrivées.  Nous  espérons,  sous  peu  de 
jours , malgré  la  grande  obstination  des  assiégés,  entrer  dans  Acre.  Ce 
feu  de  leur  artillerie  est  entièrement  éteint. 

Bonaparte. 

CollwtioD  Napoléon. 


4110 

Aii  général  hampon. 

Quartier  général,  dev  0 ni  Acre,  i5  floivai  an  vu  (à  uun  1799). 

Le  général  en  chef  ordonne,  Citoyen  Général,  que  vous  lassiez  occuper 
ce  soir,  entre  huit  et  neuf  heures,  par  vos  éclaireurs,  le  boyau  de  la 
droite  que  l'ennemi  a établi  sur  le  glacis,  en  arrière  du  masque  de  l’an- 
cienne mine. 

Les  troupes  qui  sortent  de  la  tranchée  vous  seconderont  eu  cas  d'évé- 
nement. Elles  se  tiendront,  à cet  effet,  hors  de  la  portée  du  feu  de  la 
place,  et  ne  rentreront  dans  le  camp  que  lorsque  votre  opération  sera 
terminée. 
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Vos  éclaireurs  déboucheront  par  l'extrémité  du  boyau  du  cavalier  de 
tranchée  et  seront  protégés  par  cet  ouvrage. 

Ils  auront  ordre  d égorger  ou  de  mettre  en  fuite  tout  ce  qu’ils  rencon- 
treront. 

Dès  que  le  boyau  sera  occupé,  les  sapeurs,  conduits  par  l’ingénieur 
de  tranchée,  travailleront  de  suite  à faire  les  parapets,  coupures,  tra- 
verses et  communications  nécessaires  pour  que  nos  troupes  puissent  se 
maintenir  dans  ce  poste  et  le  conserver  dorénavant  pour  la  protection  de 
notre  droite. 

Un  quart  d'heure  après  l'occupation,  vous  enverrez  une  quinzaine  de 
tirailleurs  pour  faire  une  fausse  attaque  sur  la  place  d’armes  qui  couvre 
l’angle  du  palais  de  Djezzar,  afin  d’empêcher  l’ennemi  de  revenir  pour 
tenter  de  reprendre  le  poste  d’où  il  aura  été  chassé. 

Le  commandant  du  génie  est  tenu  de  donner  ses  ordres  en  consé- 
quence des  dispositions  ci-dessus.  Le  général  Lagrange  est  également 
prévenu  qu'il  doit  se  tenir  en  réserve,  en  cas  que  l’ennemi  entreprît  une 
sortie  générale  que  vous  ne  pourriez  pas  repousser  avec  vos  troupes. 

Par  ordre  du  général  en  chef. 

Collection  Napoléon. 


4117. 

ORDRE  DU  JOUR. 

Quartier  général,  devant  Acre,  «7  floréal  an  vit  (6  mai  17*19 ). 

Le  général  en  chef  a ordonné  la  formation  d’une  compagnie  d’éclai- 
reurs dans  chaque  demi-brigade;  celles  de  la  i 8"  et  de  la  3 3e  se  sont  déjà 
distinguées  par  leur  bravoure  à l’attaque  des  places  d’armes  dons  la  nuit 
du  1 5.  Il  se  ressouvient  des  services  qu’ont  rendus  ces  compagnies  toutes 
les  fois  qu'on  les  a formées;  il  compte  spécialement  sur  elles  : un  brave 
éclaireur  ne  montre  jamais  le  dos  à l'ennemi. 

Par  ordre  du  général  en  chef. 

Dépôt  de  la  gnerrr. 
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4118. 

AL  GÉNÉRAL  VIAL. 

Quartier  général,  devant  Acre,  18  floréal  an  vu  (7  mai  1799). 

Le  général  en  chef  me  charge  de  vous  provenir,  Citoyen  Général,  que 
le  général  Bon  monte  ce  soir  la  tranchée  avec  sa  division,  qu'il  a ordre 
d attaquer  et  de  chasser  l'ennemi  de  ses  boyaux  du  glacis,  et  de  nous  y 
loger  à sa  place.  Aussitôt  qu'il  en  aura  chassé  l'ennemi,  il  a ordre  de  s’em- 
parer de  la  tour  de  brèche  et  de  s'v  loger. 

L'intention  du  général  en  chef  est  que,  lorsque  le  général  Bon  sera 
arrivé  au  Réservoir,  vous  renforciez,  avec  les  troupes  à vos  ordres  qui  y 
sont,  nos  postes  de  gauche  de  la  tranchée  et  le  Santon.  On  ne  relèvera 
pas.  jusqu'à  nouvel  ordre,  le  poste  de  la  tour  Maudite.  Je  donne  l'ordre 
aux  éclaireurs  de  la  division  Reynier  de  vous  joindre  à la  tranchée.  Vous 
pourrez  renvover  an  camp  la  3'  compagnie  de  grenadiers  de  la  qc.  dont 
vous  êtes  mécontent. 

l/intention  du  général  en  chef  est  que  vous  attaquiez  la  place  d’armes 
et  les  boyaux  de  la  droite  de  l'ennemi  vis-à-vis  notre  gauche.  Celte  attaque 
a pour  luit  de  faire  le  plus  de  mal  possible  à l'ennemi,  l'inquiéter,  le 
tenir  en  échec,  alin  de  protéger  l'attaque  du  général  Bon,  empêcher 
l'ennemi  de  liler  par  le  fossé  pour  porter  du  secours  à la  tour  de  brèche. 

Vous  prendrez  les  ordres  du  général  Bon,  qui  sera  au  Réservoir,  pour 
déterminer  l'heure  à laquelle  vous  ferez  votre  attaque. 

Les  troupes  que  vous  commandez  ne  quitteront  pas  la  tranchée  pour 
retourner  à leur  camp,  jusqu'à  nouvel  ordre:  il  en  sera  donné  suivant 
les  circonstances. 

F«r  on  Ire  du  général  en  chef. 

Dupât  du  la  Mtn, 

*119. 

AU  GÉNÉRAL  DOM  MARTI  N. 

Quartier  général,  devant  Acre,  ib  floréal  an  tu  (7  mai  1799). 

L intention  du  général  en  chef.  Citoyen  Général,  est  que  la  batterie 
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Mangin  soit  armée  de  ses  trois  pièces  de  ai  et  prête  à faire  feu,  dans 
l'endroit  désigné  pour  la  nouvelle  brèche , ce  soir  à neuf  heures. 

Son  intention  est  également  que  la  hatlerie  Vaille  et  celle  Legrand 
tirent  pour  rendre  praticahle  la  hrèche  déjà  commencée  du  flanc;  que 
la  batterie  Digeon  tire  quelques  coups  de  canon  pour  détruire  ce  que 
l'ennemi  pourrait  avoir  fait  dans  la  tour  de  brèche,  où  nos  troupes 
doivent  monter  ce  soir. 

Toutes  les  batteries  par  où  l'ennemi  pourrait  déboucher  par  la  gauche 
doivent  également  faire  tout  ce  qui  dépendra  d’elles  pour  faciliter  l'as- 
saut. 

Le  général  en  chef  ordonne  qu'il  y ait  ce  soir  au  Réservoir  quelques 
ouvriers  avec  des  outils  et  quelques  artificiers  avec  des  fusées  ou  autres 
matières  combustibles;  qu’il  y ait  aussi  une  pièce  de  h à portée  du  Ré- 
servoir,  pour  être  à même  de  la  mettre  en  batterie  sur  la  tour,  si  cela 
paraissait  nécessaire  et  praticable. 

Ordonnes  à l'officier  supérieur  de  tranchée  de  se  concerter  avec  le 
général  Bon,  pour  qu'il  connaisse  les  dispositions  qu'il  fera  ce  soir  pour 
I attaque  du  glacis  et  celle  de  la  tour  de  brèche. 

11  serait  utile  que  vous  vous  concertassiez  aussi  vous-même,  tant  avec 
le  commandant  du  génie  qu'avec  le  général  Bon,  afin  qu'il  y ait  de  l'en- 
semble. 

Par  ordre  du  général  en  chef. 

DvpAt  de  la  guère»', 


6120. 

Al  GÉNÉRAL  KLEBER. 

Quartier  général,  devant  Acre,  ly  floréal  an  vu  (8  mai  1799)* 

Le  général  en  chef  ordonne.  Citoyen  Général,  que  vous  fassiez  partir, 
le  plus  têt  possible,  la  brigade  du  général  Verdier,  c’est-à-dire  la  9 5*  et 
la  7»',  pour  se  rendre  au  camp  devant  Acre,  où  il  est  nécessaire  qu’elle 
arrive  sans  perdre  un  instant,  l'intention  du  général  en  chef  étant  de  la 
faire  participer  à la  gloire  de  la  prise  d’Acre.  Nous  sommes  depuis  hier, 
à dix  heures  du  soir,  maîtres  de  la  tour  de  brèche. 

•.  ss 
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Le  général  en  chef  ordonne  que  la  brigade  du  général  Junot,  com- 
posée de  la  a'  légère,  des  compagnies  de  grenadiers  de  la  19e,  toute  la 
cavalerie  que  vous  avez,  vos  six  pièces  de  canon,  le  commissaire  des 
guerres  de  votre  division,  restent  pour  prendre  une  position  qui  couvre 
nos  magasins  de  Tabaryeh  et  Nazareth,  et  observer  l'ennemi  pour  bien 
couvrir  l’armée. 

Le  général  en  chef  vous  laisse  le  maître  d'ètre  de  votre  personne  soit 
à la  brigade  Verdier  qui  vient  ici,  soit  à la  brigade  du  général  Junot. 
destinée  à garder  Nazareth  et  Tabaryeh  et  à couvrir  l’armée. 

Vous  voudrez  bien,  en  conséquence  des  dispositions  ci-dessus,  donner 
les  ordres  convenables  aux  généraux  commandant  les  deux  brigades  de 
votre  division. 

Par  ordre  du  général  en  cher. 

Dépôt  de  la  guerre. 

41*21. 

AU  GÉNÉRAL  LAGRANGE. 

Quartier  général,  devant  Acre,  au  floréal  an  vil  (ij  mai  1799)» 

Le  général  en  chef  a remarqué,  Citoyen  Général,  que  le  retranche- 
ment de  la  grande  tour  de  brèche  n était  plus  tenable , à cause  des  feux 
que  le  Pharillon  dirige  dessus.  Cependant  l'occupation  de  cette  tour  est 
indispensable,  soit  pour  empêcher  l’ennemi  de  s'y  établir,  soit  pour  favo- 
riser les  abords  de  la  brèche,  soit  enfin  pour  lécher  de  descendre  dans 
la  ville,  ou  du  moins  sur  la  courtine  de  gauche.  La  division  Kleber  étant 
sur  le  point  d'arriver,  l'intention  du  général  en  chef  est,  lorsque  cette 
division  sera  reposée,  de  faire  monter  à la  hrèche  et  de  pénétrer  dans  la 
ville  pour  s’en  rendre  maître.  Il  désirerait  donc  que  vous  fissiez  occuper 
la  gauche  de  la  grande  tour  au  delà  du  retranchement.  L'accès  en  est 
facile;  on  y était  monté  hier  soir  directement  par  la  brèche  et  en  pas- 
sant par-dessus  les  sacs  à terre.  Les  mêmes  sacs  à terre  pourraient  servir 
à couronner  le  nouveau  retranchement,  qui  se  trouverait  d'ailleurs  abrité 
sur  son  flanc  gauche  des  feux  du  Pharillon  par  le  grand  mur  de  la  tour 
qui  est  encore  dehoul. 


Digitized  by  Google 


CORRESPONDANCE  DE  NAPOLÉON  I".—  AN  VII  (1799).  539 

L'officier  du  génie  de  tranchée  a ordre  de  s'entendre  avec  vous  pour 
cet  objet. 

Par  ordre  du  général  en  chef. 

Dépit  de  la  guerre. 

à 122. 

AU  GÉNÉRAL  MURAT. 

Quartier  général,  devant  Acre,  ao  floréal  an  vit  (9  tuai  1799). 

Le  général  en  chef  ordonne,  Citoyen  Général,  qu’à  minuit  vous  fas- 
siez occuper  la  crête  de  la  seconde  tour,  qui  tient  à celle  de  brèche  que 
nous  occupons,  et  dans  laquelle  il  y avait,  dans  la  journée,  quelques 
Turcs  que  vous  en  feriez  chasser  s’ils  y étaient  encore;  rien  n'est  plus 
important  que  l’occupation  de  cette  tour. 

Le  général  en  chef  fait  monter  demain  matin  à l’assaut;  les  troupes 
de  la  division  partent  de  leur  camp  à deux  heures  du  matin. 

Vous  recevrez  des  instructions  sur  ce  que  vous  aurez  à faire  à l’assaut. 

J'envoie  à l’officier  commandant  la  cavalerie  en  votre  absence  l'ordre 
de  la  faire  venir  demain,  à trois  heures  du  matin,  à la  butte  du  camp 
retranché,  ainsi  que  les  60  hommes  à pied. 

Par  ordre  du  général  en  chef 

D»-pAl  de  U guerre. 


4123. 

AU  GÉNÉRAL  DOM  MARTIN. 

Quartier  général,  devant  Acre,  ao  floréal  an  vu  (9  mai  1799). 

Le  général  en  chef  a décidé,  Citoyen  Général,  de  faire  monter  demain 
à la  brèche. 

Les  divisions  partent  de  leur  camp  à deux  heures  du  matin,  pour 
prendre  position  et  exécuter  le  projet  d’attaque  convenu  ce  soir  avec  vous 
et  les  généraux  de  division. 

Donnez  vos  ordres,  en  ce  qui  vous  concerne,  pour  qu’il  y ait  des  ou- 
vriers avec  des  outils  et  des. artifices  et  enfin  tout  ce  qui  est  nécessaire  à 
l’assaut  et  à l’occupation  de  la  ville.  Désignez  ceux  qui  doivent  marcher 

AS. 
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avec  la  division  kleber,  qui  est  la  première  à monter  à l’assaut.  On  doit 
attaquer  vers  trois  heures  et  demie. 

AU  CHEF  DE  BRIGADE  SANSON,  COMMANDANT  I.F,  GÉNIE. 

Donnez  les  ordres  pour  ce  qui  vous  concerne.  Faites  réunir  à la  queue 
de  la  tranche'e  les  ouvriers,  sapeurs,  outils,  etc. 

Désignez  l’officier  du  génie  et  le  détachement  de  sapeurs  qui  doivent 
marcher  avec  la  division  Kleber. 

Vous  vous  tiendrez  de  votre  personne  au  Réservoir,  près  du  général  en 
chef,  pour  recevoir  ses  ordres. 

Bonapartb. 

DépAf  de  la  /jnerre. 

4124. 

Al  DIRECTOIRE  EXÉCUTIF. 

Quartier  général,  devant  trre,  11  florrnl  an  vu  (io  mai  1790)- 

Citoyens  Directeurs,  je  vous  ai  fait  connaître  qu’Ahmed-Djezzar,  pacha 
d’Acre,  de  Tripoli  et  de  Damas,  avait  été  nommé  pacha  d’Egypte;  qu’il 
avait  réuni  un  corps  d’armée  assez  considérable,  et  avait  porté  son  avant- 
garde  à El-A’ych.  menaçant  le  reste  de  l’Egypte  d’une  invasion  pro- 
chaine; que  des  bâtiments  de  transport  turcs  se  réunissaient  dans  le  port 
de  Marri,  menaçant  de  se  porter  devant  Alexandrie  dans  la  belle  sai- 
son; que.  par  les  mouvements  qui  existaient  dans  l’Arabie,  on  devait  s’at- 
tendre à ce  que  le  nombre  des  gens  d’Yanbo  qui  avaient  passé  la  mer 
Rouge  augmenterait  nu  printemps. 

Vous  avez  vu,  par  ma  dernière  dépêche,  la  rapidité  avec  laquelle 
l’armée  a passé  le  désert,  lu  prise  d’El-A’r^ch , de  Gaza,  de  Jaffa,  la 
dispersion  de  l’armée  ennemie,  qui  a perdu  ses  magasins,  une  partie  de 
ses  chameaux,  scs  outres  et  ses  équipages  de  campagne. 

Il  restait  encore  deux  mois  avant  la  saison  propre  au  débarquement: 
je  résolus  de  poursuivre  les  débris  de  l’armée  ennemie  et  de  nourrir 
pendant  deux  mois  la  guerre  dans  le  cœur  de  la  Syrie. 

Nous  nous  mîmes  en  marche  sur  Acre. 
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AFFAIRE  DE  QÂQOUN. 

Le  -j h ventôse,  à dix  heures  du  malin,  nous  aperçûmes  au  delà  du 
village  de  Qàqoun  l’armée  ennemie  qui  avait  pris  position  sur  nos  flancs; 
sa  gauche,  composée  des  gens  de  Naplouse  (anciens  Samaritains),  était 
appuyée  à un  mamelon  d’un  accès  difficile;  la  cavalerie  était  formée  à 
droite. 

Le  général  Kleber  se  porta  sur  la  cavalerie  ennemie;  le  général  Lannes 
attaqua  la  gauche;  le  général  Murat  déploya  sa  cavalerie  au  centre. 

Le  général  Lannes  culbuta  l’ennemi,  lui  tua  beaucoup  de  monde  et  le 
poursuivit  deux  lieues  dans  les  montagnes. 

Le  général  Kleber.  après  une  légère  fusillade,  mit  en  fuite  la  droite 
des  ennemis  et  les  poursuivit  vivement;  ils  prirent  le  chemin  d’Acre. 

COMBAT  DE  HAYFA. 

Le  97,  à huit  heures  du  soir,  nous  nous  emparâmes  de  Hayfâ:  une 
escadre  anglaise  était  mouillée  dans  la  rade. 

Quatre  pièces  d’artillerie  de  siège , que  j’avais  fait  embarquer  à Alexan- 
drie sur  quatre  bâtiments  de  transport,  furent  prises  à la  hauteur  de 
Hayfâ  par  les  Anglais. 

Plusieurs  bateaux  chargés  de  bombes  et  de  vivres  échappèrent  et  vinrent 
mouiller  à Hayfâ;  les  Anglais  voulurent  les  enlever;  le  chef  d’escadron 
Lambert  les  repoussa,  leur  blessa  ou  tua  mo  hommes,  lit  3o  prison- 
niers et  s’empara  d’une  grosse  chaloupe  avec  une  caronade  de  36. 

Nous  n’avions  plus  à mettre  en  batterie  devant  Acre  que  notre  équi- 
page de  campagne.  Mous  battîmes  en  brèche  une  tour  qui  était  la  partie 
la  plus  saillante  de  la  ville.  La  mine  manqua;  la  contrescarpe  ne  sauta 
pas.  Le  citoyen  Mailly.  adjoint  à l'état-major,  qui  se  porta  pour  recon- 
naître feAet  de. la  mine,  fut  tué. 

Vous  verrez,  par  le  journal  du  siège,  que  les  6,  10,  1 8 et  96  germi- 
nal, l’ennemi  fit  des  sorties  vives,  où  il  fut  repoussé  avec  de  grandes  perles 
par  le  général  Vial;  que  le  19  nos  mineurs  firent  sauter  la  contres- 
carpe, mais  que  la  brèche  ne  se  trouva  pas  praticable. 
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Le  1 1,  le  général  Murat  prit  possession  de  Safed,  l'ancienne  Bélhulie: 
les  habitants  montrent  l'endroit  où  Judith  tua  Holopherne. 

Le  même  jour,  le  général  Junot  prit  possession  de  Nazareth. 

COMBAT  DE  NAZARETH'. 

Cependant  une  arm  de  nombreuse  s'était  mise  en  marche  de  Damas; 
elle  passa  le  Jourdain  le  17. 

L'avant-garde  se  battit  toute  la  journée  du  t 9 contre  le  gdndral  Junot. 
qui,  avec  5oo  hommes  des  a'  et  uj'  demi-brigades,  la  mit  en  déroute, 
lui  prit  cinq  drapeaux  et  couvrit  le  champ  de  bataille  de  morts;  combat 
célébré  et  qui  fait  honneur  au  sang-froid  français. 

COMBAT  DE  CANAL 

Le  ao,  le  général  Kleber  partit  du  camp  tl’Acre;  il  marcha  à l'ennemi 
et  le  rencontra  prés  du  village  de  Cana;  il  se  forma  en  deux  carrés: 
après  setre  rationné  et  fusillé  une  partie  de  la  journée,  chacun  rentra 
dans  son  camp. 

BATAILLE  DU  MONT  THABOR’. 

Le  aa,  l'ennemi  déborda  la  droite  du  général  Kleber,  et  se  porta  dans 
la  plaine  d'Esdrelon,  pour  se  joindre  aux  Naplousains. 

Le  général  Kleber  se  porta  entre  le  Jourdain  et  l'ennemi,  tourna  le 
mont  Thabor  et  marcha  toute  la  nuit  du  36  au  3 7 pour  l'attaquer  de 
nuit. 

Il  n'arriva  qu'au  jour  en  présence  de  l'ennemi;  il  forma  sa  division  eu 
bataillon  carré;  une  nuée  d'ennemis  l'investit  de  tous  côtés;  il  essuya  toute 
la  journée  des  charges  de  cavalerie;  toutes  furent  repoussées  avec  la  plus 
grande  bravoure. 

La  division  Bon  était  partie,  le  3 5 à midi,  du  camp  d’Acre,  et  se  trouva, 
le  37  à neuf  heures  du  matin,  sur  les  derrières  de  l’ennemi,  qui  occupait 
un  immense  champ  de  bataille.  Jamais  nous  n'avions  vu  tant  de  cavalerie 
caracoler,  charger,  se  mouvoir  dans  tous  les  sens.  On  ne  se  montra  point; 

1 Ou  de  Loubyeh.  — * Ou  de  Chngorak.  — * Ou  d'Esdrelon. 
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notre  cavalerie  enleva  le  camp  ennemi,  qui  était  à deux  heures  du  champ 
de  bataille;  on  prit  plus  de  Aoo  chameaux  et  tous  les  bagages,  spécia- 
lement ceux  des  Mameluks. 

Les  généraux  Vial  et  Rampon,  à la  tête  de  leurs  troupes  formées  en 
bataillons  carrés,  marchèrent  dans  différentes  directions,  de  manière  à 
former,  avec  la  division  Kleber,  les  trois  angles  d’un  triangle  équilatéral 
de  9,000  toises  de  côté;  l'ennemi  était  au  centre. 

Arrivés  à la  portée  du  canon,  ils  se  démasquèrent;  l’épouvante  se  mit 
dans  les  rangs  ennemis;  en  un  clin  d’œil,  cette  nuée  de  cavaliers  s'écoula 
en  désordre  et  gagna  le  Jourdain;  l’infanterie  gagna  les  hauteurs;  la 
nuit  la  sauva. 

Le  lendemain,  je  lis  brûler  les  villages  de  Gcnyn,  Nourès,  Soulyn, 
pour  punir  les  Naplousains. 

Le  général  Kleher  poursuivit  les  ennemis  jusqu'au  Jourdain. 

COMBAT  DE  SAFED. 

Cependant  le  général  Murat  était  parti  le  a B du  camp,  pour  faire  lever 
le  siège  de  Safed  et  enlever  les  magasins  de  Tabaryeh;  il  battit  la  colonne 
ennemie  et  s’empara  de  ses  bagages. 

Ainsi  cette  armée,  qui  s’était  annoncée  avec  tant  de  fracas,  aussi  nom- 
breuse, disaient  les  gens  du  pays,  eue  le»  étoile s du  ciel  et  les  sables  de  la  mer, 
assemblage  bizarre  de  fantassins  et  de  cavaliers  de  toutes  les  couleurs  et  de 
tous  les  pays,  repassa  le  Jourdain  avec  la  plus  grande  précipitation,  après 
avoir  laissé  une  grande  quantité  de  morts  sur  le  champ  de  bataille.  Si 
l'on  juge  de  son  épouvante  par  la  rapidité  de  sa  fuite,  jamais  il  n'y  en 
eut  de  pareille. 

Vous  verrez,  dans  le  journal  du  siège  d’Acre,  les  différents  travaux 
qui  furent  faits  de  part  et  d'autre  pour  le  passage  du  fossé  et  pour  se 
loger  dans  la  tour,  que  l’on  mina  et  conlre-mina; 

Que,  plusieurs  pièces  de  ai  étant  arrivées,  on  battit  sérieusement  la 
ville  en  brèche; 

Que,  les  7,  i o et  t 3 floréal,  l'ennemi  fit  des  sorties  et  fut  vigoureu- 
sement repoussé; 
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Que,  le  ig  floréal,  l'ennemi  reçut  un  renfort  porté  sur  trente  bâtiments 
de  {pierre  turcs; 

Qu'il  fit  le  même  jour  quatre  sorties;  qu'il  remplit  nos  boyaux  de  ses 
cadavres; 

Que  nous  nous  logeâmes,  après  un  assaut  extrêmement  meurtrier, 
dans  un  des  points  les  plus  essentiels  de  la  place. 

Aujourd’hui  nous  sommes  maîtres  des  principaux  points  du  rempart. 

L'ennemi  a fait  une  seconde  enceinte  avant  pour  point  d'appui  le  châ- 
teau de  Djezzar. 

Il  nous  resterait  à cheminer  dans  la  ville;  il  faudrait  ouvrir  la  tran- 
chée devant  chaque  maison  et  perdre  plus  de  monde  que  je  ne  le  veux 
faire. 

La  saison,  d’ailleurs,  est  trop  avancée:  le  but  que  je  m’étais  proposé 
se  trouve  rempli  : l'Egypte  m'appelle. 

Je  fais  placer  une  batterie  de  a A pour  raser  le  palais  de  Djezzar  et  les 
principaux  monuments  de  la  ville;  je  fais  jeter  un  millier  de  bombes  qui, 
dans  un  endroit  aussi  resserré,  doivent  faire  un  mal  considérable.  Ayant 
réduit  Acre  en  un  monceau  de  pierres,  je  repasserai  le  désert,  prêt  à re- 
cevoir l'armée  européenne  ou  turque  qui.  en  messidor  ou  thermidor, 
voudrait  débarquer  en  Égypte. 

Je  vous  enverrai  du  Caire  une  relation  des  victoires  que  le  géné- 
ral Desaix  a remportées  dans  la  haute  Égypte;  il  a déjà  détruit  plu- 
sieurs fois  les  gens  arrivés  d'Arabie,  et  dissipé  presque  entièrement  les 
Mameluks. 

Dans  toutes  ces  affaires,  un  bon  nombre  de  braves  sont  morts,  à la 
tête  desquels  les  généraux  CalTarelli  et  Hambcaud;  un  grand  nombre  sont 
blessés;  parmi  ces  derniers,  les  généraux  Bon  et  I .armes. 

J'ai  eu,  depuis  mon  passage  du  désert,  üoo  hommes  tués  et  le  double 
de  blessés. 

L'ennemi  a perdu  plus  de  ib,ooo  hommes. 

Je  vous  demande  le  grade  de  général  de  division  pour  le  général 
Lanncs,  et  le  grade  de  général  de  brigade  pour  le  citoyen  Songis,  chef 
de  brigade  d'artillerie. 
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J'ai  donné  de  l’avancement  aux  officiers  dont  vous  trouverez  ci-joint 
l'état. 

Je  vous  ferai  connaître  les  traits  de  courage  qui  ont  distingué  un  grand 
nombre  de  braves. 

J'ai  été  parfaitement  content  de  l'armée  dans  des  événements  et  dans 
un  genre  de  guerre  si  nouveaux  pour  des  Européens.  Elle  fait  voir  que 
le  vrai  courage  et  les  talents  guerriers  ne  s’étonnent  de  rien  et  ne  se 
rebutent  d’aucun  genre  de  privations.  Le  résultat  sera,  nous  l’espérons, 
une  paix  avantageuse,  un  accroissement  de  gloire  et  de  prospérité  pour 
la  République. 

Bovaparte. 

[)*-|«ôt  de  la  gtwrc. 

4125. 

ORDRE. 

Quartier groéral , devant  Acre,  ai  flon-al  au  tu  (io  mai  1799). 

Le  général  en  chef,  voulant  donner  au  général  de  brigade  Lanues 
un  témoignage  de  la  satisfaction  du  Gouvernement  pour  la  manière  dis- 
tinguée avec  laquelle  il  a servi  tant  en  Italie  qu’en  Égypte,  campagnes 
pendant  lesquelles  il  a honoré  les  armes  de  la  République  par  des  actions 
d’éclat  si  souvent  répétées,  voulant  le  récompenser  des  services  qu’il  a 
rendus  dans  l'expédition  de  Syrie,  où  il  a commandé  une  division,  nomme 
le  général  de  brigade  Lannes  général  de  division. 

Par  ordre  du  gita&al  <11  chef. 

D»-p6t  de  U guerre. 


4126. 

AU  CONTRE-AMIRAL  PERRÉE. 

Quartier  général,  devant  Acre,  as  floréal  an  vil  ( 1 1 nui  1799). 

Le  contre-amiral  Ganteaume  vous  fait  connaître,  Citoyen  Général, 
ce  que  vous  avez  à faire  pour  enlever  h à ooo  blessés  que  je  fais  trans- 
porter à Tantourah,  et  qu'il  est  indispensable  que  vous  transportiez 
è Alexandrie  et  ù Damiette  : vous  vaincrez,  par  votre  intelligence,  vos 
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connaissances  nautiques  et  votre  zèle,  tous  les  obstacles  que  vous  pour- 
riez rencontrer;  vous  et  vos  équipages  acquerrez  plus  de  gloire  par  cette 
action  que  par  le  combat  le  plus  brillant;  jamais  croisière  n'aura  été 
plus  utile  que  la  votre,  et  jamais  frégates  n'auront  rendu  un  plus  grand 
service  à la  République. 

Boiupartb. 

Collection  Napoléon. 


Al  27. 

A AHMED-PACHA. 

Quartier  gi?in!ml,  devant  Art*,  «A  floréal  an  vu  (i3  oui  179g). 

Le  général  en  chef  me  charge  de  vous  proposer  une  suspension  d'armes 
pour  enterrer  les  cadavres  qui  sont  sans  sépulture  sur  le  revers  des  tran- 
chées. 

Il  désire  aussi  établir  un  échange  de  prisonniers;  il  a en  son  pouvoir 
une  partie  de  la  garnison  de  Jaffa,  le  général  Abd-Allah,  et  spécialement 
les  canonniers  et  bombardiers  qui  font  partie  du  convoi  arrivé  il  y a trois 
jours  è Acre,  venant  de  Constantinople;  il  a aussi  un  grand  nombre  de 
soldats  de  l'armée  qui  était  venue  de  Damas.  11  sait  qu’il  y a,  à Constan- 
tinople et  à Rhodes,  des  Français  prisonniers.  11  désire  que  vous  nom- 
miez quelqu'un  pour  s’aboucher  sur  ces  différents  objets  avec  un  de  ses 
officiers. 

Par  ordre  du  général  en  chef. 

Dt*pôt  de  U guem*. 


4128. 

AU  CHEF  D’ESCADRON  LAMBERT. 

Quartier  général,  devant  Acre,  s A flotval  au  fil  ( i3  Otai  <799). 

Le  général  en  chef  vous  autorise,  Citoyen  Commandant,  à partir  avec 
la  93'  légère,  un  détachement  de  dromadaires,  à qui  je  donne  l’ordre 
de  se  rendre  à Hayfà,  pour  tomber  sur  les  Naplousnins  et  leur  faire  le 
plus  de  mal  possible.  Je  vous  préviens  que  le  général  Murat  vient  de 
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recevoir  l'ordre  d'envoyer  à Hayfâ  tout  ce  qu’il  y a de  disponible  de  la 
a 5*,  et  de  faire  relever,  par  des  postes  de  cavalerie,  les  détachements  de 
la  même  demi-brigade  qui  se  trouvent  aux  moulins  de  Cherdâm  et  Dâoud 
et  qui  se  rendront  successivement  à Hayfâ.  La  a 5'  demi-brigade  rempla- 
cera la  a a'  légère  pendant  votre  opération. 

Par  ordre  du  général  en  chef. 

Dépôt  de  la  guerre. 


4129. 

A L’ADJUDANT  GÉNÉRAL  BOYER, 

4 TANTOIRAH. 

Quartier  général,  durant  Acre,  a fi  flnrval  ail  ru  (i4  mai  1799). 

Le  général  en  chef  a reçu,  Citoyen  Commandant,  la  lettre  par  laquelle 
vous  lui  annoncez  la  position  des  djermes  turques  et  du  vaisseau  le  Thr'xér. 
Le  général  en  chef  pense  que,  du  moment  où  le  chef  d'escadron  Lambert 
aura  battu  les  Naplousains,  l'objet  de  la  station  des  bâtiments  turcs  étant 
manqué,  ils  retourneront  à Acre,  ainsi  que  le  Thétée;  et  dès  lors,  la  com- 
munication se  trouvant  libre,  les  bateaux  portant  les  malades  pourront 
profiter  de  cette  circonstance  pour  filer  dans  la  nuit  sur  Jaffa,  d'où  ils 
reviendront  à Tantourah  prendre  d'autres  malades. 

11  peut  se  faire  que  le  Théek  se  mette  à chasser  nos  frégates;  dans  ce 
cas,  nos  bateaux  se  trouveront  également  dégagés  et  pourront,  sans  incon- 
vénient. se  rendre  à Jaffa. 

L'intention  du  général  en  chef  est,  en  outre,  que  vous  envoyiez,  par 
terre,  â Jaffa,  tous  les  malades  qui  peuvent  supporter  le  voyage  à pied 
ou  sur  des  montures.  11  est  essentiel  que  vous  évacuiez  par  cette  voie 
tout  ce  qui  sera  possible.  Vous  savez  que  Jaffa  offre  un  point  de  sûreté  et 
des  établissements  de  tout  genre. 

Le  général  en  chef  désire  que,  dès  que  le  chef  d'escadron  Lambert  aura 
dissipé  les  Naplousains,  il  escorte  sur  Jaffa  celte  dernière  évacuation,  et 
vous  lui  en  donnerez  l'ordre.  Les  opérations  du  général  en  chef  étant 
subordonnées  aux  évacuations  dont  vous  êtes  chargé,  vous  aurez  soin 
d'instruire  ponctuellement  et  fréquemment  le  général  de  la  suite  de 
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vos  opérations.  L'adjoint  Peyre,  qui  vous  porte  cette  lettre,  reviendra 
avec  vos  dépêches  dès  que  vous  le  jugerez  à propos. 

Le  général  en  chef  vous  recommande  de  tenir  une  note  exacte  des 
malades  et  blessés  qui  seront  évacués  tant  par  mer  que  par  terre. 

Le  général  Ganteaume  donne  l’ordre,  d'après  celui  du  général  en  chef, 
à la  chaloupe  canonnière  l'Hélme,  qui  se  trouve  à JafTa,  de  venir  prendre 
son  canot  à Tantourah,  en  supposant  que  la  présence  des  forces  enne- 
mies ne  s’y  oppose  pas. 

Par  ordre  du  général  en  chef. 

Dépôt  dp  la  guerre. 


il  30. 

AU  GÉNÉRAL  DOMMARTIN. 

Quartier  général,  devant  Acre,  *6  floréal  an  iii(i5  mai  1799). 

Il  est  essentiel,  Citoyen  Général,  que  vous  employiez  tous  vos  ouvriers 
disponibles  à faire  des  brancards  pour  terminer  les  évacuations;  l’objet 
est  de  la  plus  grande  urgence,  et  je  vous  engage  à v faire  travailler  de 
suite  et  sans  relâche. 

Vous  voudrez  bien  mettre,  s'il  est  possible,  à la  disposition  de  l'ordon- 
nateur en  chef,  une  certaine  quantité  de  fusils  provenant  des  hommes 
tués,  pour  armer  les  boulangers,  bouchers  et  autres  employés  des  admi- 
nistrations. 

Par  ordre  du  général  en  chef. 

Même  ordre  pour  la  construction  des  brancards  au  chef  de  brigade 
Sanson,  commandant  le  génie. 

Dépôt  de  la  guerre. 


4131. 

AU  GÉNÉRAL  DOMMARTIN. 


Quartier  gen-rri . devant  Acre,  a?  flnrr.,1  an  ru  ( t6  mai  179g). 

Je  désire.  Citoyen  Général,  que  vous  preniez  vos  mesures  de  manière 
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h avoir  4o  coups  ù mitraille  par  pièce  de  ih , à tirer  dans  le  cas  où  l'en- 
nemi voudrait  faire  des  sorties,  et  i o à boulets;  3o  coups  de  caronade 
à mitraille  et  1 o à boulets;  3o  coups  à mitraille  par  pièce  de  1 8,  et  1 o à 
boulets;  ko  coups  à mitraille  par  pièce  de  ta,  et  10  à boulets.  Vous 
réserverez  également  vos  bombes  pour  les  jeter  au  moment  où  l’ennemi 
se  réunirait  pour  faire  des  sorties.  Vous  pouvez  mettre  la  moitié  de  la 
charge  ordinaire. 

Bonaparte. 

Dépéii  de  U guerre. 

4132. 

A L’ADJUDANT  GÉNÉRAL  LETURCQ. 

Quartier  pénérnl,  devant  Kc ns,  97  floréal  an  *11  (16  moi  179g). 

Faites  filer,  Citoyen,  demain  matin,  4oo  blessés  sur  Tantourah.  L'adju- 
dant général  Boyer  me  mande  qu'il  en  a fait  partir  aujourd'hui  Aoo  par 
terre  et  îâo  par  mer.  Vous  me  mandez  que  vous  n'en  avez  fait  partir 
aujourd’hui  que  100.  Ainsi,  il  serait  possible  que  les  frégates  se  présen- 
tassent et  qu’il  n’y  eût  point  de  blessés,  ce  qui  serait  un  contre-temps 
fâcheux.  Ne  perdez  donc  pas  un  instant. 

Faites  en  sorte  que,  demain  à midi,  j'aie  un  étal  des  blessés  à Hayfâ 
et  au  mont  Carmel.  Les  malades  devront  aussi  être  évacués,  mais  sépa- 
rément. 

Il  est  nécessaire  que,  le  a 9 au  soir,  il  ne  reste  pas  un  seul  malade  ni 
blessé  à Hayfâ  ou  au  mont  Carmel. 

Bonaparte. 

Collection  Napoléon. 

4133. 

A L’ADJUDANT  GÉNÉRAL  ROYER. 

Quartier  général,  devant  Acre,  97  floréal  an  tu  (16  mai  1799). 

Faites  filer  les  blessés  sur  Jaffa  ou  sur  les  frégates;  l'adjudant  général 
Lelurcq,  qui  est  à Hayfâ,  vous  en  enverra  demain  un  grand  convoi. 

Faites  en  sorte  que,  le  3o  au  matin,  il  n'y  ait  à Tantourah  ni  malades 
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ni  blessés,  aoo  malades  vont  être  évacués  demain  à Tantourah,  venant 
du  mont  Carmel;  faites-les  évacuer  de  suite  sur  Jaffa. 

Faites  embarquer,  autant  qu'il  vous  sera  possible,  l'artillerie  qui  vous 
a été  envoyée  à Jaffa,  sans  cependant  faire  tort  aux  malades. 

Faites  en  sorte  que,  demain  au  soir,  j’aie  un  étal  exact  des  blessés 
évacués  et  de  ce  qui  reste. 

Faites  connaître  aux  blessés  que  l’ennemi  a voulu  faire  une  sortie, 
qu’il  a perdu  4oo  hommes  et  qu’on  a pris  9 drapeaux. 

Bonapahte. 

Collection  Napoléon. 

4134. 

A L'ADJUDANT  GÉNÉRAL  ALMERAS. 

Quartier  jptaéral,  devant  Acre.  17  floréal  an  vu  ( 16  mai  1799). 

On  va  évacuer  le  plus  de  blessés  possible  sur  Damiette;  si  les  commu- 
nications sont  libres,  faites-les  filer  sur-le-champ  au  Caire,  où  ils  trouve- 
ront plus  de  commodités.  Il  y en  aura  4 à 5oo. 

Ecrivez  à Alexandrie  pour  qu'on  vous  remplace  les  pièces  et  la  poudre 
que  vous  avez  envoyées  à Acre.  Vous  sentez  combien  il  est  nécessaire  que 
Lesbé  soit  dans  nn  état  de  défense  respectable.  Demandez  tout  ce  qui 
est  nécessaire  pour  approvisionner  vos  pièces  à 100  coups. 

Demandez  aussi  deux  pièces  de  ta  et  de  1 8 , pour  réarmer  f Étoile  et 
le  Sam- Quartier.  Il  est  nécessaire  d'avoir  le  plus  de  bâtiments  possible 
à l'embouchure  du  Nil. 

Nous  nous  sommes  emparés  de  la  première  enceinte  d’Acre;  nous 
avons  rasé  le  palais  de  Djezzar  et  écrasé  la  ville  avec  des  bombes.  Les 
habitants  se  sont  tous  sauvés;  Djezzar  lui-méme  a été  blessé. 

L’armement  de  Chypre  dont  vous  me  parlez  est  effectivement  arrivé 
ici;  il  avait  0,000  hommes  de  débarquement  : presque  tous  ont  été  tués 
ou  blessés  dans  les  différentes  affaires  du  siège. 

Ne  négligez  aucun  moyen  pour  terminer  les  fortifications  de  Lesbé 
cl  pour  vous  approvisionner;  réorganisez  votre  flottille,  tant  sur  le  lac 
Menzaleh  que  sur  le  Nil. 
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Dans  trois  ou  quatre  jours  je  partirai  pour  le  Caire;  il  sera  possible 
qu'arrivé  à Qatyeh  je  passe  par  Damiette. 

11  sera  nécessaire  d’avoir  à Omm-Fâreg  une  certaine  quantité  de 
barques  prêtes,  pour  les  malades  ou  blessés  que  nous  pourrions  avoir  avec 
nous. 

Bovvpabtk. 

Collection  Napoléon. 

41 35. 

AU  GÉNÉRAL  DUGUA, 

AC  CAIRE. 

Quartier  général,  devant  Acre,  97  floréal  an  vu  ( »C  mai  17^9). 

Vous  devez  avoir  reçu,  Citoyen  Général,  le  bataillon  de  la  h*  légère 
que  j’ai  fait  partir  il  y a quinze  jours,  et  qui,  à cette  heure,  doit  être 
arrivé  au  Caire. 

Sous  trois  jours  je  partirai  avec  toute  l’armée  pour  me  rendre  au 
Caire;  ce  qui  me  retarde,  c’est  l'évacuation  des  blessés;  j’en  ai  fi  à 700. 

Je  me  suis  emparé  des  principaux  points  de  l’enceinte  d’Acre.  Nous 
n’avons  pas  jugé  à propos  de  nous  obstiner  à assiéger  la  deuxième  en- 
ceinte; il  eût  fallu  perdre  trop  de  temps  et  trop  de  monde. 

Djezzar  a reçu,  il  y a dix  jours,  une  flotte  de  trente  gros  bâtiments 
grecs  et  5 à fi, 000  hommes  de  renfort.  Cette  expédition  était  destinée 
pour  Alexandrie. 

Perrée  a pris  deux  de  ces  bâtiments,  sur  lesquels  étaient  les  canon- 
niers, les  bombardiers  et  mineure,  ainsi  que  plusieurs  pièces  de  canon. 

Prenez  des  mesures  pour  que  la  navigation  de  Damiette  au  Caire  soit 
sûre,  et  que  les  blessés  puissent  filer  rapidement  dans  les  hôpitaux  du 
Caire. 

Si  le  citoyen  Crétin  est  au  Caire . et  que  vous  ayez  une  escorte  suffisante 
à lui  donner,  faites-lui  connaître  que  je  désire  qu’il  vienne  à ma  ren- 
contre à El-A’rych,  afin  que  nous  puissions  arrêter  ensemble  les  travaux 
à faire  à ce  fort,  à Qatyeh  et  à Sâlhcyeh. 

Consul  lez -vous  avec  Bouvier  pour  faire  filer  deux  pièces  do  1 a et 
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de  18,  pour  réarmer  l’Étoile  et  le  Sans-Quartier,  dont  les  pièces  ont  été 
envoyées  au  siège  et  sont  cassées.  Vous  sentez  combien  il  est  essentiel  que 
la  bouche  de  Damiette  soit  bien  gardée. 

Dans  les  quinze  premiers  jours  du  mois  prochain,  je  compte  être  bien 
près  du  Cuire. 

Bon  est  blessé,  Latines  ne  l’est  que  légèrement.  Mon  aide  de  camp 
Duroc,  qui  avait  été  blessé,  est  guéri.  Venture  est  mort  de  la  diarrhée. 

Je  vous  amènerai  beaucoup  de  prisonniers  et  de  drapeaux. 

BoxmuTB. 

Dépôt  de  la  guerre. 

4136. 

AU  DIVAN  DL  CAIRE. 

Quartier  général,  durant  A cto,  s 7 floréal  an  ru  ( iC  nui  1799). 

Enfin  j'ai  à vous  annoncer  mon  départ  de  la  Syrie  pour  le  Caire,  00 
il  me  tarde  d'arriver  promptement.  Je  partirai  dans  trois  jours,  et  j’arri- 
verai daus  quinze.  J'emmènerai  avec  moi  beaucoup  de  prisonniers  et  des 
drapeaux. 

J'ai  rasé  le  palais  de  Djezzar,  les  remparts  d’Acre  et  bombardé  la  ville, 
de  manière  qu’il  ne  reste  pas  pierre  sur  pierre.  Tous  les  habitants  ont 
évacué  la  ville  par  mer.  Djezzar  est  blessé  et  retiré  avec  ses  gens  dans 
un  des  forts  du  côté  de  la  mer;  il  est  grièvement  blessé.  De  trente  bâti- 
ments chargés  de  troupes  qui  sont  venus  à son  secours,  trois  ont  été  coulés 
bas  par  mes  bâtiments;  quatre  ont  été  pris,  avec  l'artillerie  qu'ils  por- 
taient, par  mes  frégates.  Le  reste  est  dans  le  plus  mauvais  état  et  entiè- 
rement détruit. 

11  me  tarde  beaucoup  de  vous  voir  et  d’arriver  au  Caire,  d’autant  plus 
que  je  vois  que,  malgré  votre  zèle,  un  grand  nombre  de  méchants  cher- 
chent à troubler  la  tranquillité  publique.  Tout  cela  disparaitra  à mon 
arrivée  comine  le  nuage  aux  premiers  rayons  du  soleil. 

Venture  est  mort  de  maladie,  perte  qui  m’a  été  très-sensible. 

Bomvpabtk. 

Dépôt  de  la  guerre. 
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4137. 

ORDRE  DU  JOUR. 

Qimiicr  g^n<S»l , dtvanl  Acru,  ,7  Survol  Mi  (16  mai  * 7 9 y ) - 

Le  général  en  chef  ordonne  que  l’on  s’occupe  de  suite  à aiguiser  les 
baïonnettes  sur  les  trois  arêtes. 

I*ar  oitlre  du  général  en  chef. 

IVpôt  d<*  (a  guerre. 


1138. 

PROCLAMATION. 

Quartier  gttatal , devant  Acre,  a8  floréal  an  vu  (17  mai  1799). 

Soldats,  vous  avez  traversé  le  désert  qui  sépare  l’Afrique  de  l’Asie  avec 
plus  de  rapidité  qu’une  armée  arabe. 

L’année  qui  était  en  marche  pour  envahir  l'Egypte  est  détruite;  vous 
avez  pris  son  général,  son  équipage  de  campagne,  ses  outres,  ses  cha- 
meaux. 

Vous  vous  êtes  emparés  de  toutes  les  places  fortes  qui  défendent  les 
puits  du  désert. 

Vous  avez  dispersé  aux  champs  du  mont  Thabor  cette  nuée  d’hommes 
accourus  de  toutes  les  parties  de  l’Asie  dans  l’espoir  de  piller  l’Égypte. 

Les  trente  vaisseaux  que  vous  avez  vus  arriver  devant  Acre,  il  y a 
douze  jours,  portaient  l’armée  qui  devait  assiéger  Alexandrie;  mais, 
obligée  d'accourir  à Acre,  elle  y a fini  ses  destins;  une  partie  de  ses  dra- 
peaux orneront  votre  entrée  en  Egypte. 

Enfin,  après  avoir,  avec  une  poignée  d'hommes,  nourri  la  guerre  pen- 
dant trois  mois  dans  le  cœur  de  la  Syrie,  pris  ko  pièces  de  campagne, 
5o  drapeaux,  fait  6,000  prisonniers,  rasé  les  fortifications  de  (îaza. 
Jaffa , Hayfà,  Acre,  nous  allons  rentrer  en  Égypte;  la  saison  des  débar- 
quements m'y  rappelle. 

Encore  quelques  jours  et  vous  aviez  l’espoir  de  prendre  le  pacha  même 
au  milieu  de  son  palais;  mais  dans  cette  saison  la  prise  du  château  d Acre 

».  70 


Digitized  by  Google 


554 


CORRESPONDANCE  DE  NAPOLÉON  K — yi  VII  (1799). 
ne  vaut  pas  la  perte  de  quelques  jours;  les  braves  que  je  devrais  d'ailleurs 
y perdre  sont  aujourd'hui  nécessaires  pour  des  opérations  plus  essen- 
tielles. 

Soldats,  nous  avons  une  carrière  de  fatigues  et  de  dangers  à courir; 
après  avoir  mis  l’Orient  hors  d'état  de  rien  faire  contre  nous  cette  cam- 
pagne, il  nous  faudra  peut-être  repousser  les  efforts  d'une  partie  de 
l'Occident. 

Vous  y trouverez  une  nouvelle  occasion  de  gloire;  et  si,  au  milieu  de 
tant  de  combats,  chaque  jour  est  marqué  par  la  mort  d'un  brave,  il 
faut  que  de  nouveaux  braves  se  forment  et  prennent  rang  à leur  tour 
parmi  ce  petit  nombre  qui  donne  ( élan  dans  les  dangers  et  maîtrise  la 
victoire. 

Bonaparte. 

Lkpit  <k  la  guem». 


4139. 

AU  GÉNÉRAL  DOMMARTIN. 

Quartier  général,  (levant  Acre,  sH  Qnrv.nl  an  vu  (17  tnai  1799). 

Le  général  en  chef  ordonne  au  général  Doinmartin  de  faire  tirer,  dans 
la  soirée,  tout  ce  qui  lui  reste  de  boulets  et  de  mitraille  de  ai.  11  lui 
ordonne  de  prendre  des  mesures  de  manière  qu'à  onze  heures  du  soir 
les  trois  pièces  de  s à et  leurs  affûts  soient  en  chemin  pour  se  rendre  à 
Tantourah,  et  de  faire  toutes  ses  dispositions  de  manière  que,  le  3oà  midi, 
tous  les  attelages  soient  de  retour  au  camp. 

Le  général  Dommartin  donnera  des  ordres  pour  que  de  Jaffa  l’on 
envoie  à Tantourah  les  harnais  nécessaires  pour  traîner  des  pièces  de  ai, 
parce  que,  s’il  n "était  pas  possible  de  les  embarquer  à Tantourah,  l’inten- 
tion du  général  en  chef  est  de  prendre  les  chevaux  des  officiers  et  même 
ceux  de  la  cavalerie  pour  faire  traîner  ces  pièces  jusqu'à  Jaffa. 

Le  général  Dommartin  fera  ses  dispositions  de  manière  à destiner  trois 
pièces  d'artillerie  à chacune  des  quatre  divisions,  deux  pièces  aux  guides 
à cheval,  deux  à la  cavalerie.  Il  pourra  désigner  les  trois  de  la  division 
Kleber  et  les  deux  de  la  cavalerie  parmi  les  six  qu’a  le  général  Junot. 
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Les  généraux  de  division  doivent  passer  une  revue  de  leur  division  le  3o 
au  matin;  il  est  probable  que  l'armée  se  mettra  en  mouvement  le  t"  prai- 
rial au  soir. 

Les  généraux  de  division  ont  ordre  de  faire  compléter  5o  coups  par 
homme.  Le  général  Dommartin  donnera  ses  ordres  en  conséquence. 

Le  parc  d’artillerie  se  tiendra  prêt  à partir  au  premier  ordre,  trois 
heures  après  celui  qu’il  aura  reçu  dans  la  nuit  du  3o  au  i",  ou  dans  la 
journée  du  1"  prairial. 

Le  général  Dommartin  fera  jeter  cette  nuit  dans  la  mer  les  deux 
mauvaises  pièces  de  1 8 en  fer. 

Dans  la  nuit  du  aq  au  3o,  il  fera  jeter  à la  mer  une  pièce  de  î a et 
une  pièce  de  18. 

Dans  la  nuit  du  3o  au  i"  prairial,  il  fera  également  jeter  à la  mer 
les  trois  autres  pièces  de  i 8 , les  mortiers  turcs  ainsi  que  tous  les  bou- 
lets que  l’on  n'emportera  pas,  et  la  seconde  pièce  de  îa. 

11  aura  soin  que  le  pont,  sur  la  petite  rivière  auprès  de  Hayfâ,  soit 
bien  en  état  le  3 o ou  le  iw. 

Le  général  Dommartin  fera  remettre  au  génie  les  poudres  dont  il  est 
convenu  avec  le  général  en  chef  pour  faire  sauter,  hors  de  la  ville,  les 
objets  ordonnés  aux  mineurs. 

Le  général  Dommartin  voudra  bien  donner  ses  ordres  au  parc  pour 
que  les  litières  destinées  au  citoyen  Groizier  et  nu  citoyen  Arrighi  soient 
prêles  et  tout  attelées  demain,  è six  heures  du  soir.  Ces  deux  officiers  ont 
envoyé  chacun  deux  selles  au  parc  pour  en  faire  faire  des  harnais. 

Par  ordre  du  général  en  chef. 

ÜépAl  de  la  gu«m‘- 

4140. 

AU  CHEF  DE  BRIGADE  SANSON. 

Quartier  général,  devant  Acre,  *8  floréal  ao  fil  (17  mai  1799). 

Le  général  en  chef  ordonne  au  commandant  du  génie  de  donner  ses 
ordres  aux  mineurs  de  faire  sauter,  dans  la  nuit  du  t"  prairial,  à neuf 
heures  du  soir,  cinq  regards  ou  aiguilles  de  l’aqueduc  et  deux  portions 
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de  l'aqueduc;  faire  sauter,  le  t",  également  à neuf  heures  du  soir,  les 
piliers  de  la  mosquée  oi'i  sont  situés  les  fours  et  les  quatre  coins  de  l'am- 
bulance. 

Les  mineurs  se  tiendront  également  prêts  à faire  sauter,  au  premier 
ordre,  dans  la  nuit  du  i"  au  a , le  fortin  de  Havfâ  et  six  principaux  points 
de  l’enceinte. 

Par  ordre  du  général  en  chef. 

I>r,K.t  d«*  b guerre. 

4141. 

Al  GÉNÉRAL  LA  N NES. 

Quartier  général,  devant  Acre,  a#  floréal  an  fil  (17  mai  1799). 

D'après  les  dispositions  du  général  en  chef,  vous  voudrez  bien,  Géné- 
ral, donner  l'ordre  à un  bataillon  de  la  Cge  demi-brigade  de  partir  de- 
main, à trois  heures  du  matin,  avec  armes  et  bagages,  pour  se  rendre 
à Havfà,  où  il  tiendra  garnisoD  jusqu’à  nouvel  ordre.  Vous  ordonnerez  au 
commandant  de  ce  bataillon  de  porter  une  quinzaine  de  blessés  sur 
des  brancards  qu'ils  prendront,  en  passant,  à l'ambulance. 

Vous  ordonnerez  à l'autre  bataillon  et  à tout  ce  qui  restera  au  camp 
de  la  (>qc  d’en  partir  avec  armes  cl  bagages,  le  3o,  à quatre  heures  du 
matin,  pour  se  rendre  à Hayfâ.  Ce  bataillon  est  destiné  à vous  servir 
d’escorte  ainsi  qu’au  général  Bon,  aux  citoyens  Duroc,  Croizier,  Arrighi, 
et  à tous  les  blessés  qui  resteraient  dans  les  divisions.  Je  leur  donne,  en 
conséquence,  l’ordre  d’être  rendus  à votre  camp  le  3o,  à trois  heures 
et  demie  du  matin.  Vous  resterez  à llayfâ  avec  ce  bataillon  jusqu'à  nouvel 
ordre. 

Par  ordre  du  général  en  chef. 

fiépcVl  de  la  gueit*. 


4142. 

AU  GÉNÉRAL  MURAT. 

Quartier  général,  devant  Acre,  «8  flurval  an  ru  (17  mai  1 799). 

Le  général  en  chef  ordonne,  Citoyen  Général,  que  vous  envoyiez. 
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demain  aq,  à Tantournh  les  femmes,  les  chevaux  blessas,  les  selles,  el 
enfin  tous  les  embarras  de  la  cavalerie,  ainsi  que  tous  les  hommes  à pied; 
ces  objets  se  réuniront  à Hayfd  demain,  à neuf  heures  du  matin,  d'où  ils 
conlinueront  leur  marche  pour  Tanlourah.  Ce  dépôt  sera  commandé  par 
un  chef  de  brigade  auquel  vous  donnerez  une  instruction.  Ces  hommes 
prendront  du  pain  au  camp  pour  quatre  jours. 

Le  général  Dommartin  a ordre  de  destiner  deux  pièces  d’artillerie 
pour  la  cavalerie;  elles  seront  sûrement  désignées  parmi  les  six  qu’a  le 
général  Junot. 

L'ordonnateur  en  chef  a ordre  de  faire  distribuer  des  vivres  à l’armée 
le  3o,  pour  le  3o,  le  i",  le  a et  le  3 prairial. 

Vous  trouverez  ri— joint  un  ordre  pour  le  général  Junot.  Je  vous  prie- 
rais de  me  faire  passer  le  reçu  du  paquet  du  général  Junot,  contenant 
des  dispositions  pressées  el  importantes. 

Par  ordre  du  gftiéral  en  chef. 

DépAt  d«  la  fltiMTo. 


4143. 

AU  GÉNÉRAL  JUNOT. 

Quartier  général,  devant  Acre,  aR  floréal  an  vil  (17  mai  1799). 

Le  général  en  chef  ordonne  au  général  Junot  de  faire  brûler  tous  les 
moulins  qui  sont  sur  le  Jourdain,  de  faire  vendre,  donner  ou  brûler  tous 
les  blés,  avoines,  etc.  qui  resteraient  dans  les  magasins  de  Taharyeh,  et 
de  crever  les  canons  qui  se  trouveraient  dans  le  fort. 

Il  est  ordonné  au  général  Junot  de  prendre  position  le  3o,  à deux  heures 
après  midi,  sur  les  hauteurs  de  Safoureb,  de  renvoyer  de  suite  ù Hayfâ 
les  femmes,  bagages  et  écloppés  qu’il  pourrait  avoir  avec  lui,  tant  de 
I infanterie  que  de  la  cavalerie;  il  n'oubliera  pas  de  retirer  de  Naza- 
reth 38  hommes  de  la  a*  qui  y sont,  ainsi  que  tous  les  employés  aux 
vivres  et  autres  Français. 

Il  lâchera  que  ses  troupes  aient,  le  3o,  du  pain  et  de  la  viande  jusqu'au 
a prairial  soir. 

Le  général  Junot  donnera  l’ordre  aux  deux  fils  de  Délier  d'être  rendus 
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demain,  dans  la  matinée,  au  quartier  général , pour  conférer  avec  le 
général  en  chef. 

Far  ordre  du  général  en  chef. 


DépAt  de  la  guerre. 


4144. 

AU  GÉNÉRAL  JUNOT. 

Quartier  général,  devant  Acre,  99  floréal  an  vu  (18  nui  1799). 

Ordre  au  général  Junot  de  recueillir  tous  les  habitants  de  Naîareth  qui 
voudraient  venir  avec  nous;  après  quoi,  il  se  rendra  demain,  dans  la  nuit, 
au  débouché  de  la  vallée  d’O’bellyn,  de  manière  à couvrir  toujours  le 
camp  et  à recueillir  tous  les  habitants  de  Chafâ-A’mr  qui  voudraient  venir 
avec  nous. 

Par  ordre  du  général  en  chef. 

Dépôt  de  la  guerre. 

4145. 

A L'ADJUDANT  GÉNÉRAL  LETURCQ. 

Quartier  général,  devant  Acre,  3©  floréal  an  vu  ( 19  mai  1799). 

Ordre  à l'adjudant  général  Leturcq  pour  que,  le  3o  au  soir,  il  n’y  ait 
plus  un  malade  il  Hayfâ,  ni  un  blessé,  attendu  que  l'armée  évacuera 
peut-élre  la  nuit,  ou  au  plus  tard  demain.  Il  est  indispensable  qu'il 
envoie  too  hommes  sur  le  mont  Carmel  pour  s'emparer  de  la  hauteur 
qui  assure  le  passage  de  l’armée;  il  s'informera  si,  de  Hayfâ  à Tantourah. 
il  y a d’autres  hauteurs  essentielles  à occuper;  il  enverra,  dans  la  nuit, 
le  détail  de  ses  opérations. 

Par  ordre  du  général  en  chef. 

DépAt  de  I*  guerre. 
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A1A6. 

AUX  GÉNÉRAUX  DE  DIVISION 

ET  AUX  COMMANDANTS  DE  1.‘ARTILLERIE  ET  DU  GÉNIE. 

Quartier  gtaéral,  devant  Acre,  i" prairial  an  vu  (ao  mai  1 799). 

Le  général  en  chef  ordonne  les  dispositions  suivantes  : 

On  battra  la  générale  à sept  heures  du  soir  par  un  seul  tambour  dans 
chaque  compagnie. 

À huit  heures  du  soir,  la  division  Latines  se  mettra  en  marche  pour 
Hayfâ;  après  elle  les  équipages  du  quartier  general,  les  administrations, 
les  guides  à pied;  le  parc  d’artillerie  et  les  sapeurs  suivront  après. 

La  division  Bon  marchera  après  le  parc;  ensuite  la  division  Kleber, 
qui  prendra  position  au  camp  retranché  sur  le  monticule,  en  appuyant 
des  postes  jusqu'à  la  mer;  lorsqu’elle  sera  placée,  le  général  Kleher  fera 
prévenir  le  général  Reynier,  qui,  le  plus  doucement  possible,  ploiera  ses 
avant-postes  sur  ses  réserves,  ploiera  ses  réserves  dans  la  plaine,  au  delà 
des  haies,  et  viendra  se  placer  en  bataille  cinquante  pas  en  avant  de  son 
camp:  dix  minutes  après,  il  lilera  sur  Hayfâ. 

Quand  la  division  Reynier  aura  Clé,  le  général  Kleber  passera  le  pont 
et  Clera  sur  Hayfâ,  en  formant  l'arrière-garde. 

La  cavalerie  du  général  Murat  ira  se  former  au  delà  de  la  petite 
rivière  faisant  face  à Acre;  elle  v sera  à huit  heures  du  soir.  Le  général 
Murat  placera  des  postes  le  long  de  la  rivière,  jusqu'au  moulin  de  Cher- 
dâm.  Il  enverra  à la  même  heure  100  hommes  à cheval  se  placera 
cinquante  pas  en  avant  du  camp  actuel  du  général  Reynier,  sur  la  droite, 
et  ces  1 00  hommes  suivront  les  mouvements  de  la  division  du  général 
Kleher. 

Le  général  Murat  ne  se  mettra  en  marche,  avec  toute  sa  cavalerie, 
qu'à  onze  heures  du  soir. 

Lorsque  la  division  du  général  Kleber  aura  Clé,  ainsi  que  sa  cava- 
lerie, quinze  sapeurs,  qui  seront  laissés  à cet  effet,  et  quelques  ouvriers, 
jetteront  les  deux  ponts  à bas;  100  dragons,  qui  mettront  pied  à terre, 
seront  laissés  pour  protéger  cette  opération. 
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Le  général  Kleber  est  provenu  que  le  général  Junot  a ordre  de  partir 
de  sa  position  à six  heures  du  soir,  avec  son  infanterie  et  les  quatre 
pièces  d’artillerie,  pour  se  rendre  au  moulin  de  Cherdàm.  Il  est  instruit 
que  toute  l'armée  file  à neuf  heures  du  soir  pour  se  rendre  à Hayfâ.  Le 
but  de  la  position  du  général  Junot  à Cherdàm  est  d’empéchcr  l'ennemi 
de  nous  tourner  par  la  droite  et  de  nous  acculer  à la  mer;  on  lui  enverra 
des  ordres  ultérieurs. 

Aussitôt  que  le  général  Junot  sera  à Cherdàm,  le  général  Junot 
enverra  son  aide  de  camp  rendre  compte,  par  la  rive  gauche,  au  pont 
de  l’ambulance. 

Par  ordre  du  général  en  chef. 

Dépôt  de  la  guerre. 

4147. 

Al  GÉNÉRAL  DOMMART1N. 

Quartier  général , Tantoiirali,  9 prairial  an  *11(91  mai  1799). 

Le  général  en  chef  ordonne.  Citoyen  Général,  que  vous  envoyiez  ce 
soir,  à dix  heures,  tous  les  chevaux  disponibles  du  parc,  pour  le  trans- 
port des  blessés.  11  ordonne  qu’aucun  conducteur  ou  employé  du  parc 
ne  puisse  aller  à cheval;  pour  demain  seulement,  leurs  chevaux  seront 
employés  au  transport  des  blessés,  avec  tous  ceux  que  vous  fournirez 
du  parc. 

Par  ordre  du  général  en  chef. 

Dépôt  de  U guerre. 


4148. 

AU  GÉNÉRAL  DOMMARTIN. 

Quartier  générai , Tantuurab,  9 prairial  an  *11  (ai  mai  1799). 

Le  général  Domrnartin  donnera  ordre  à tous  les  canonniers  à cheval 
de  mettre  pied  à terre  et  de  se  rendre  à l'ambulance,  pour  aider  à trans- 
porter les  malades.  11  donnera  le  môme  ordre  aux  haul-le-pied , briga- 
diers et  conducteurs  d'artillerie. 

Par  ordre  dn  général  en  chef. 

Dépôt  de  la  gui-rre. 


Digitized  by  Google 


CORRESPONDANCE  DE  NAPOLEON  1“.—  AN  VII  (1799).  5fil 


41 A9. 

AU  GÉNÉRAL  DOMMARTIN. 

Quartier  |pWr»l,  Taiitourali,  3 prairial  an  tu  («•  mai  1799).  dans  la  matinée. 

Le  général  en  chef  ordonne,  Citoyen  Général,  que  vous  envoyiez  sur- 
le-champ  à l’hôpital  de  Tantourab  1 00  hommes  et  tous  les  charretiers 
qui  n’ont  point  de  chevaux  à mener,  pour  servir  A aider  au  transport  des 
Idessés  sur  les  bourriques.  Ordonnez  que  ce  détachement  apporte  A l'hô- 
pital tous  les  brancards  qui  sont  dans  l'artillerie. 

Ces  hommes  recevront  une  gratification;  mais  commandez-les  avec 
rigueur;  ils  ne  pourront  s’exempter  sous  aucun  prétexte. 

Par  ordre  du  général  en  chef. 


Ordre  au  commandant  du  génie  d’envoyer  5o  hommes  et  tous  les 
brancards  qui  sont  dans  le  génie. 

DéjxVl  de  la  guerre. 


4150. 

A L’ADJUDANT  GÉNÉRAL  BOYER. 

Quartier  général,  Jaffa.  5 prairial  an  tu  (»4  mai  1799). 

11  est  ordonné  A l’adjudant  général  Boyer  de  partir  le  6 A minuit  et 
demi,  avec  3oo  hommes  des  blessés  les  plus  en  état  de  marcher.  Il  se 
concertera  A cet  égard  avec  le  citoyen  Larrey.  Il  fera  rassembler  ces 
3oo  hommes  A onze  heures  du  soir,  dans  un  lieu  qu’il  indiquera,  et  leur 
fera  donner  les  vivres  pour  trois  jours. 

L’adjudant  général  Boyer  joindra  A ces  3oo  blessés  les  deux  bataillons 
de  la  69'  demi-brigade,  qui  prendront  également  des  vivres  pour  trois 
jours.  Il  préviendra  les  généraux  Lannes,  Veaux  et  les  citoyens  Arrighi, 
Croizier  et  Duroc,  qui  doivent  partir  avec  lui  A minuit  et  demi. 

Arrivé  A Gaza,  l’adjudant  général  Boyer  y prendra  3oo  blessés,  les 
plus  en  état  de  marcher,  qu’il  joindra  aux  3oo  qu’il  emmène  de  Jaffa.  Il 
prendra  A Gaza  les  vivres  strictement  nécessaires  pour  se  rendre  A El- 
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A’rych;  il  prendra  egalement  le  nombre  d’outres  indispensables  pour  son 
convoi;  il  sentira  la  nécessité  de  manager  les  vivres  et  les  outres  pour 
l’armée.  Il  sait  qu’un  chameau  porte  de  l’eau  pour  100  hommes;  il  se 
servira  à cet  effet  des  ânes  et  chameaux  qui  se  trouvent  dans  son  convoi. 

L’adjudant  général  [loyer  repartira  de  Gaza  le  plus  tôt  possible,  avec 
deux  bataillons  de  la  69'  et  les  600  blessés,  pour  se  rendre  à Sàlheyeh, 
où  il  restera  avec  un  bataillon  de  la  69'  et  tous  les  blessés.  Le  général 
Lannes  et  les  autres  officiers  blessés  continueront  leur  marche  pour  le 
Caire,  avec  l’autre  bataillon  de  la  69*. 

Si,  cependant,  l’adjudant  général  Boyer  recevait  à Sûlhcyeh  un  ordre 
direct  du  général  Dugua  pour  qu’il  dût  marcher  dans  une  autre  partie 
de  l’Égypte,  il  l'exécuterait. 

Il  laissera,  en  passant  à El-A’rych  et  à Qatyeh,  les  blessés  et  malades 
qui  se  trouveraient  trop  fatigués  pour  continuer  leur  marche.  11  est  néces- 
saire que  l’adjudant  général  Boyer  arrive  le  plus  tôt  possible  à sa  destina- 
tion. Partout  il  marchera  et  campera  militairement  et  ne  souffrira  aucun 
traîneur. 

Je  joins  ici  l’ordre  pour  les  deux  bataillons  de  la  69*. 

Le  commandant  de  Gaza  gardera  pour  sa  garnison  le  bataillon  de  la 
i3*  et  les  détachements  qui  formaient  précédemment  sa  garnison. 

• Par  or» Ire  du  général  en  chef. 

Dépôt  il*  la  guerre. 


4151. 

AU  GÉNÉRAL  RERTHIER. 


Quartier  général,  Jaffa,  5 prairial  an  vu  (ai  mai  1799). 

L adjudant  général  Boyer  portera  avec  lui  les  drapeaux  turcs.  Il  aura 
soin,  dans  tous  les  villages  où  il  passera,  de  les  afficher  comme  trophées 
de  victoire. 

Lorsqu  il  aura  été  informé  ù Sàlheyeh  qu’il  n’y  a rien  de  nouveau  au 
Caire,  et  qu  il  se  résoudra  à faire  partir  le  général  Lannes  avec  son 
bataillon  au  Caire,  il  le  fera  accompagner  par  ces  drapeaux.  S’il  y avait  la 
moindre  nouvelle  douteuse  sur  le  Caire,  il  prendrait  position  à Sàlheyeh 
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et  se  mettrait  en  communication  avec  Belbcys  et  Damiette,  mais  n'expo- 
serait pas  les  officiers  blesses,  afin  d’être  maître  de  manœuvrer  avec  deux 
bataillons,  selon  les  circonstances. 

A Qatyeh,  il  enverra  de  ses  nouvelles  à l'adjudant  général  Aimeras,  pour 
lui  faire  connaître  que  je  suis  en  marche  pour  l'Egypte,  et  que  lui,  qui 
forme  l’avant-garde,  arrive  déjà  avec  deux  bataillons;  que  l’armée  qui 
devait  venir  de  Chypre  a été  complètement  battue,  et  qu’il  porte  au 
Caire  les  Go  drapeaux  que  nous  avons  pris. 

Si,  à Qatyeh,  il  apprenait  des  nouvelles  qui  fissent  penser  que  sa  pré- 
sence soit  très-nécessaire  à Damiette,  il  ira  toujours  jusqu’à  Sâlheyeh  et 
écrira  aux  bateaux  qui  sont  dans  le  lac  de  venir  le  prendre  à Sân. 

L’adjudant  général  Boyer  mènern  avec  lui  et  fera  garder  avec  le  plus 
grand  soin  Abd-Allah-Aga,  qui  commandait  Jaffa  pour  Djezzar,  et  les 
seize  principaux  officiers  des  prisonniers  turcs  qui  sont  à Jaffa. 

Il  déposera  les  uns  et  les  autres  dans  la  citadelle  du  Caire,  ou  dans 
un  de  nos  forts,  en  ayant  soin  de  les  faire  garder  avec  la  plus  grande 
attention,  surtout  le  premier.  Il  les  couduira  comme  des  captifs  avec  les 
drapeaux,  en  annonçant  qu’il  en  vient  une  grande  quantité. 

Enfin  il  écrira,  dira , fera  tout  ce  qui  peut  le  faire  entrer  en  triomphe. 

Si  les  circonstances  sont  telles  qu’il  puisse  aller  droit  au  Caire,  il  aura 
soin  de  faire  entrer  les  litières  des  quatre  officiers  qu’il  a avec  lui  dans 
des  jours  différents;  il  mènera  avec  lui  celle  du  général  Lannes;  Duroc, 
Croizier,  Arrighi  resteront  à Sâlheyeh  et  partiront  avec  les  premières 
troupes  qui  passeront. 

Bonapaiite. 

Dépôt  de  I»  guerre. 

4152. 

Ail  GÉNÉRAL  BERTIHER. 

Quartier  général,  Jaffa,  5 prairial  an  ?»  (a mai  1799)- 

Vous  donnerez  l’ordre  au  chef  d'escadron  Cavalier  de  partir  ce  soir 
avec  l'adjudant  général  Boyer,  et  de  se  rendre  à Gaza  pour  prendre  le 
commandement  de  la  place.  Le  citoven  Tousard  restera  comme  comman- 
dant du  génie. 
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Vous  lui  recommanderez  de  faire  réunir  tous  les  ânes,  chameaux,  bes- 
tiaux qu'il  pourra  se  procurer  dans  les  campagnes; 

De  faire  réunir  le  plus  de  farines  qu’il  pourra,  cl  de  faire  faire  la  plus 
grande  quantité  de  pain  possible; 

De  faire  mettre  de  côté  et  de  ne  faire  délivrer  que  sur  un  ordre  exprès 
de  moi  les  ôo,ooo  rations  de  biscuit  et  300  quintaux  de  riz  qui  se 
trouvent  dans  les  magasins; 

De  prendre  tous  les  renseignements  pour  connaître  les  biscuits  et  riz 
qui  se  trouveraient  dans  les  différents  magasins,  et,  sans  rien  dire,  les  re- 
connaître, afin  qu'au  moment  du  passage  de  l'armée  on  puisse  s'en  saisir. 

A son  passage  à Gaza , l'adjudant  général  Doyer  fera  prendre  les  armes  à 
la  garnison  et  reconnaître  le  citoyen  Cavalier  comme  commandant  de  la 
place.  Vous  ferez  connaître  au  citoyen  Tousard  que,  comme  scs  fondions 
d'olficier  du  génie  vont  devenir  très-importantes,  je  me  suis  résolu  a le 
faire  remplacer  dans  les  détails  de  commandant  de  place  de  Gaza,  et  que 
j'espère  qu'il  aidera  de  tous  ses  moyens  le  citoyen  Cavalier,  en  lui  don- 
nant tous  les  renseignements  qu'il  peut  avoir,  en  le  secondant  de  ses 
connaissances  locales. 

Vous  recommanderez  au  citoyen  Cavalier  de  faire  lui-même  la  revue 
des  outres,  de  s'assurer  de  leur  nombre,  de  les  faire  réparer  et  de  n’en 
délivrer  aux  troupes  qui  passeront  que  le  nombre  absolument  nécessaire. 

Bonaparte. 

Dépôt  de  la  ftuem*. 

41.53. 

AL'  GÉNÉRAL  BERTHIER. 

Quartier  gxWrai,  Jaffa,  5 prairial  an  vu  (a è mai  1799V 

V ous  donnerez  I ordre  au  chef  de  brigade  Sanson,  commandant  le 
génie,  pour  qu’il  fasse  partir  de  Gaza  les  sapeurs  qui  s’y  trouvent,  avec 
100  hommes  de  la  garnison  de  cette  place,  pour  creuser  le  puits  à côté 
des  deux  colonnes,  le  puits  du  santon  Cheik  El-Zâouy. 

Vous  donnerez  l’ordre  également  pour  qu’un  détachement  de  la  gar- 
nison d'El-A  rych,  avec  des  sapeurs,  creuse  le  puits  de  Mesoudyah,  et 
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que  les  sapeurs  qui  sont  à Qatych,  avec  un  détachement  de  la  garnison, 
creusent  les  puits  d'El-Abd  et  des  Palmiers. 

La  garnison  et  les  sapeurs  de  Sâlheyeh  feront  ce  travail  pour  le  puits 
qui  se  trouve  à mi-chemin  de  Qatych  à Sâlheyeh. 

Boxvpartk. 

ï>*:pAl  de  la  gum». 

4154. 

AU  GÉNÉRAL  BERTIIIER. 

Quartier  g&irral,  Jaffa,  6 prairial  au  vu  (*.r>  mai  1799). 

Vous  voudrez  bien  prendre  les  mesures  pour  faire  partir  à minuit  le 
bataillon  de  la  sa',  les  dépùts  de  la  cavalerie  à pied,  aho  fiévreux  et 
a 00  blessés. 

Les  troupes  et  les  malades  prendront  des  vivres  pour  les  7,8,3,  10. 
11,  îa  et  i3  prairial.  80  prisonniers  turcs  partiront  également  avec  et 
serviront  à aider  au  transport  des  blessés.  On  les  traitera  avec  sévérité, 
et  on  aura  soin  qu’ils  ne  communiquent  dans  aucun  endroit  avec  les  habi- 
tants. A la  moindre  mutinerie  qu’ils  se  permettraient,  le  général  de  bri- 
gade est  autorisé  à en  faire  fusiller  plusieurs.  Le  détachement  de  chevaux 
écloppés  qui  est  au  dépêt  partira  également;  ces  chevaux  serviront  à 
porter  les  malades. 

Indépendamment  des  chirurgiens,  il  y aura  avec  ce  convoi  un  méde- 
cin. On  aura  soin  de  ne  pas  confondre  les  blessés  avec  les  fiévreux  en 
faisant  marcher  les  uns  et  les  autres  réunis. 

Le  chef  de  brigade  Magny,  qui  commandera  ce  convoi,  dirigera  sa 
marche  de  manière  à être  arrivé  le  8 au  soir  à Gaza,  où  il  prendra  des 
outres.  11  laissera  à Qatyeh  tous  les  fiévreux;  il  laissera  les  blessés  à 
Sâlheyeh;  il  y restera  lui-même  avec  sa  troupe  jusqu’à  nouvel  ordre.  Il 
fera  connaître  son  arrivée  à l’adjudant  général  Aimeras,  à Damiette,  et 
au  général  Dugua , au  Caire.  Il  exécutera  les  ordres  qu’il  pourrait  recevoir 
du  général  Dugua.  Si  l’adjudant  général  Boyer  était  encore  à Sâlheyeh. 
il  se  mettrait  sous  scs  ordres. 

BoxAevnrs. 

DépAt  de  la  guerre. 
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4155. 

AU  GÉNÉRAL  BERTHIER. 

Quartier  général,  Jaffa,  7 prairial  an  vu  ( 16  mai  1799). 

Bonaparte,  général  en  chef,  vu  les  conséquences  que  la  dilapidation 
des  magasins  a dans  la  circonstance  où  se  trouve  l’armée,  et  la  néces- 
sité d’imposer  ù une  nuée  de  fripons  par  des  exemples  sévères,  ordonne  : 

Article  1er.  Il  sera  formé  une  commission  extraordinaire  composée 
d’un  général  de  brigade,  de  deux  chefs  de  brigade,  de  deux  capitaines. 

Art.  2.  Celte  commission  prononcera  prévôtalcment  et  dans  douze 
heures  au  plus  tard. 

Art.  3.  -Le  garde-magasin  des  vivres  de  la  division  Bon,  le  garde- 
magasin  qui  était  àTantourah,  seront  sur-le-champ  arrêtés,  les  scellés 
mis  sur  leurs  papiers  et  effets,  et  ils  seront  traduits  à midi  devant  celte 
commission. 

Art.  4.  Cette  commission  sera  composée  du  général  de  brigade  La- 
grange, des  chefs  de  brigade  Darmagnac  et  Delgorgues. 

Art.  5.  Si  la  commission,  après  l'interrogatoire  de  ces  individus, 
demeure  convaincue  qu'ils  ont  dilapidé,  elle  les  fera  fusiller  en  présence 
de  l’armée. 

Bonaparte. 

Dépôt  de  la  guerre. 

4156. 

AU  DIRECTOIRE  EXÉCUTIF. 

Quartier  général , Jaffa , 8 prairial  an  vu  (*7  mai  1799). 

Citoyens  Directeurs,  je  vous  ai  fait  connaître,  par  le  courrier  que  je 
vous  ai  expédié  le  2 1 floréal,  les  événements  gluricux  pour  la  République 
qui  se  sont  passés  depuis  trois  mois  en  Syrie,  et  la  résolution  où  j'étais 
de  repasser  promptement  le  désert  pour  me  retrouver  en  Egypte  avant 
le  mois  de  juin. 

Les  batteries  de  mortiers  et  de  pièces  de  s 4 furent  établies,  comme  je 
vous  l'ai  annoncé,  dans  la  journée  du  a3  floréal,  pour  raser  la  maison  de 
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Djezzar  et  détruire  les  principaux  monuments  d'Acre;  elles  jouèrent  pen- 
dant soixante  et  douze  heures  et  obtinrent  reflet  que  je  m étais  proposé  : 
le  feu  fut  constamment  dans  la  ville. 

La  garnison  désespérée  fit  une  sortie  générale  le  a 7 floréal;  le  géné- 
ral de  brigade  Verdier  était  de  tranchée;  le  combat  dura  trois  heures. 
Le  reste  des  troupes  arrivées  le  ig  de  Constantinople,  et  exercées  à 
l’européenne,  débouchèrent  sur  nos  tranchées  en  colonnes  serrées  : nous 
repliâmes  les  postes  que  nous  occupions  sur  les  remparts;  par  là  les  bat- 
teries des  pièces  de  campagne  purent  tirer  à mitraille  à quatre-vingts 
toises  sur  les  ennemis;  près  de  la  moitié  resta  sur  le  champ  de  bataille. 
Alors  nos  troupes  battirent  la  charge;  on  poursuivit  les  ennemis  jusque 
dans  la  ville  la  baïonnette  dans  les  reins;  on  leur  prit  dix-buit  drapeaux. 

L’occasion  paraissait  favorable  pour  emporter  la  ville;  mais  nos  es- 
pions, les  déserteurs  et  les  prisonniers  s’accordaient  tous  dans  le  rapport 
que  la  peste  faisait  d’horribles  ravages  dans  la  ville  d’Acre,  que  tous 
les  jours  plus  de  soixante  personnes  en  mouraient;  que  les  symptômes 
étaient  terribles;  qu’en  trente-six  heures  on  était  emporté  au  milieu  de 
convulsions  pareilles  à celles  de  la  rage.  Répandu  dans  la  ville,  il  eût 
été  impossible  d’empêcher  le  soldat  de  la  piller;  il  aurait  rapporté  le 
soir  dans  le  camp  les  germes  de  ce  terrible  fléau,  plus  à redouter  que 
toutes  les  armées  du  monde. 

L’armée  partit  d'Acre  le  a prairial,  et  arriva  le  soir  à Tantourab. 

Elle  campa  le  3 sur  les  ruines  de  Césarée,  au  milieu  des  débris  des 
colonnes  de  marbre  et  de  granit  qui  prouvent  ce  que  dit  Josèphe  de 
cette  ville. 

Nous  sommes  arrivés  à Jaffa  le  5.  Depuis  deux  jours,  des  détache- 
ments de  l’armée  filent  sur  l'Égypte.  Je  resterai  encore  quelques  jours  à 
Jaffa,  pour  en  faire  sauter  les  fortifications;  j’irai  punir  après  quelques 
cantons  qui  se  sont  mal  conduits,  et  dans  quelques  jours  je  passerai  le 
désert,  en  laissant  une  forte  garnison  à El-A’rych. 

Ma  première  dépêche  sera  datée  du  Caire. 

Bonaparte. 

Comm.  par  MM  de  la  Morinièrr. 
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4157. 

AU  GÉNÉRAL  BERTH1ER. 

Quartier  gfolral,  Jaffa,  8 prairial  an  vu  (17  mai  1799). 

Vous  donnerez  l'ordre  au  général  Robin  de  partir  à trois  heures  après 
minuit  et  de  se  rendre  à Gaza.  Il  escortera  les  191  blessés  qui  restent 
et  les  fiévreux  qui  peuvent  marcher.  Vous  vous  procurerez  46  ânes  ou 
chameaux,  et  vous  donnerez  ordre  au  chef  de  brigade  Destainville  de 
partir  avec  100  hommes  de  son  détachement,  qui  serviront  à trans- 
porter 1 00  blessés.  Vous  ferez  réunir  tout  cela  avant  la  nuit  au  camp 
du  général  Robin. 

Bo.napabte. 

Dépùl  de  la  guerre. 

4158. 

AL1  GÉNÉRAL  KLEBER. 

Quartier  général,  Jaffa,  9 prairial  an  tii  (98  mai  1799). 

11  est  ordonné  au  général  Kleber  de  partir  à trois  heures  du  malin . 
avec  l’arrière-garde,  pour  se  rendre  à Ebneh,  où  il  attendra  la  division 
du  général  Reynier,  qui  part  à midi  pour  se  rendre  à Ramleh,  et  qui 
doit  se  trouver  dans  la  journée  de  demain  à Ebneh. 

Le  quartier  général  et  la  division  Ron  vont  coucher  ce  soir  à Ebneh; 
ils  en  partiront  à trois  heures  du  matin  pour  arriver  dans  la  matinée  à 
Esdoud  ou,  s’il  est  possible,  à El-Mcchdyn,  et,  s'il  est  possible,  demain 
séjour  à Gaza.  S’il  y arrivait  quelque  chose  de  nouveau,  le  général  Kle- 
ber lâcherait  d’en  prévenir  le  général  en  chef. 

Dans  sa  réunion  avec  la  division  du  général  Reynier,  le  général  Kleber 
prendra  le  commandement. 

La  division  Lannes  est  partie  ce  matin  pour  Gaza,  ainsi  que  le  parc; 
d'Ebneh,  le  général  Kleber  se  rendra  avec  la  division  Rey  nier  à Gaza. 

A El-Mechdyn,  il  y a de  l’orge  pour  nourrir  la  cavalerie;  le  général 
Kleber  en  fera  prendre  le  plus  qu’il  pourra. 

Le  général  Kleber  fera  brûler  les  moissons  partout  où  il  passera  et 
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tâchera  de  régler  sa  marche  de  manière  à pouvoir  envoyer  quelques 
grosses  patrouilles  de  cavalerie,  soutenues  de  piquets  d’infanterie,  pour 
piller  les  villages  qui  se  trouvent  sur  la  roule,  enlever  les  ânes,  bes- 
tiaux, chevaux,  etc. 

Le  général  Kleher  profitera  du  reste  de  la  journée  d’aujourd’hui  pour 
faire  brûler  les  moissons;  il  enverra,  à trois  heures  après  midi,  son  avant- 
garde  pour  prendre  position  en  avant  de  Jaffa,  empêcher  les  habitants 
de  sortir  de  la  ville  et  les  Arabes  d'y  entrer,  empêcher  qu’on  n’éteigne  le 
feu  aux  différents  magasins  de  bois  où  il  a été  mis. 

Vous  voudrez  bien  donner  l’ordre  au  général  Murat  d’envoyer  de  suite 
au  quartier  général  5o  hommes  de  cavalerie  qui,  sous  les  ordres  du 
chef  d’escadron  Biauiac,  avec  aoo  hommes  d'infanterie,  sont  destinés  à 
former  l’arrière-garde  du  quartier  général. 

Le  général  Kleher  est  prévenu  que  le  général  de  brigade  Destainville, 
avec  5o  hommes  de  cavalerie,  a reçu  l’ordre  de  se  rendre  à la  division 
Reynier,  pour  partir  è midi  avec  cette  division  et  en  suivre  le  mouvement. 

Par  ordre  du  général  en  chef. 

Dépôt  de  U guerre. 

4159. 

Aü  GÉNÉRAL  BERTHIER. 

(Ju»rticr  général,  JtfTa,  9 prairial  an  ru  (98  mai  1799). 

A la  générale,  les  aoo  hommes  qui  composent  la  garnison  de  Jaffa 
en  partiront  pour  rejoindre  leur  division;  les  officiers  et  lctat-major  de 
la  place  en  sortiront;  les  otages  seront  conduits  au  camp;  le  payeur  qui 
reçoit  la  contribution  se  rendra  au  camp  avec  les  otages,  où  on  achè- 
vera de  compter. 

Le  commandant  de  la  place  fera  sur-le-champ  mettre  le  feu  aux  ma- 
gasins de  fourrage,  de  riz,  d'huile  et  de  coton;  il  vérifiera  que  le  feu  a 
été  mis  au  magasin  de  planches,  et  qu'il  ne  reste  plus  aucun  objet  d’ar- 
tillerie dans  la  place. 

Boxapartb. 

Dépôt  de  la  guem. 

t.  79 
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Al  60. 

AU  GÉNÉRAL  KLEBER. 

Quartier  général,  Gaza,  1 1 prairial  an  vu  (3o  mai  1799). 

Le  général  en  chef  ordonne,  Citoyen  Général,  que  les  détachements 
du  1 8'  régiment  de  dragons  soient  re'unis  et  envoyés  tous  à votre  divi- 
sion. Vous  aurez  ce  régiment  sous  vos  ordres.  Tout  le  reste  de  la  cava- 
lerie sera  réuni  pour  partir  demain , à onze  heures , aux  ordres  du  général 
Murat,  avec  le  quartier  général. 

Il  sera  distribué  demain  pour  deux  jours  de  biscuit  à votre  division,  ce 
qui  fera  les  vivres  pour  le  1 8 et  le  19;  la  ration  sera  de  16  onces  par 
homme. 

Vous  partirez  dans  l’après-midi  du  i3  pour  vous  rendre  à Khân-You- 
nès,  et  de  là  à Qatveh,  où  vous  recevrez  de  nouveaux  ordres. 

Vous  vous  assurerez,  avant  de  partir,  que  toutes  les  fortifications  de 
la  ville  ont  sauté  et  que  tous  les  magasins  ont  été  brûlés.  Le  général  en 
chef  vous  autorise  à prendre,  avant  de  partir,  les  cordes  des  puits  de 
Gaza  pour  vous  en  servir  dans  le  désert.  11  sera  distribué  des  outres  con- 
formément aux  dispositions  faites  par  l'ordonnateur  en  chef. 

Par  ordre  du  général  en  chef. 

D*;pûi  de  U guerre. 


4161. 

AU  GÉNÉRAL  DOM  MARTIN. 

Quartier  général.  Gaza,  11  prairial  an  vu  (3o  mai  1799). 

L intention  du  général  en  chef  est  que  vous  fassiez  traîner  l’obusier 
jusqu’à  El-A’rych,  et  que  demain  matin  tous  les  canons  de  la  place  soient 
crevés  et  les  boulets  jetés. 

Par  ordre  du  général  en  chef. 

DépAt  de  la  guerre. 
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AtG2. 

AL'  GÉNÉRAL  BERTII1ER. 

Quartier  général . El-A'rych,  iü  prairial  an  ni  (i  juin  1799). 

Le  général  Robin  partira  aujourd'hui  à midi  pour  se  rendre  à Mcsou- 
dyah,  où  il  restera  assez  de  temps  pour  que  sa  troupe  fasse  la  soupe,  sa 
provision  d'eau  et  se  repose;  il  partira  de  là  à onze  heures  ou  minuit, 
fera  le  plus  de  chemin  possible  et  arrivera  à Qatych. 

Boxaparte. 

Dépôt  de  U guerre. 

4163. 

AL  GÉNÉRAL  BERTHIER. 

Quartier  général , El-A'rych,  t h prairial  an  ru  (1  juin  1 799)* 

Vous  voudrez  bien.  Citoyen  Général,  donner  l’ordre  au  ge'néral  Robin 
de  laisser  à Qatych  tous  les  chrétiens,  hommes,  femmes  et  enfants,  qui 
se  sont  réfugiés,  soit  d’Acre,  soit  de  Jaffa,  auprès  de  nous.  Il  leur  fera 
connaître  qu’après  être  restés  deux  jours  à Qatyeh  ils  partiront  pour 
Lesbé,  où  il  leur  sera  donné  des  terres. 

Bonaparte. 

UéjKil  de  la  guerre. 

4164. 

AU  GÉNÉRAL  BERTHIER. 

Quartier  général,  El-A*rych,  1 A prairial  on  vil  (s  juin  1799). 

Le  1"  bataillon  de  la  3e  tiendra  garnison,  jusqu'à  nouvel  ordre,  dans 
le  fort  d’El-A’rych. 

Le  commandant  du  génie  y laissera  80  sapeurs  et  les  ouvriers  néces- 
saires. 

Le  général  d'artillerie  y laissera  »o  canonniers,  deux  forges  de  cam- 
pagne et  le  nombre  d'ouvriers  cl  d artiliciers  nécessaire.  Il  laissera  des 
attelages  pour  pouvoir  atteler  deux  pièces  de  campagne. 
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L’état-major  sera  composé  d'un  chef  de  bataillou  commandant  la  place, 
un  adjudant  capitaine  ou  lieutenant,  un  ollicier  supérieur  d'artillerie, 
deux  adjudants  capitaines  ou  lieutenants,  deux  officiers  supérieurs  du 
génie  et  deux  adjudants  d'un  grade  subalterne,  un  commissaire  des  guerres. 
Le  tout  sera,  jusqu'à  nouvel  ordre,  commandé  par  un  adjudant  général, 
qui  conservera  avec  lui  5o  hommes  de  cavalerie  et  ao  dromadaires.  Cet 
adjudaul  général  rendra  compte  au  général  de  brigade  qui  sera  établi  à 
Qalych. 

L’ordonnateur  en  chef  prendra  toutes  les  mesures  pour  approvisionner 
EI-A’rych  de  tout  ce  qui  est  nécessaire  à i ,000  hommes  de  garnison  pen- 
dant six  mois. 

Les  magasins  contenant  l'approvisionnement  de  siège  seront  fermés. 
Le  commissaire  des  guerres,  le  commandant  de  la  place  et  le  garde- 
magasin  auront  chacun  une  clef;  on  ne  pourra  les  ouvrir  qu'en  dressant 
un  procès-verbal  dont  copie  sera  adressée  au  général  en  chef  et  à l'ordon- 
nateur. 

11  y aura  des  magasins  ordinaires  pour  la  garnison  pendant  trois 
semaines.  L'ordonnateur  prendra  des  mesures  pour  les  renouveler. 

Il  y aura  un  hôpital  avec  les  médicaments  et  chirurgiens  nécessaires 
pour  panser  900  blessés,  et  un  autre  séparé  pour  100  malades. 

L'ordonnateur  me  remettra,  avant  mon  départ  d'El-A’rych,  le  procès- 
verbal  qu'il  fera  faire  par  le  commandant  de  la  place,  le  commissaire  des 
guerres  et  le  garde-magasin,  pour  constater  l'état  des  magasins.  Il  leur 
fera  connaître  que  la  moindre  dilapidation  sera  punie  de  mort. 

Bovapahte. 

DépAl  de  b guerre. 


4165. 

AL  GÉNÉRAL  BERTHIER. 


Quartier  garnirai,  Qatyeb,  19  prairial  an  vu  (7  juin  1799). 

Vous  donnerez  l'ordre  au  général  Kleber  de  se  rendre  à Damiette  avec 
sa  division; 
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De  réorganiser  les  attelages  de  son  artillerie,  les  transports  de  sa  divi- 
sion et  le  18'  de  dragons,  en  requérant,  à Damiette  et  dans  la  province, 
les  chevaux  et  chameaux  nécessaires  ; 

D'activer  le  mouvement  de  toutes  les  impositions; 

De  mettre,  s’il  est  nécessaire,  sur  la  ville  de  Damiette,  qui  de  toute 
l'Égypte  a le  moins  payé,  une  contribution; 

De  se  faire  rendre  compte  du  grand  nombre  d'erreurs  qui  se  sont 
glissées  dans  les  rôles  d'impositions  et  qui  sont  presque  toutes  à notre 
désavantage;  les  Mameluks,  Hassan-Touhâr  et  plusieurs  hommes  qui  se 
sont  sauvés  en  Syrie,  avaient  aussi  des  biens  considérables  dont  l'on  peut, 
je  crois,  tirer  un  plus  grand  parti; 

Enfin  de  prendre  tous  les  moyens  possibles  pour  procurer  l'argent 
nécessaire  pour  sa  division,  sa  solde  et  les  travaux. 

Vous  donnerez  l'ordre  au  général  Dommarlin  d’envoyer  une  demi- 
compagnie  de  pontonniers  pour  jeter  un  pont  de  bateaux  sur  le  bras  d'eau 
situé  entre  Tvneli  et  Omni-Féreg,  et  un  autre  à Dybeh,  de  sorte  que 
l'on  puisse  venir  de  Damiette  à Qalyeh  sans  trouver  d’obstacles. 

Les  grenadiers  de  la  i q'  partiront  aujourd’hui  avec  le  quartier  général 
pour  le  Caire. 

Le  bataillon  de  la  4*  légère,  qui  est  à Damiette,  se  rendra  au  Caire. 

La  a*  légère,  qui  restera  à Qatyeh,  tiendra  des  postes  à Tyneh  et  à 
Omm-Fâreg;  chacun  de  ces  postes  aura  une  pièce  de  4 attelée. 

Le  1 8'  régiment  de  dragons,  qui  est  attaché  à la  division  Klcber,  lais- 
sera 1 5 hommes  à Qatyeh. 

La  a'  d infanterie  légère  aura  avec  elle  une  pièce  de  4. 

Le  bateau  de  Meuzaleh  restera  en  station  à Omm-Fàrog. 

Le  général  qui  reste  à Qatyeh  aura  avec  lui  ao  dromadaires;  l’adju- 
dant général  qui  commande  à El-Â'rych  est  sous  ses  ordres.  Il  commu- 
niquera souvent  avec  lui,  et  lui  donnera  l'ordre  de  faire  partir,  toutes  les 
décades,  une  patrouille  de  dromadaires  qui  viendrait  jusqu’à  mi-chemin 
de  Qatyeh,  où  elle  rencontrerait  une  patrouille  de  dromadaires  qui  par- 
tirait de  Qalyeh. 

Le  général  qui  commandera  à Qatyeh  sera  immédiatement  sous  les 
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ordres  du  général  Kléber.  Il  instruira  aussi  directement  le  général  en 
chef,  au  Caire,  de  tous  les  objets  qui  en  mériteraient  la  peine. 


Di'pâl  de  la  guerre. 


Boxapabte. 


4166. 

AU  GÉNÉRAL  BERTI1IER. 

Quartier  général,  Qalyeb,  19  prairial  an  ni  (7  juin  179  9). 

Vous  donnerez  l'ordre  au  général  de  division  Menou  de  partir  de  Qa- 
Iveh,  avec  le  détachement  de  dromadaires  et  de  cavalerie,  pour  se  rendre 
à El-Arych.  Il  fera  l'inspection  des  troupes  des  différentes  armes  qui  se 
trouvent  à El-A’rych. 

11  fera  partager  les  magasins  de  subsistances  en  deux;  il  fera  verser 
dans  l’un  ce  qui  est  nécessaire  pour  nourrir  la  garnison  pendant  quinze 
jours;  dans  l'autre,  l'approvisionnement  de  siège,  auquel  on  ne  devra 
toucher  qu'en  cas  que  l'on  soit  investi.  Il  fera  dresser  un  procès-verbal 
dans  lequel  sera  contenu  l'inventaire  de  ce  dernier  magasin,  et  fera  exé- 
cuter l'ordre  que  j’ai  duuné  qu'il  soit  fait  trois  clefs,  dont  une  pour  le 
garde-magasin,  une  pour  le  commandant  et  une  pour  le  commissaire 
des  guerres. 

Il  visitera  les  magasins  d'artillerie  et  constatera,  par  un  procès-verbal 
où  se  trouvera  l'officier  du  génie,  la  quantité  de  pièces  qu’il  faudrait  pour 
la  défense  d'El-A’rych,  et  les  époques  où  il  faudrait  que  cette  artillerie 
arrivât.  Il  se  fera  remettre  l'inventaire  des  approvisionnements  d'artille- 
rie qui  existent.  Mon  intention  est  que  les  pièces  françaises  soient  appro- 
visionnées à 1 ,000  coups  de  canon  par  pièce,  et  les  pièces  turques  à ôoo. 

Il  fera  constater  également,  par  un  procès-verbal,  la  situation  où  se 
trouvent  les  ouvrages  de  fortifications  et  le  temps  où  l'on  croit,  avec  les 
moyens  actuels,  que  les  ouvrages  seront  faits. 

Il  visitera  les  différents  tracés,  et,  s’il  y avait  des  discussions  entre  les 
officiers  du  génie  sur  les  ouvrages  ù faire,  il  lèvera  toutes  les  difficultés. 

Le  général  Menou  remplira  donc  pour  ce  fort  les  fonctions  d'inspec- 
teur d’infanterie,  d’artillerie  et  du  génie. 
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A son  retour,  il  passera  toujours  le  long  de  la  mer;  il  fera  faire  un 
croquis  de  la  route  et  tâchera  de  savoir  s'il  y a de  l'eau. 

Si  l'ennemi  menaçait  d'investir  la  place  avant  que  son  travail  fut  achevé, 
il  reviendrait  à Qatveh,  mon  intention  étant  que,  dans  aucun  cas,  il  ne 
s’enferme  dans  le  fort. 

A son  retour  à Qatyeh,  il  fera  la  même  opération  pour  Qatyeh. 

Vous  préviendrez  les  officiers  commandant  ces  différents  forts,  les  ofli- 
cicrs  d'artillerie  et  du  génie,  pour  qu’ils  le  reconnaissent  dans  celte  ins- 
pection comme  leur  inspecteur. 

Tous  les  chrétiens  qui  sont  venus  de  Syrie  se  rendront  ù Damiette,  où 
le  général  Kleher  leur  donnera  des  terres. 

Boxvpxste. 

DifpAt  de  la  (jnmv. 


41G7. 

AU  GÉNÉRAL  DUGUA, 

AC  CAIRE. 

Quartier  fpènéral,  Sùlltevch,  ai  prairial  an  tu  (9  juin  >799)* 

L’état-major  vousaécrit  hier,  Citoyen  Général,  par  un  homme  du  pays, 
pour  vous  faire  connaître  l’arrivée  de  toute  l’armée  à Sâlheyeh.  Nous 
avons  assez  bien  traversé  le  désert. 

Le  château  d’El-A’rych,  qui  est  bien  armé  et  en  bon  état  de  défense, 
a 5 ou  600  hommes  de  garnison.  J'en  ai  laissé  autant  à Qatyeh. 

Le  commandant  anglais  qui  a sommé  Damiette  est  un  extravagant. 
Comme  il  a été  toute  sa  vie  capitaine  de  brûlots,  il  ne  connaît  ni  les  égards 
ni  le  style  que  l'on  doit  prendre  quand  on  est  à la  tète  de  quelques  forces. 
L’armée  combinée  dont  il  parle  a été  détruite  devant  Acre,  où  elle  est 
arrivée  quinze  jours  avant  notre  départ,  comme  je  vous  en  ai  instruit  par 
ma  lettre  du  07  floréal. 

Je  partirai  d’ici  demain,  et  je  serai  probablement  le  a6  ou  le  aj  à 
El-Mataryeh,  où  je  désire  que  vous  veniez  à la  rencontre  de  l’armée  avec 
toutes  les  troupes  qui  se  trouvent  au  Caire,  hormis  ce  qui  est  nécessaire 
pour  garder  les  forts.  Vous  mènerez  avec  vous  le  divan  et  tous  les  prin- 
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cipaux  du  Caire , et  vous  ferez  porter  les  drapeaux  que  je  vous  ai  envoyas 
en  différentes  occasions  par  autant  de  Turcs  à cheval;  il  faut  que  ce  soit 
des  Odjaqy  : après  quoi,  nous  rentrerons  ensemble  dans  la  ville.  Quand 
vous  serez  à cent  toises  devant  nous,  vous  vous  mettrez  en  bataille,  la 
cavalerie  au  centre  et  l'infanterie  sur  les  ailes;  nous  en  ferons  autant. 

Le  général  Kleber  doit,  à l'heure  qu'il  est,  être  arrivé  à Damiette  avec 
sa  division. 

Gardez  le  bataillon  de  la  si'  avec  vous  jusqu'à  mon  arrivée. 

II  me  tarde  beaucoup  d'être  au  Caire,  pour  pouvoir,  de  vive  voix,  vous 
témoigner  ma  satisfaction  sur  les  services  que  vous  avez  rendus  pendant 
mon  absence. 

Vous  trouverez  ci-joint  la  relation  que  je  vous  ai  envoyée  par  mon 
courrier  Royer.  Comme  il  y a fort  longtemps  qu’il  est  parti  par  mer,  je 
ne  sais  pas  s’il  est  arrivé.  Faites-la  imprimer  le  plus  tôt  possible,  ainsi 
que  l’autre  que  je  vous  ai  envoyée  de  Jaffa  et  dont  copie  est  ci-jointe. 

Boyiparte. 

de  U guerre. 

Al  68. 

AU  GÉNÉRAL  MARMONT, 

ï iUUNMUt. 

Quartier  général,  Siibeyeh,  ai  prairial  an  vu  (g  juin  1799). 

Nous  voici,  Citoyen  Général,  arrivés  à Sâlheyeh.  J'ai  laissé  au  fortd’El- 
A'rych  dix  pièces  de  canon  et  5 à 600  hommes  de  garnison;  autant  à 
Qatyeh.  Kleber  doit  être  arrivé  à Damiette. 

L'armée  qui  devait  se  présenter  devant  Alexandrie,  et  qui  était  partie 
le  1"  ramazan  de  Constantinople,  a été  détruite  sous  Acre.  Si  cependant 
cet  extravagant  de  commandant  anglais  en  faisait  embarquer  les  restes 
pour  se  présenter  à Aboukir,  je  ne  compte  pas  que  cela  puisse  faire  plus 
de  3,000  hommes  : dans  ce  cas,  faites  en  sorte  de  leur  donner  une 
bonne  leçon. 

Le  commandant  anglais  prendra  toute  espèce  de  moyens  pour  se  mettre 
en  communication  avec  votre  garnison;  prenez  les  mesures  les  plus 
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sévères  pour  l'empêcher.  Ne  recevez  que  Irês-peu  de  parlementaires  et 
très  au  large.  Ils  ne  font  que  répandre  des  nouvelles  bêtes  pour  les  gens 
sensés  et  qu'il  vaut  tout  autant  que  l’on  ne  donne  pas.  Surtout,  quelque 
chose  qu’il  arrive,  ne  répondez  pas  par  écrit;  vous  avez  vu,  par  mon  ordre 
du  jour,  que  l’on  ne  doit  à ce  capitaine  de  brûlots  que  du  mépris. 

Quand  vous  recevrez  cette  lettre,  je  serai  au  Caire. 

Le  général  Bon  et  Croizier  sont  morts  de  leurs  blessures. 

Lannes  et  Duroc  se  portent  bien. 

Armez  donc  le  fort  de  Bosette  de  manière  qu’il  y ait  8 à î o,ooo  coups 
de  canon  à tirer. 

Bosapahte. 

Dépôt  de  U guMtv. 


A 169. 

AD  GÉNÉRAI.  BERTHIER. 

Quartier  général , SAlhcveb , ai  prairial  an  vu  (9  juin  1799). 

Les  otages  de  Jaffa  et  de  Gaza,  que  le  général  Robin  a été  chargé  d'es- 
corter, seront  remis  dans  le  fort  de  Sâlheyeh.  Le  commandant  aura  pour 
eux  des  égards,  en  prenant  toutes  les  mesures  pour  qu’ils  ne  s’échap- 
pent pas.  On  leur  fera  connaître  qu’ils  n’auront  leur  liberté  que  lorsqu'ils 
auront  payé  la  contribution  pour  laquelle  ils  ont  répondu. 

Vous  donnerez  l'ordre  aux  généraux  commandant  les  divisions  de 
marcher  dans  le  plus  graml  ordre  et  de  faire  de  la  musique  auprès  des 
villages  sur  la  route. 

Bonaparte. 

Dépôt  de  la  guerre. 

A170. 

ORDRE. 

Quartier  général , Silbeyel»,  ai  prairial  an  vil  (9  juin  1799). 

Article  1".  Tous  les  hommes  qui  sont  attaqués  de  la  fièvre  à bubons 
seront  soumis  è une  quarantaine  qui  sera  déterminée  par  les  conserva- 
teurs de  la  santé. 

«.  7.i 
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Art.  2.  Les  corps  qui  ont  avec  eux  des  hommes  ayant  des  symptômes 
de  celle  maladie  les  laisseront  aux  lazarets  de  Sâlheyeh  et  de  Belbeys. 

Art.  3.  Les  corps  qui  auront  avec  eux  des  hommes  atteints  de  cette 
maladie,  lorsque  l’armée  aura  dépassé  Belbeys,  seront  soumis,  avant 
d'entrer  au  Caire,  à une  quarantaine  qui  sera  déterminée  par  les  conser- 
vateurs de  la  santé. 

Art.  h.  L'ordonnateur  des  lazarets  se  rendra  à El-Matarveh,  et  fera, 
avec  les  conservateurs  de  la  santé,  les  visites  et  autres  dispositions  néces- 
saires pour  mettre  à exécution  le  présent  ordre. 

Bonaparte. 

D«pAt  d<*  la  /pim*. 

4171. 

AU  CHEF  DE  BRIGADE  SANSON. 

Quartier  /réitérai , Sllh«ye.h,  ai  prairial  an  vu  (9  juin  1799). 

Vous  voudrez  bien.  Citoyen  Commandant,  en  conséquence  des  ordres 
du  général  en  chef,  faire  perfectionner  le  puits  des  Palmiers  et  ouvrir  un 
autre  puits  entre  les  Palmiers  et  Sâlheyeh,  à l'endroit  le  plus  convenable 
et  à peu  près  à mi-chemin,  de  manière  que  les  troupes  trouvent  de  l'eau 
à deux  stations  entre  Sâlheyeh  et  Qalyeh;  on  pourra  se  servir  des  puits 
déjà  construits. 

Ces  puits  seront  sullisamment  grands,  solidement  et  proprement  revê- 
tus et  garnis  de  leurs  moulinets,  cordages  et  seaux,  avec  des  rechanges 
de  ces  derniers. 

Vous  enfermerez  chacun  de  ces  puits  dans  une  redoute  de  i a à 1 & toises 
de  développement,  armée  d’une  petite  pièce  de  canon;  chaque  redoute 
aura  an  hommes  de  garnison,  et  on  établira  dans  son  intérieur  une  guin- 
guette pour  le  canlinier. 

Vous  emploierez  à rétablissement  du  puits  des  Palmiers  a 5 sapeurs 
et  »o  hommes  de  la  garnison  de  Qatyeh,  et  à l'établissement  du  puits 
intermédiaire,  a 5 sapeurs  et  ôo  hommes  de  la  garnison  de  Sâlheyeh. 
Le  premier  soin  des  hommes  d'escorte  sera  de  se  couvrir  contre  les  Arabes. 

Le  général  en  chef  attachant  la  plus  grande  importance  à ces  deux 
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ouvrages,  vous  voudrez  bien  donner  vos  ordres  pour  qu'on  y mette  tous 
les  soins  et  toute  1 activité  dont  on  peut  être  susceptible. 

Par  ordre  du  général  en  chef 

DêpAt  de  la  guerre 


4172. 

Al  GÉNÉRAL  MURAT. 


Quartier  général,  Bdbfjs,  #3  prairial  au  »u  (»  i juin  1799) 


Ordre  au  général  Murat  de  partir  avec  toute  la  cavalerie  pour  se  rendre 
à Gezyret  el-Bily,  village  chef-lieu  des  Bily;  il  leur  fera  tout  le  mal  pos- 
sible, fera  toutes  leurs  femmes  prisonnières,  prendra  tous  les  chevaux  et 
chameaux,  emploiera  les  journées  des  96  et  95  à parcourir  les  villages 
environnants;  il  y prendra  les  femmes,  les  bestiaux  que  les  Bily  y ont  en 
dépôt  et  qui  leur  appartiennent  à coup  sûr,  attendu  que  ces  villages  n’en 
ont  presque  point;  enfin  il  leur  fera  tout  le  mal  possible. 

En  passant  à Abou-Za’bal , il  fera  connaître  au  cheik  des  Saouâlliàt  que 
le  général  en  chef  est  très-satisfait  de  la  conduite  qu’il  a tenue  en  son  ab- 
sence, et  prendra  de  lui,  sur  les  Bilv,  tous  les  renseignements  qu’il  pourra. 
Le  général  Murat  sera  rendu  le  96,  à dix  heures  du  matin,  à El-Mata- 
ryeh,  où  il  trouvera  l’armée  et  où  il  amènera  les  prisonniers  qu’il  aura 
faits  sur  les  Bily. 

Par  ordre  du  général  en  chH 


Dépôt  de  In  garni*. 


4173. 

AL  GÉNÉRAL  DAVOUT. 


Qujirti6rgfiiiTal,au  Cuire,  ftf>  prairial  an  m ( i h juin  1799) 

J ai  lu.  Citoyen  Général,  avec  intérêt,  la  relation  que  vous  m'avez 
envoyée  des  événements  qui  se  sont  passés  dans  la  haute  Egypte,  et 
j’approuve  le  parti  que  vous  avez  pris  de  vous  rendre  au  Caire.  Ce  point 
était  d’une  telle  importance  dans  l’éloignement  où  se  trouvait  l'armée, 
qu'il  devait  principalement  fixer  toutes  les  sollicitudes. 

Bonaparte. 

Collection  Napoléon. 

7». 
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A174. 

AU  GÉNÉRAL  DOMMARTIN. 

Quartier  général,  au  Caire,  «6  prairial  an  vu  (16  juin  1799). 

Il  est  indispensable.  Citoyen  Général,  que  vous  partiez,  au  plus  tard 
le  1"  du  mois  prochain,  pour  vous  rendre  à Rosette  et  à Alexandrie,  pour 
visiter  par  vous-même  les  approvisionnements  de  ces  places,  reformer  les 
équipages  de  campagne,  et  pourvoira  l’approvisionnement  desautres  places 
de  l’Égypte.  Faites  partir  demain  au  soir  pour  Alexandrie  le  citoyen  d'An- 
tliouard  ; mon  intention  est  qu'il  y reste  tout  l’été  pour  y commander  l’ar- 
tillerie, sous  les  ordres  du  citoyen  Faultrier;  il  pourra  être  porteur  de 
vos  dispositions.  Vous  connaissez  mes  intentions  par  rapport  à Rosette, 
El-Rahmânveh,  Sâlheveh,  etc.  et  à la  formation  de  l’équipage  de  cam- 
pagne. 

Mon  intention  est  d’établir  à Bourlos  un  fort,  et  provisoirement  une 
batterie  capable  de  défendre  la  passe  de  ce  lac.  11  faut  donc  que  vous 
preniez  des  mesures  pour  y faire  parvenir  les  pièces  d’artillerie  néces- 
saires. 

Bokapxrte. 

Collcclinp  Napoléon. 


4175. 

AU  GÉNÉRAL  BERTHIER. 

Quartier  général , au  Caire,  s 6 prairial  an  vu  ( iA  juin  1799). 

Je  vous  prie  de  donner  ordre  à l’adjudant  général  de  visiter,  demain 
malin,  les  casernes  qu'occupent  l’armée  et  les  dépôts,  soit  d’infanterie,  soit 
de  cavalerie,  pour  connaître  le  nombre  des  hommes  qui  s’y  trouvent,  en 
distinguant  les  hommes  armés,  les  hommes  désarmés  mais  en  état  d’être 
armés,  les  hommes  encore  blessés. 

Un  autre  officier  de  l’état-major  ira  visiter  les  hôpitaux. 

La  cavalerie  de  l’armée  sera  divisée  en  deux  brigades  indépendantes 
l'une  de  l'autre,  el  correspondant  l'une  et  l'aulre  avecl’élat-major  général. 
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Le  aa'  de  chasseurs,  les  t5*  el  90'  de  dragons  seront  de  la  brigade 
du  général  Dax  ou  t. 

Le  y'  de  hussards,  les  3'  et  i4e  de  dragons  seront  de  la  brigade  du 
général  Mural. 

Bon  «parte. 

DépAt  de  U gupiTç, 


4176. 

ORDRE  DE  JOUR. 

Quartier  jp-nr-ral,  au  Caire,  97  prairial  an  m (tSjnin  1799). 

Le  général  en  chef  témoigne  sa  satisfaction  au  général  Dugua  de  la 
conduile  qu'il  a tenue  pendant  son  absence  en  Syrie;  c’est  aux  sages 
mesures  qu’il  a prises  que  nous  devons  en  grande  partie  la  tranquillité 
dont  l’Egypte  a joui  pendant  tout  le  temps  qu'a  duré  son  invasion  en 
Syrie. 

Le  général  en  chef,  dans  la  revue  qu’il  a passée,  a vu  avec  le  plus 
grand  plaisir  les  bataillons  des  61'  el  88',  et  le  brave  i5'  de  dragons; 
ces  corps  méritent,  par  leurs  fatigues  et  les  constantes  victoires  qu’ils  ont 
remportées  dans  la  haute  Egypte,  ces  témoignages  particuliers  de  satis- 
faction. 

Le  général  en  chef,  étant  extrêmement  mécontent  des  commissaires 
des  guerres  et  gardes-magasins  qui  ont  été  chargés  du  service  à Jaffa  et  à 
Gaza,  ordonne  à l’état-major  de  les  faire  arrêter  sur-le-champ,  de  faire 
mettre  le  scellé  sur  leurs  papiers,  et  de  les  faire  poursuivre  selon  toute  la 
rigueur  des  lois  militaires;  il  n’a  pas  tenu  à eux  que  l’armée  ne  mourût 
de  faim. 

Le  général  en  chef  témoigne  sa  satisfaction  à l’ordonnateur  en  chef 
des  mesures  qu’il  a prises  pour  nourrir  l’armée  dans  le  désert.  Le  commis- 
saire des  guerres  Sarlelon  a montré  autant  d’activité  que  de  zèle  pour 
lever  toutes  les  difficultés  qui  se  présentaient;  le  général  en  chef  lui 
en  témoigne  sa  satisfaction. 

Le  général  en  chef  témoigne  son  mécontentement  au  commandant  de 
Qatyeh  de  ce  qn’il  a pris  sur  lui  d’envoyer  à Damiette  un  officier  el  cinq 
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Anglais  qui  avaient  échoué  en  escortant  un  bateau  de  blessés  français. 
Le  commandant  devait  les  garder  à Qntjeh  jusqu'à  ce  que  le  général  eût 
donné  des  ordres,  en  les  traitant  avec  tous  les  égards  que  l’on  se  doit 
entre  nations  policées,  quoique  cette  nation  s'avilisse  par  son  alliance 
avec  des  barbares.  Dans  tous  les  événements  imprévus  de  cette  espèce 
qui  pourraient  arriver,  le  général  en  chef  ordonne  aux  différents  comman- 
dants de  ne  rien  prendre  sur  eux,  et  d'attendre  qu’il  ait  donné  des  ordres. 

Par  ordre  du  général  en  chef. 

Drpôt  «Je  U guerre. 


4177. 

AU  GÉNÉRAL  BERTHIER. 

Quartier  général,  an  Caire,  97  prairial  an  vil  { i5  juin  1799). 

Le  commandant  des  dromadaires  se  transportera  à Gvzeh  et  se  con- 
certera avec  le  commissaire  des  guerres  Boissard  pour  prendre,  parmi  les 
160  chameaux  qui  ont  été  remis  il  y a deux  jours  à l'artillerie,  tout  ce 
qui  pourrait  être  utile  à son  service. 

L adjudant  général  Bover  partira  demain,  avec  tous  les  hommes  de  la 
88'  qui  se  trouvent  au  Caire  ou  au  dépôt,  pour  se  rendre  au  Fayoum. 
achever  lu  levée  de  toutes  les  impositions.  Lorsque  cela  sera  fait,  il  re- 
joindra et  se  mettra  sous  les  ordres  du  général  Zujonchek  pour  parcourir 
la  province  de  Benv-Soueyf,  pour  faire  payer  le  mvry  et  autres  impositions 
que  devrait  cette  province.  Lorsque  cette  opération  sera  faite,  il  attendra 
à Beny-Soueyf  de  nouveaux  ordres.  Le  général  Zajonchck,  qui  est  chargé 
du  commandement  des  provinces  du  Fayoum  et  de  Beny-Soueyf,  lui  don- 
nera tous  les  renseignements  qui  pourraient  lui  être  utiles  pour  sa  tour- 
née dans  la  province  du  Fayoum. 

Le  chef  de  l’état-major  passera  demain  la  revue  de  la  69'  demi-brigade. 
Il  se  fera  remettre  un  contrôle  par  compagnie,  où  seront  nommés  les 
officiers  et  l'endroit  où  ils  se  trouvent  dans  ce  moment-ci.  Il  me  présen- 
tera un  projet  pour  égaliser  les  trois  bataillons,  réduire  les  bataillons  à 
cinq  compagnies  avec  quatre  officiers  et  le  meme  nombre  de  sous-officiers 
que  porte  l’ordonnance;  s'il  arrivait  qu'il  y eût  des  officiers  de  reste,  il 
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me  proposera  ce  qu’on  en  pourrait  faire;  s’il  n’y  en  avait  pas  assez,  il  me 
proposera  des  nominations. 

Après  quoi,  il  passera  une  revue  particulière  des  trois  compagnies  de 
grenadiers.  Mon  intention  est  que  nul  ne  puisse  être  grenadier  de  la  69e, 
s’il  n’est  dans  un  de  ces  cas  : 

i°  S’être  trouvé  grenadier  à la  bataille  de  Mondovi; 

2“  Avoir  eu  un  sabre,  un  fusil  d’argent  ou  toute  autre  distinction; 

3°  Avoir  été  éclaireur  à l’armée  d’Italie  ou  en  Syrie. 

Tous  ceux  qui  ne  seraient  pas  compris  dans  un  de  ces  trois  cas  rentre- 
ront dans  les  basses  compagnies. 

Il  me  remettra  également  une  revue  de  l'habillement,  armement  et 
solde  de  cette  demi-brigade.  11  aura  avec  lui  un  commissaire  des  guerres 
pour  constater  la  situation  de  cette  demi-brigade,  au  moment  de  cette 
nouvelle  formation. 

Vous  donnerez  l’ordre  au  général  Dcslaing  de  partir  le  29,  pour  se 
rendre  à El-Rahmânyeh  avec  le  bataillon  de  la  6 qui  se  trouve  au  Caire 
et  tous  les  hommes  de  ce  bataillon  qui  sont  au  dépôt  cl  qui  sont  dans  le 
cas  de  pouvoir  marcher.  Arrivé  à El-Rahmôriyeh,  il  ramènera  au  Caire  tous 
les  hommes  de  la  légion  nautique  qui  s'y  trouveraient.  Il  sera  sous  les 
ordres  du  général  Marmonl,  qui  commande  les  trois  provinces.  Il  prendra 
les  mesures  les  plus  promptes  pour  faire  rentrer  les  contributions  que 
doit  la  province  de  Bahyrch. 

Vous  donnerez  l'ordre  au  bataillon  de  la  aB'  qui  est  à Menouf  d'en 
partir  pour  se  rendre,  avec  armes,  bagages  et  tous  les  effets,  è Qalyeh, 
en  passant  par  Belbeys  et  Sâlheyeh;  au  général  Lanusse,  de  garder  avec 
lui  le  bataillon  de  la  4'  légère;  au  général  Rampon,  de  prendre  le  com- 
mandement de  la  province  du  Caire. 

Le  général  Leclerc  se  rendra  à Belbeys,  où  il  trouvera  le  bataillon  de 
la  a B*  demi-brigade,  avec  lequel  il  se  rendra  à Qatych,  pour  y prendre, 
sous  les  ordres  du  général  Klebcr,  le  commandement  de  l’avant-garde, 
qui  s'étend  depuis  Omm-Fâreg  jusqu'à  El-A'rycli. 

Dès  l'instant  que  le  général  Destaing  sera  arrivé  à El-Rabinônyeh,  le 
chef  de  brigade  Lefebvre  rejoindra  la  a B'  à Damiette. 
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Le  général  Robin  se  rendra  à Myl-Ghamar,  pour  prendre  le  comman- 
demenldc  la  province  de  Qelyoub  : il  s'aidera  du  bataillon  de  la  3a'  qui 
s'y  trouve,  pour  la  parcourir  el  lever  tout  ce  qu’elle  doit  d'impositions.  Le 
général  Lanusse,  qui  réunit  le  commandement  de  celle  province  à celui 
de  Menouf,  lui  donnera  tous  les  renseignements  dont  il  pourra  avoir 
besoin. 

Le  général  Klebcr  réunira  à son  commandement  de  la  province  de 
Damiette  celui  de  la  province  de  Mansourah.  Il  prendra  toutes  les  me- 
sures pour  faire  rentrer  les  contributions  et  les  faire  verser  dans  la  caisse 
du  payeur. 

Bonaparte. 

Dépôt  de  la  guerre, 

41  78. 

AU  CITOYEN  FOU  RI  ER» 

COMMISSAIRE  PUES  LE  DIVAN  DU  CAIRE. 

Quartier  général,  au  Caire,  *7  prairial  an  vu  (j[i  juin  *799). 

Je  vous  prie,  Citoyen,  de  faire  connaître  au  divan,  et  par  lui  aux  prin- 
cipaux habitants  du  Caire,  que  je  désire  que  ceux  d’entre  eux  qui  auraient 
à me  parler  viennent  chez  moi  depuis  sept  heures  du  soir  jusqu'à  neuf, 
excepté  dans  le  cas  où  ils  auraient  quelque  chose  de  pressé  à me  com- 
muniquer; que  ce  n’est  pas  notre  usage  de  venir  avant  sept  heures  du 
matin,  et  que  je  sais  que  la  grande  chaleur  les  empêche  de  venir  après. 

Bonaparte. 

Bibliothèque  impériale. 


4179. 

Al)  GÉNÉRAL  DESAIX. 

Quartier  général , au  Caire . «7  prairial  an  vu  ( 16  juin  1799). 

Je  suis  arrivé  ici  hier.  Citoyen  Général,  avec  une  partie  de  l'armée. 
J'ai  laissé  une  bonne  garnison  dans  le  fort  d’El-A'rycb.  qui  est  déjà 
dans  une  situation  respectable. 

Le  général  Kleber  est  à Damiette. 
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Vous  trouverez  dans  mes  relations  imprimées  le  véritable  récit  des 
événements  qui  se  sont  passés. 

Il  est  nécessaire  que  vous  me  fassiez  une  relation  de  tout  ce  qui  s'est 
passé  dans  la  haute  Égypte  depuis  votre  départ  du  Caire,  afin  que  je 
puisse  le  faire  connaître;  je  crois  qu'il  me  manque  de  vos  lettres,  de 
sorte  qu'il  y a des  lacunes;  d'ailleurs  c’est  un  travail  que  personne  ne  peut 
bien  faire  que  vous-méme. 

J'attends  d'ici  à deux  ou  trois  jours  la  nouvelle  que  vous  occupez 
Qosevr,  ce  qui  me  fera  un  très-grand  plaisir. 

Nous  voici  arrivés  à la  saison  où  les  débarquements  deviennent  possibles. 
Je  ne  vais  pas  perdre  une  heure  pour  nous  mettre  en  mesure.  Toutes 
les  probabilités  sont  cependantque,  pour  cette  année,  il  n'v  en  aura  point. 

Je  vous  écrirai  plus  au  long  dans  trois  jours,  en  vous  envoyant  un  offi- 
cier de  l’état-major. 

Je  vous  salue  et  vous  aime. 

Bovapaute. 

Portez  donc  un  gilet  de  flanelle;  c’est  le  seul  moyen  de  vous  mettre  à 
l’abri  des  maux  d'yeux. 

Comrn.  par  M.  Paothier. 

A180. 

AU  GÉNÉRAL  BF.RTIIIER. 

Quartier  géwTol,  au  Cuire,  39  prairial  an  vu  ( 1 7 juin  1799). 

Vous  donnerez  l’ordre  au  général  Diunuy  de  se  rendre  le  plus  tôt 
possible  à Suez,  pour  y remplir  les  fonctions  d’inspecteur  du  génie,  de 
l’artillerie  et  de  l’infanterie.  11  y restera  quelques  jours  et  renverra  de 
suite  la  légion  maltaise,  tous  les  galériens,  marins,  matelots  qu’il  jugerait 
inutiles  à la  confection  des  travaux  et  à la  défense  de  la  place,  vu  qu’il 
est  nécessaire  qu'il  y reste  le  moins  de  bouches  possible,  et  surtout  aucune 
bouche  inutile;  et,  après  y être  resté  huit  ou  dix  jours,  quand  il  jugera 
sa  présence  inutile,  il  reviendra  au  Caire. 

BoXAPXRTB. 

iWpil  de  U guerre. 

v.  7* 
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«181. 

AU  GÉNÉRAL  DOMMARTIN. 

Quartier  général,  au  Caire,  99  prairial  an  111  ( 17  juin  179g). 

Le  bateau  le  Mil,  que  j’avais  destiné  pour  moi  en  cas  que  les  événe- 
ments m'eussent  forcé  de  me  rendre  à Damiette,  Rosette  ou  dans  la  haute 
Egypte,  est  prêt  pour  vous  conduire  à Rosette. 

Arrivé  à Rosette,  vous  le  renverrez  sur-le-champ  avec  le  rapport  que 
vous  me  ferez  sur  la  situation  d'Ei-Rahm&nyeh  et  de  la  défense  de  l'em- 
bouchure du  Nil. 

Je  vous  prie  de  déterminer  près  d'A'lqàm,  dans  une  position  très-favo- 
rable cl  près  d’un  endroit  où  les  bateaux  échouent  ordinairement,  l'em- 
placement d’une  redoute,  que  3o  ou  Ao  hommes  devraient  pouvoir  dé- 
fendre, mais  qui  en  pourrait  contenir  un  plus  grand  nombre  : son  but 
principal  serait  d'empêcher  les  bâtiments  qui  viendraient  de  Rosette  de 
remonter  le  Nil,  et  de  bien  prendre  sous  sa  protection  les  bâtiments 
français  «qui  seraient  poursuivis  par  les  Arabes. 

Je  111e  charge  spécialement  de  faire  descendre  ces  différents  bateaux 
à Roselle. 

Bokapaiiti. 

OjJlt-ilinn  \:i|Kil-;nn. 

h m. 

AU  GÉNÉRAL  M ARMONT, 

À ALEXANDRIE. 

l.Jnartiw  général,  ou  Caire,  39  prairial  an  tu  (17  juin  1799)* 

Le  général  Deslaing  se  rend,  Citoyen  Général,  dans  la  province  de 
Bahyreh  avec  un  bataillon  de  la  fit';  un  bataillon  de  la  A*  s'y  étant 
précédemment  rendu  de  Menouf,  mon  intention  est  que  la  légion  nau- 
tique cl  la  19',  qui  se  trouvent  à Rosette,  en  partent  sur-le-champ  pour 
se  rendre  au  Caire,  et  que  le  détachement  de  la  9 5*  qui  est  à Roselle 
se  rende  à Damiette. 

Le  général  Dommartin  part  pour  Alexandrie;  mon  intention  est  que 


Digitized  by  Google 


CO  BUES  PO  N DANCE  DE  NAPOLÉON  I-.—  AN  VII  (1799).  587 

tout  l'équipage  de  campagne  sans  distinction,  et  la  partie  de  l’équipage 
de  siège  qu'il  jugera  nécessaire,  se  rendent  sur-le-champ  au  Caire.  Il  est 
autorisé  à laisser  à Alexandrie  quatre  pièces  de  campagne. 

Vous  aurez  reçu  plusieurs  lettres  que  je  vous  ai  écrites  de  Jaffa  et  de 
Qatych.  Tous  les  projets  de  l’ennemi  ont  été  tellement  déconcertés  par 
la  campagne  imprévue  et  prématurée  de  Syrie,  que,  s’ils  teutcnt  quelque 
chose,  cela  sera  découvert  et  facile  à repousser.  La  province  de  Bahyreh 
vous  fournira  de  l’argent;  nous  sommes  ici  fort  pauvres. 

Je  ne  conçois  pas  comment  un  brick  anglais  restant  & croiser  devant 
Alexandrie  se  trouve  maître  de  la  mer  : pourquoi  une  frégate  ou  des 
bricks  ne  sortent-ils  pas?  Le  citoyen  Dumanoir  a été  autorisé  à le  faire. 

Je  vous  prie  de  m'envoyer  au  Caire  l'agent  divisionnaire  qui  a été 
surpris  vendant  cent  ardebs  de  blé,  et  le  Français  qui  les  achetait.  Faites 
venir  au  Caire  tout  l'argent  provenant  de  la  vente  des  effets  de  ces  deux 
individus. 

Une  grande  quantité  d’employés,  d’officiers  de  santé,  se  sont  embar- 
qués pour  France  sans  permission.  Il  me  semble  que  cette  police  était 
aisée  à faire. 

Vous  avez  eu  tort  dans  toutes  les  discussions  d'autorité  que  vous  avez 
eues.  Le  commissaire  Michaux  se  trouvait  sous  les  ordres  de  l’ordonna- 
teur Laigle,  et,  eût-il  été  indépendant,  la  politique  eût  dû  vous  engager 
à avoir  des  procédés  différents,  puisque,  tous  les  magasins  de  l’Egypte  se 
trouvant  à la  disposition  de  l’ordonnateur  Laigle,  c'est  peu  connaître 
les  hommes  que  de  ne  pas  voir  que  c’était  vous  priver  des  approvision- 
nements que  je  désirais  avoir  dans  une  place  comme  Alexandrie. 

Sans  cette  discussion  mal  entendue,  vous  auriez  eu  à Alexandrie 
600,000  rations  de  biscuit  de  plus. 

L’ennemi  se  présentant  devant  Alexandrie  ne  descendra  pas  au  milieu  de 
la  place  : ainsi,  vous  auriez  le  temps  de  rappeler  les  détachements  que  vous 
enverriez  pour  soutenir  le  général  Destaing  et  lever  les  impositions.  Vous 
n’avez  rien  à espérer  que  de  nos  provinces  de  Rosette  et  de  Rahyreh. 

Rovvpvhte. 
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4183. 

AU  CHEF  DE  BRIGADE  CRETIN. 

Quartier  gSn<?ral(  «n  Cainp,  *g  prairial  an  tu  ( 17  juin  1799). 

Lorsque  je  vous  ai  confié,  Citoyen  Commandant,  l'arme  du  génie,  je 
n ui  pas  eu  pour  seule  considération  votre  ancienneté.  Veuilles  donc  partir 
le  plus  tôt  possible  pour  Rosette.  Vous  pourrez  profiter,  pour  venir  au 
Caire,  du  bateau  le  Nil,  qui  part  après-demain  avec  le  général  Dommariin; 
votre  prompte  arrivée  au  Caire  est  nécessaire.  En  passant  à Et-Rahmà- 
nyeh,  visitez  dans  le  plus  grand  détail  les  établissements. 

Ordonnez  également  une  redoute  sur  la  rive  de  l’embouchure  du  lac 
Ma'dyeh,  du  côté  de  Rosette.  Mon  but  serait  que  l’ennemi  ne  pût  raison- 
nablement opérer  un  débarquement  entre  le  lac  et  le  Rogliôz,  pour  mar- 
cher sur  Rosette,  sans  setre,  au  préalable,  emparé  de  celte  redoute,  tout 
comme  il  ne  pourrait  débarquer  entre  le  lac  et  Alexandrie  sans  s’élre 
emparé  du  fort  d’Aboukir. 

Boxapaktb. 

CuilecliiHi  Napoléon. 

4184. 

AU  GÉNÉRAL  DOMMARTIN. 

Quartier  jjèn<*ral,  au  Caire,  3o  prairial  an  tu  (t9  juin  1799). 

J’approuve,  Citoyen  Général,  toutes  les  mesuresque  vous  proposez  pour 
l’organisation  de  l'artillerie  de  campagne  de  l’armée. 

Faites-moi  un  projet  de  règlement  par  articles  pour  l'artillerie  des 
bataillons;  vous  y mettrez  les  masses  telles  que  vous  pensez  que  l'on  doit 
les  accorder  aux  corps. 

Les  brigades  de  cavalerie  étant  faibles,  une  artillerie  trop  nombreuse 
ne  fait  que  les  embarrasser.  Ainsi , je  pense  que  deux  pièces  de  3 , atta- 
chées à chaque  brigade  de  cavalerie,  seront  suffisantes;  la  cavalerie  est 
divisée  en  deux  brigades. 

Je  désirerais  que  vous  organisassiez  de  suite  l’artillerie  des  guides  et  des 
deux  brigades  de  cavalerie,  en  donnant  aux  guides  la  pièce  de  5 du 
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général  Reynier  et  la  pièce  de  â de  la  cavalerie,  et  en  donnant  à la  cava- 
lerie la  pièce  de  3 qu’a  le  général  Lannes,  la  pièce  de  3 des  guides,  la 
pièce  de  3 qu’a  le  général  Lanusse,  et  en  laissant  provisoirement  une 
pièce  de  5 jusqu'à  ce  que  vous  la  puissiez  remplacer  par  une  pièce  de  3 
autrichienne. 

11  est  nécessaire  que  vous  complétiez  l’approvisionnement  de  toutes  ces 
pièces  à 3oo  coups. 

Il  est  également  nécessaire  de  commencer  à donner  à chaque  division 
deux  grosses  pièces.  Il  faudrait  approvisionner  les  pièces  de  8 qu’ont  les 
généraux  Lannes  et  Reynier,  la  pièce  de  8 et  l’ohusier  qu’a  aujourd'hui 
te  général  Davout;  envoyer  le  plus  tôt  possible  à Klcher  deux  aiïùts  de 
rechange,  afin  qu’il  puisse  se  monter  les  deux  pièces  de  8 ; faire  remplacer 
les  pièces  de  8 des  généraux  Lanusse  et  Fugière  par  des  pièces  de  3 
vénitiennes,  et  les  attacher  aux  divisions  Lannes  et  Rampon. 

Il  est  nécessaire  de  distribuer  les  pièces  de  3 ou  de  U de  manière  que 
chaque  division  se  trouve  en  avoir  deux  ou  trois;  et,  lorsqu'on  don- 
nera aux  bataillons  leurs  pièces,  on  se  trouvera  en  avoir  dans  chaque 
division  pour  les  premiers  bataillons  des  demi-brigades. 

Le  général  Kleber  se  trouve  déjà  avoir  trois  petites  pièces. 

La  pièce  qui  est  à Belbeys  peut  être  attachée  à la  division  Reynier.  Il 
sera  nécessaire  d’en  procurer  le  plus  tôt  possible  aux  divisions  Lannes 
et  Rampon.  L’armée  pourra  attendre  dans  cette  situation  que  vous  ayez 
eu  le  temps  de  faire  venir  l'artillerie  de  Rosette  et  de  donner  à chaque 
division  l’artillerie,  comme  vous  le  projetez. 

Ordonnez  que  l’on  ne  distribue  des  fusils  que  par  mon  ordre  : mon 
intention  est  de  ne  commencera  les  distribuer  que  dans  cinq  ou  six  jours, 
et  lorsque  les  corps  seront  réorganisés. 

BoNAPARTB. 

Collection  Napoléon. 

h 1 85. 

AU  CITOYEN  POUSSIELGIE. 

Quartier  général,  au  Caire,  3o  prairial  an  ru  (»8  juin  1799). 

Je  vous  prie.  Citoyen  Administrateur,  de  faire  connaître  aux  princi- 
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paux  négociants  damasquina  que  je  désire  qu'ils  me  prêtent  chacun 

30.000  francs.  Vous  leur  donnerez  à chacun  une  lettre  de  change  de 
3 0,0  oo  francs  payable  à la  caisse  du  payeur  de  l'armée  le  i5  ther- 
midor : ces  lettres  de  change  seront  acceptées  par  le  payeur;  je  désire 
que  cet  argent  soit  versé  dons  la  journée  de  demain. 

Lorsque  les  Coptes  auront  versé  les  100,000  francs,  vous  leur 
ferez  connaître  que  mon  intention  n’est  point  qu’ils  se  payent  de  ces 

1 50.000  francs  sur  les  adjudications  des  villages,  car  alors  c’est  comme 
s'ils  ne  nous  avaient  rien  prété.  Vous  arrangerez  avec  eux  la  manière 
dont  ils  devront  être  payés,  de  sorte  qu’ils  le  soient  dans  le  courant  de 
thermidor. 

Bonapahtk. 

Cumin.  ptr  M"'  do  la  Marinière. 

4186. 

Ali  CITOYEN  POUSSIELGUE. 

Quartier  général , au  Caire,  3 o prairial  an  ru(i8  juin  1799). 

Le  eitoven  Parseval  ne  partira  de  Suez  que  lorsque  les  bâtiments  de 
Djcddah  auront  fait  Jour  retour.  Les  moines  du  mont  Sinaï  m ont  assuré 
que  la  caravane  de  Thor  arrivait  demain  : ainsi,  tout  passe-port  devient 
inutile;  si  cependant  cela  était  nécessaire,  l’état-major  lui  en  enverra  un  : 
failes-lui-en  la  demande. 

Bonaparte. 

Oamm.  par  do  la  Morinière. 


4187. 

ORDRE  DU  JOUR. 

Quartier  gé-néral , au  Caire,  3o  prairial  an  tu  (18  juin  1799). 

Le  général  en  chef  est  mécontent  de  l’adjudant  général  Aimeras,  qui 
a pris  sur  lui  de  renvoyer  un  officier  anglais  à l’escadre  anglaise  sans 
attendre  les  ordres  du  général  Dugua,  qui,  pendant  son  absence,  com- 
mandait en  Egypte.  Cet  officier  supérieur  est  d'autant  moins  excusable , 
qu’ayant  assisté  au  siège  de  Toulon  il  connaît  mieux  que  personne  l’acli- 
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vité  des  intrigues  et  le  système  de  corruption  qui  forment  actuellement 
la  politique  du  gouvernement  de  cette  nation.  Le  général  en  chef  ordonne 
au  chef  de  l’élat-major  général  de  le  mettre  quinze  jours  aux  arrêts 
forcés. 

Pendant  l’absence  de  l'armée  en  Syrie,  le  commandant  do  l’escadre 
anglaise  a poussé  l’oubli  de  soi-même  et  de  ce  qu'il  doit  à des  soldats 
d’honneur  jusqu'à  proposer  au  général  Dugua  de  profiler  du  moment 
où  une  partie  de  l’armée  était  au  delà  du  désert  pour  s’embarquer  et 
s'en  aller  en  France.  Les  Anglais,  se  servant  du  caractère  sacré  des 
parlementaires  pour  faire  ces  propositions  dénuées  de  bon  sens  et  de 
pudeur,  mais  qu'un  homme  d'honneur  ne  doit  pas  entendre  sans  se  trou- 
ver blessé,  le  général  en  chef  ordonne  que  tout  parlementaire  qui  serait 
porteur  décrits,  de  lettres  et  imprimés  de  celte  espèce,  soit  arrêté  et 
renvoyé  pour  toute  réponse  avec  les  cheveux  rasés  et  après  six  heures 
de  détention. 

Le  général  en  chef  fera  connaître  à l’armée  tous  les  officiers  qui,  par 
leur  conduite,  oublieraient  qu'ils  sont  citoyens  de  la  première  nation  du 
monde,  laquelle,  après  avoir  en  peu  d’années  soumis  le  continent,  vient, 
en  jetant  le  fondement  de  sa  puissance  sur  le  Nil,  saper  la  puissance 
gigantesque  de  l’Anglais  dans  l’Inde;  nation  pour  laquelle  il  n’a , dans  ses 
sollicitudes,  qu’une  seule  crainte,  c'est  quelle  n’arrive  trop  promptement 
au  maximum  de  gloire  et  de  prospérité  après  lequel,  dans  la  combi- 
naison des  choses  humaines,  tout  décline. 

Le  général  en  chef  ordonne  que  l’état-major  général  envoie  au  Gou- 
vernement le  nom  et  la  patrie  des  six  soldats  qui  étaient  dans  le  bateau 
des  blessés  qui  a été  pris  par  les  Anglais,  et  qui,  malgré  les  cris  d’indi- 
gnation de  tous  les  soldats  blessés,  se  sont  laissé  séduire  par  les  Anglais; 
ils  seront  déclarés  indignes  de  servir  jamais  dans  les  armées  de  la  Répu- 
blique; ils  seront  traités  en  France  comme  déserteurs  à l'ennemi.  Le 
général  en  chef  estime  que  l’armée  a beaucoup  gagné  d’être  délivrée  de 
ces  six  lâches. 

L’ordonnateur  en  chef  donnera  des  instructions  pour  qu'il  soit  passé 
des  revues  de  rigueur  dans  tous  les  différents  corps  de  l’armée;  il  fera 


Digitized  by  Google 


592  CORRESPONDANCE  DE  NAPOLÉON  I".—  AN  VII  (1799). 

arrêter  des  revues  pour  loute  la  solde  qui  est  due  aux  différents  corps 
de  l'armée,  sur  le  pied  des  hommes  existant  en  Égypte  au  moment  de 
la  revue. 

11  sera  également  fait  une  revue  pour  la  solde  de  prairial,  qui  sera 
remise  au  paveur  général  pour  lui  servir  de  base. 

Ces  revues  devront  être  laites  pour  la  garnison  du  Caire  dans  la  pre- 
mière décade  de  messidor.  L'ordonnateur  en  chef  et  le  payeur  général 
en  remettront  le  résultat  au  général  en  chef. 

Par  ordre  da  général  en  chef. 

Dépôt  de  la  guerre. 

4188. 

Al!  DIRECTOIRE  exécutif. 

Quartier  généra!,  au  Caire,  tM  im-ididor  an  fil  (19  juin  1 799  ). 

Citoyens  Directeurs,  pendant  mon  invasion  en  Syrie,  il  s'est  passé 
dans  la  basse  Egypte  des  événements  militaires  que  je  dois  vous  faire 
connaître. 

RÉVOLTE  DE  BENV-SOUEYF. 

Le  1 2 pluviôse,  une  partie  de  la  province  de  Reny-Soueyf  se  révolta.  Le 
général  Veaux  marcha  avec  un  bataillon  de  la  aa”;  il  remplit  de  cadavres 
ennemis  quatre  lieues  de  pays.  Tout  rentra  dans  l’ordre.  Il  n’eut  que 
3 hommes  tués  et  ao  blessés. 

BOMBARDEMENT  D ALEXANDRIE. 

Le  ta  pluviôse,  la  croisière  anglaise  devant  Alexandrie  se  renforça, 
et,  peu  de  temps  après,  elle  commença  à bombarder  le  port.  Les  Anglais 
jetèrent  i5  h 1,600  bombes,  ne  tuèrent  personne;  ils  lircnl  écrouler 
deux  mauvaises  maisons  et  coulèrent  une  mauvaise  barque. 

Le  16  ventôse,  la  croisière  disparut;  on  ne  l’a  plus  revue. 

FLOTTILLE  DE  LA  MER  ROUGE. 

Quatre  chaloupes  canonnières  partirent  le  i3  pluviôse  de  Suez,  arri- 
vèrent le  18  devant  Qoseyr,  où  elles  trouvèrent  plusieurs  bâtiments 
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chargés  des  trésors  des  Mameluks  que  le  général  Desaix  avait  défaits 
dans  la  haute  Égypte.  Au  premier  coup  de  canon,  la  chaloupe  canon- 
nière le  Ta/rliamenlo  prit  feu  et  sauta  en  l’air. 

La  République  n’aura  jamais  de  marine  tant  que  l’on  ne  refera  pas 
toutes  les  lois  maritimes  : un  hamac  mal  placé,  une  gargousse  négligée 
perdent  toute  une  escadre.  Il  faut  proscrire  les  jurys,  les  conseils,  les 
assemblées;  à bord  d’un  vaisseau  il  ne  doit  y avoir  qu’une  autorité,  celle 
du  capitaine,  qui  doit  être  plus  absolue  que  celle  des  consuls  dans  les 
armées  romaines. 

Si  nous  n’avons  pas  eu  un  succès  sur  mer,  ce  n’est  ni  faute  d’hommes 
capables,  ni  de  matériel,  ni  d’argent,  mais  faute  de  bonnes  lois.  Si  l’on 
continue  à laisser  subsister  la  même  organisation  maritime,  mieux  vaut- 
il  fermer  nos  ports;  c’est  jeter  notre  argent. 

CIIARQtEH. 

Le  citoyen  üuranteau,  chef  du  3*  bataillon  de  la  3a',  se  porta  le 
aîi  ventôse  dans  la  province  de  Charqyeh.  Le  village  de  Horbeyt,  qui 
s’était  révolté,  fut  brûlé,  et  ses  habitants  passés  au  fil  de  l’épée. 

ARABES  DU  GRAND  DÉSERT  A GVZEH 

Le  ib  ventôse,  le  général  Dugua,  instruit  qu’une  nouvelle  tribu  du 
fond  de  l’Afrique  arrivait  sur  les  confins  de  la  province  de  Gyzeh,  fit  mar- 
cher le  général  Lanusse,  qui  surprit  leur  camp,  leur  tendit  plusieurs 
embuscades  et  leur  prit  une  grande  quantité  de  chameaux,  après  leur 
avoir  tué  plusieurs  centaines  d’hommes.  Le  fils  du  général  Leclerc,  jeune 
homme  distingué,  fut  blessé. 

RÉVOLTE  DE  L’ÉMIR- HADJL 

L’émir-hadji,  homme  d’un  caractère  faible  et  irrésolu,  que  j’avais 
comblé  de  bienfaits,  n’a  pu  résister  aux  intrigues  dont  il  était  environné; 
il  s’est  inscrit  lui-même  au  nombre  de  nos  ennemis.  Réuni  à plusieurs 
tribus  d’Arabes  et  à quelques  Mameluks,  il  s’est  présenté  dans  l’arène. 
Chassé,  poursuivi,  il  perdit  dans  un  jour  les  biens  que  je  lui  avais  donnés, 
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les  trésors  et  une  partie  de  sa  famille  qui  était  encore  au  Caire,  et  la 
réputation  d'homme  d'honneur  qu'il  avait  eue  jusqu'alors. 

L ANGE  EL-MAHDV. 

Au  commencement  de  lloréal,  une  scène,  la  première  de  ce  genre 
que  nous  ayons  encore  vue,  mit  en  révolte  la  province  de  Bahyreh.  Un 
homme,  venu  du  fond  de  l’Afrique,  débarqué  à Dernc,  arrive,  réunit  les 
Arabes  et  se  dit  lange  El-Mahdy,  annoncé  dans  le  Coran  par  le  Pro- 
phète; a oo  Moghrebins  arrivent  quelques  jours  après,  comme  par 
hasard,  et  viennent  se  ranger  sous  ses  ordres.  L’ange  El-Mahdy  doit 
descendre  du  ciel;  cet  imposteur  prétend  être  descendu  du  ciel  au 
milieu  du  désert;  lui  qui  est  nu  prodigue  l'or,  qu’il  a l’art  de  tenir 
caché.  Tous  les  jours  il  trempe  ses  doigts  dans  une  jatte  de  lait,  se  les 
passe  sur  les  lèvres;  c’est  la  seule  nourriture  qu’il  prend.  Il  se  porte 
sur  Damanhour,  surprend  Go  hommes  de  la  légion  nautique,  que  l’on 
avait  eu  l'imprudence  d’y  laisser  au  lieu  de  les  placer  dans  la  redoute  d’El- 
Kahmânych,  et  les  égorge.  Encouragé  par  ce  succès,  il  exalte  l'imagina- 
tion de  ses  disciples,  et  doit,  en  jetant  un  peu  de  poussière  contre  nos 
canons,  empêcher  la  poudre  de  prendre  et  faire  tomber  devant  les  vrais 
croyants  les  balles  de  nos  fusils  : un  grand  nombre  d'hommes  attestent 
cent  miracles  de  cette  nature  qu’il  fait  tous  les  jours. 

Le  chef  de  brigade  Lefebvre  partit  d’El-Rahmênyeh  avec  ùoo  hommes 
pour  marcher  contre  lange;  mais,  voyant  à chaque  instant  le  nombre 
des  ennemis  s'accroître,  il  voit  l’impossibilité  de  mettre  à la  raison  une 
si  grande  quantité  d’hommes  fanatisés.  11  se  range  en  bataillon  carré  et 
tue  toute  la  journée  ces  insensés,  qui  se  précipitent  sur  nos  canons,  ne 
pouvant  revenir  de  leur  prestige.  Ce  n’est  que  la  nuit  que  ces  fanatiques, 
comptant  leurs  morts  (il  y en  avait  plus  de  i.ooo)  et  leurs  blessés, 
comprennent  que  Dieu  ne  fait  plus  de  miracles. 

Ijk  i ()  lloréal,  le  général  Lanusse,  qui  s’est  porté  avec  la  plus  grande 
activité  partout  où  il  y a eu  des  ennemis  à combattre,  arrive  à Daman- 
hour, passe  t,5oo  hommes  au  fil  de  l’épée  . un  monceau  de  cendres 
indique  la  place  où  fut  Damanhour.  L’ange  El-Mahdy,  blessé  de  plu- 
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sieurs  coups,  seul  lui-même  son  zèle  se  refroidir;  il  se  cache  dans  le  fond 
des  ddserts,  environné  encore  de  partisans;  car,  dans  des  têtes  fana- 
tisées, il  n’v  a point  d'organes  par  où  la  raison  puisse  pénétrer. 

Cependant  la  nature  de  cette  révolte  contribua  à accélérer  mon  retour 
en  Egvpte. 

Celle  scène  bizarre  était  concertée  et  devait  avoir  lieu  au  même  ins- 
tant où  la  flotte  turque,  qui  a débarqué  l'armée  que  j'ai  détruite  sous 
Acre,  devait  arriver  devant  Alexandrie. 

L’armement  de  celte  flotte,  dont  les  Mameluks  de  la  haute  Egypte 
avaient  été  instruits  par  des  dromadaires,  leur  lit  faire  un  mouvement 
sur  la  basse  Egypte;  mais,  battus  plusieurs  fois  par  le  chef  de  brigade 
Détrès,  officier  d'une  bravoure  distinguée,  ils  descendirent  dans  le 
Cbarqyeh.  Le  général  Dugua  ordonna  au  général  Davout  de  s’y  porter. 
Le  îq  floréal,  il  attaqua  Elfy-Bey  et  les  Bily;  quelques  coups  de  canon 
ayant  tué  trois  des  principaux  kâehefs  d’Elfy,  il  fuit  épouvanté  dans  les 
déserts. 

CANONNADE  DE  SUEZ. 

Ln  vaisseau  et  une  frégate  anglais  sont  arrivés  à Suez  vers  le  ta  flo- 
réal; une  canonnade  s'est  engagée;  mais  les  Anglais  ont  cessé  dès  l’ins- 
tant qu’ils  ont  reconnu  Suez  muni  d’une  artillerie  nombreuse  en  étal 
de  les  recevoir  : les  deux  bâtiments  ont  disparu. 

COMBAT  SUR  LE  CANAL  DE  MOUEYS. 

Le  général  Lanusse,  après  avoir  délivré  la  province  de  Babyreh,  attei- 
gnit, le  17  prairial,  au  village  de  Kafr-Fournig1  dans  le  Cbarqyeh,  les 
Moghrebins  et  les  hommes  échappés  du  Babyreh;  il  leur  tua  1 5o  hommes 
et  brûla  le  village. 

Le  1 o prairial,  j’arrivai  à El-A’rych,  de  retour  de  Syrie.  La  chaleur  du 
sable  du  désert  a fait  monter  le  thermomètre  à 44  degrés;  l’atmosphère 
était  ù 34  degrés.  11  fallait  faire  onze  lieues  par  jour  pour  arriver  aux 
puits  où  se  trouve  un  peu  d’eau  salée,  sulfureuse  et  chaude,  que  Ion 
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boit  avec  plus  d'avidité  que  cite*  nos  restaurateurs  une  bonne  bouteille 
de  vin  de  Cbam  pagne. 

Mon  entrée  au  Caire  s'est  faite  le  96  prairial,  environné  d'un  peuple 
immense  qui  avait  garni  les  rues,  de  tous  les  muftis  montés  sur  des 
mules,  parce  que  le  Prophète  montait  de  préférence  ces  animaux,  de 
tous  les  corps  de  janissaires,  des  odjaqs,  des  agas  de  la  police  de  jour  et 
de  nuit,  de  descendants  d'Abou-Bekr,  de  Fatyme  et  des  fils  de  plusieurs 
saints  révérés  par  les  vrais  croyants;  les  chefs  des  marchands  marchaient 
devant,  ainsi  que  le  patriarche  copte;  la  marche  était  fermée  par  les 
Iroupes  auxiliaires  grecques. 

Je  dois  témoigner  ma  satisfaction  au  général  Dugua,  au  général  La- 
n usse  et  au  chef  de  bataillon  Duranteau. 

Les  cheiks  El-Bckry,  El-Cherqstouy,  El-Sddât,  El-Mohdy,  El-Saouy  se 
sont  comportés  aussi  bien  que  je  le  pouvais  désirer;  ils  prêchent  tous  les 
jours  dans  les  mosquées  pour  nous;  leurs  firmans  font  la  plus  grande  im- 
pression dans  les  provinces.  Ils  descendent  pour  la  plupart  des  premiers 
califes  et  sont  dans  une  singulière  vénération  parmi  le  peuple. 

Bosxr*aTK. 

Dépôt  de  la  guerre. 


4189. 

AU  DIRECTOIRE  EXÉCUTIF. 

ljuaxiier  fiênér*l,  au  Ctire,  1"  me*ii4i>r  »u  ni  (ig  juin  17Q11). 

Le  général  Bon,  le  général  Caflarelli,  le  chef  de  brigade  du  génie 
Uetroye,  le  chef  de  bataillon  du  génie  Sav  et  le  chef  d'escadron  Croi- 
7.ier,  mon  aide  de  camp,  morts  en  Syrie,  étaient  des  officiers  du  plus 
grand  mérite. 

Le  général  Caffarelli,  avec  une  jambe  de  bois,  était  toujours  aux 
avant-postes.  Son  zèle , son  courage,  ses  talents,  sa  sévère  probité  étaient 
rares.  Il  est  mort  en  faisant  des  projets  pour  l’instruction  de  la  jeunesse. 
Sa  grande  et  unique  passion  était  la  prospérité  publique. 

Bonxwbtk. 

Pièce*  officiel  1rs  publiée*  par  ordre  do  Premier  Cornu  il. 
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4190. 

AU  GÉNÉRAL  DESAIX. 

Quartier  général,  nu  Caire,  t"  inraaidor  an  vu  (ig  juin  1799). 

Le  général  Dugua  me  fait  part,  Citoyen  Général,  de  vos  dernières 
lettres  des  1 5 et  99  prairial.  J'ai  appris  avec  plaisir  votre  occupation  de 
Qoseyr. 

Je  donne  ordre  qu’on  vous  envoie  plusieurs  officiers  du  génie,  afin  de 
diriger  les  travaux  dans  la  haute  Egypte,  et  spécialement  les  ouvrages 
de  Qoseyr  et  du  fort  de  Qeneh. 

Nous  sommes  toujours  sans  nouvelles  de  France. 

Tout  est  parfaitement  tranquille  en  Egvpte.  Il  parait  que  les  Mame- 
luks refluent  dans  les  provinces  de  Charqyeh  et  de  Bahyreh;  on  ira  y mettre 
ordre. 

Vous  êtes  fort  riche.  Soyez  assez  généreux  pour  nous  envoyer  1 5o,ouo 
francs.  Nous  dépensons  de  a à 3oo,ooo  francs  par  mois  pour  les  tra- 
vaux d’El-A’rych,  Qatyeh,  Sâlheyeh,  Damiette,  Rosette,  Alexandrie,  etc. 

Faites,  je  vous  prie,  mon  compliment  au  général  Belliard  et  à votre 
adjudant  général  sur  l'occupation  de  Qoseyr. 

J'attends  toujours  une  relation  générale  de  toute  votre  campagne  de 
la  haute  Egvpte,  avec  une  note  des  officiers  et  de  tous  les  soldats  aux- 
quels vous  voulez  donner  de  l’avancement. 

Croyez,  je  vous  prie,  que  rien  n'égale  l'estime  que  j’ai  pour  vous,  si 
ce  n’est  l'amitié  que  je  vous  porte. 

Salut,  amitié. 

Bonupvrtr. 

Cflmm,  par  M,  l'anlliin . 

4191. 

AU  GÉNÉRAL  DUGUA. 

Quartier  général,  an  Caire,  i*4  mnûlor  an  vu  (19  juin  1799). 

Faites  fusiller.  Citoyen  Général,  tous  les  Moghrehius,  Mekkins,  etc. 
venus  de  la  haute  Egvpte  et  qui  ont  porté  les  armes  contre  nous. 
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[''ailes  fusiller  les  deux  Moghrcbins  Abd-Allah  et  Ahmed,  qui  ont  invité 
les  Turcs  à ['insurrection. 

L’homme  qui  se  vante  d'avoir  servi  quinze  pachas  et  qui  vient  de  la 
haute  Egypte  restera  au  fort  pour  travailler  aux  galères. 

Faites-vous  donner,  par  le  capitaine  Omar,  des  notes  sur  tous  les 
Moghrehins  de  sa  compagnie  qui  sont  arrêtés,  et  faites  fusiller  tous  ceux 
qui  se  seraient  mal  conduits. 

Faites  venir  le  cheik  Solyman  des  Terrâbyn , et  qu’il  vous  dise  ce  que 
font  les  Arabes  qui  viennent  à El-Basàtyn.  Il  est  chargé  de  la  police  de 
ce  canton,  et  on  s'en  prendra  à lui  si  des  Arabes  y viennent  faire  des 
courses. 

Bo.vaha  iite. 

iH'jtol  de  la  guerre. 

4192. 

Al  CITOYEN  D'AIRE. 

Quartier  général,  au  Caire,  l*  messidor  an  ni  (19  juin  1799). 

Le  nombre  des  employés,  Citoyen  Ordonnateur,  est  trop  considé- 
rable; veuillez  me  présenter  un  étal  de  réduction. 

Un  grand  nombre  d officiers  et  de  sous-officiers  blessés  de  manière  à 
ne  pas  pouvoir  servir  pourraient  être  employés  dans  les  administrations, 
et  un  grand  nombre  de  jeunes  gens  qui  peuvent  porter  le  mousquet  et 
qui  sont  dans  lus  administrations  pourraient  entrer  dans  les  corps. 

Voyez  à me  présenter  un  projet  sur  chacun  de  ces  objets. 

Bo.VAPARTI. 

Collttltot)  Napoléon. 


4193. 

AU  GÉNÉRAL  BERTIIIER. 

Quartier  général . au  Caire,  a roroidor  an  tii  (90  juin  1799). 

Je  vous  prie,  Citoyen  Général,  de  donner  l’ordre  au  général  Andréossv 
d'inspecter  l’école  française  et  de  m’en  faire  un  rapport. 
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Voua  donnerez  l'ordre  pour  que  tous  les  hommes  à pied  du  a a*  de 
chasseurs,  des  t5*  et  ao"  de  dragons,  partent  le  plus  tôt  possible  pour 
la  haute  Egypte,  pour  y aller  en  remonte.  Par  cette  môme  occasion,  les 
trois  ofliciers  du  génie  partiront  pour  la  division  Desaix. 

Je  vous  prie  d’ordonner  au  gémirai  Desaix  qu'il  m'envoie  trente  bons 
chevaux  pour  la  remonte  de  ma  compagnie  des  guides. 

Bokapartb. 

D«êpAl  A?  in  guem>. 


4194. 

AU  OIF.F  DE  BRIGADE  SANSON. 

Quartier  général,  au  Caire,  9 messidor  an  vil  (90  juin  1799). 

J’ai  reçu,  Citoyen  Commandant,  le  rapport  sur  les  casernes.  Mon 
intention  est  qu’au  lieu  de  dépenser  de  l’argent  pour  les  casernes  à 
lioulàq  vous  Tassiez  au  fort  Sulkowski  toutes  les  réparations  possibles, 
de  manière  à pouvoir  v loger  beaucoup  de  chevaux. 

Je  vous  prie  de  me  faire  connaître  s’il  n’v  aurait  pas  à la  citadelle  un 
local  où  l’on  puisse  construire  des  écuries  pour  3oo  chevaux,  et  de  faire 
vérifier  si  les  chevaux  boivent  de  l’eau  du  puits  de  Joseph. 

Boxarartk. 

Dépôt  tle  la  gu^riv. 

4195. 

AIJ  CHEF  DE  BRIGADE  SANSON. 

Quartier  général,  au  Caire,  9 m<*SBidor  an  *11  (90  juin  >799). 

Je  vous  prie,  Citoyen  Commandant,  de  me  remettre  un  devis  de  ce 
qu’a  coûté  le  fort  Gamin  et  de  ce  qu’il  aurait  coûté  si,  au  lieu  de  placer 
le  moulin  au-dessus  du  fort,  on  l’eût  placé  à côté. 

Je  désirerais  que  vous  pussiez  faire  continuer,  sur  la  hauteur  derrière 
le  quartier  général,  une  petite  tour  qui  défendrait  la  place  Ezhekyeh; 
il  faudrait  quelle  fût  la  plus  simple  et  la  moins  coûteuse  possible,  de 
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manière  à y placer  une  pièce  de  canon  et  quelques  hommes  de  garde  ; 
je  vous  prie  de  m’en  présenter  le  projet. 

Bonaparte. 

Dépôt  de  U guerre. 

4196. 

AU  CHEF  DE  BRIGADE  SANSO.N. 

Quartier  généra],  au  Caire,  3 messidor  an  vu  (ai  juin  >799)* 

J’ai  visité  hier.  Citoyen  Commandant,  la  citadelle  du  Caire;  je  me  suis 
convaincu  par  moi-même  que  le  citoyen  Fauvi,  duquel  j’avais  eu  lieu 
d’être  satisfait,  prend  envers  le  commandant  un  ton  qui  n’est  pas  conve- 
nable. 

Le  chef  de  brigade  Dupas,  uniquement  occupé  de  sa  place,  commence 
à connaître  à fond  les  détails  de  la  citadelle,  ce  qui  lui  a fait  venir 
un  grand  nombre  d’idées  que  j’ai  trouvées  raisonnables.  Je  vous  prie  de 
conférer  avec  lui  sur  ces  différents  travaux,  et  de  me  faire  connaître 
le  parti  que  vous  croirez  devoir  prendre  sur  plusieurs  objets  essentiels, 
tels  que  : 

Le  fossé  qu’il  propose  pour  isoler  entièrement  la  citadelle  du  côté 
de  la  ville,  qu'il  faudrait  faire  calculer  avec  l'occupation  de  la  tour  des 
Janissaires; 

l'n  chemin  qui  conduirait  tout  de  suite  de  la  première  place  sur  le 
rempart  de  droite  en  entrant; 

Un  chemin  qui  conduirait  droit  de  la  première  place  à celle  du  Pacha; 

Enfin  plusieurs  idées  de  détail  sur  la  facilité  des  communications 
entre  la  forteresse. 

Le  citoyen  Dupas  a un  grand  nombre  de  prisonniers.  En  fournissant 
quelques  outils,  vous  pouvez  activer  les  travaux  de  manière  à faire  promp- 
tement beaucoup  de  besogne. 

Quant  aux  logements  intérieurs,  la  chose  dont  il  faut  principalement 
s'occuper,  c’est  : 

De  nettoyer  les  souterrains,  oè  l’on  pourrait  placer  la  garnison  en  cas 
de  siège; 
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Placer  les  poudres  et  les  salles  d’artifices  dans  un  endroit  à l’abri  de 
la  bombe; 

Avoir  un  hôpital  k l’abri  de  la  bombe. 

Sans  cela,  trois  ou  quatre  mortiers  minent  tout  et  rendent  une  place 
intenable. 

Boxapaiitb. 

Dépàt  d«  U guerre. 

4197. 

AU  CONTRE-AMIRAL  GANTEÀUME. 

Quartier  garnirai , au  Caire,  3 meMÎdor  an  tu  («i  juin  1799). 

Vous  vous  rendrez,  Citoyen  Général,  à Rosette  et  à Alexandrie.  Vous 
passerez  la  revue  des  bâtiments  qui  se  trouvent  pour  la  défense  de 
l'embouchure  de  Rosette;  vous  y ferez  envoyer  d’Alexandrie  tout  ce  qui 
pourrait  y manquer.  Mon  intention  est  que  les  bâtiments  qui  n’ont  qu’une 
pièce  soient  approvisionnés  à 3oo  coups,  et  ceux  qui  en  ont  deux  à aoo. 

Vous  ferez  partir  d’Alexandrie  tous  les  bâtiments  propres  à la  naviga- 
tion du  Nil,  et  spécialement  tous  les  avisos  armés  en  guerre  qui  peuvent 
entrer  dans  le  Mil  ou  à Bourlos. 

Vous  prendrez  à bord  de  tous  les  bâtiments,  soit  de  guerre,  soit  du 
convoi,  tous  les  canons,  toutes  les  armes  et  autres  objets  de  quelque 
espèce  que  ce  soit  qui  peuvent  être  utiles  à la  défense  du  Mil. 

Vous  trouverez  à Alexandrie  le  général  Dommartin,  et  vous  l’aiderez 
dans  le  transport  de  toutes  les  poudres,  canons,  munitions  de  guerre,  etc. 
qu’il  doit  envoyer  k Rosette,  Bourlos  et  Damiette. 

Je  désirerais  que  l’on  pitt  embosser  à l’embouchure  du  lac  Bourlos  un 
gros  bâtiment  armé  de  grosses  pièces,  de  manière  que  ce  bâtiment  pâl 
défendre  la  passe  et  tenir  lieu  d’un  fort  que  l’on  va  commencer  à cons- 
truire, mais  pour  lequel  il  faudra  du  temps. 

Vous  désarmerez  à Alexandrie  tous  les  bâtiments,  hormis  la  Muiron 
et  la  Carrère , et  une  demi-douzaine  d’avisos  ou  bâtiments  marchands, 
bons  marcheurs,  qu’il  faut  tenir  prêts  à partir  pour  France. 

Vous  me  ferez  faire  un  rapport  sur  la  meilleure  des  frégates  qui  res- 

T.  76 
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tent,  et  vous  ordonnerez  toutes  les  dispositions  pour  l’armer  au  premier 
ordre  en  mate'riel. 

Vous  aurez  soin  de  vous  assurer  que  les  futailles  des  deux  frégates 
la  Muiroti  et  la  Carrère  soient  en  meilleur  état  que  celles  de  l’escadre 
du  contre-amiral  Perrée. 

Vous  aurez  soin  qu’hormis  ce  qui  vous  est  nécessaire,  vous  laissiez 
dans  chaque  bâtiment  de  guerre  de  quoi  l’armer  en  flûte  le  plus  promp- 
tement possible. 

Vous  trouverez  ci-joint  l’ordre  pour  que  l’ordonnateur  de  la  marine  et 
le  commandant  des  armes  ne  portent  aucun  obstacle  à vos  opérations 
et  vous  secondent  de  tout  leur  pouvoir. 

BONAPARTE. 

Vous  ferez  mettre  en  construction  deux  ou  trois  petits  chebecs  sem- 
blables à la  Fortune,  et  qui  puissent  entrer  dans  le  Nil  et  à Omm-Fâreg. 

Comm.  par  la  comtesse  Ganteatim**. 


4198. 

AU  GÉNÉRAL  BERTH1ER. 

Quartier  général,  au  Uairc,  3 messidor  an  vil  (si  juta  1799). 

Vous  trouverez  ci-joint.  Citoyen  Général,  l’état  des  militaires  français 
détenus  à la  citadelle;  voyez,  je  vous  prie,  d’y  envoyer  un  officier  d’état- 
major  pour  m’en  faire  un  plus  détaillé,  et  surtout  si  les  lois  militaires, 
qui  accordent  aux  officiers  supérieurs  le  droit  de  mettre  en  prison  des 
soldats  pour  un  certain  nombre  de  jours,  n’ont  point  été  transgressées; 
si  plusieurs  soldats  ne  sont  point  dcteuus  quoique  le  temps  de  leur  dé- 
tention prononcée  par  les  conseils  militaires  soit  expiré;  enfin  si  les  sen- 
tences des  conseils  militaires  sont  conformes  aux  lois,  et  si  les  conseils 
de  révision  demandés  par  les  condamués  leur  ont  été  accordés. 

Vous  sentez  combien  la  mission  de  cet  officier  intéresse  l’ordre  et 
l’bumanité. 

Bonaparte. 

Dlipôl  de  la  guerre. 
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4199. 

AU  GÉNÉRAL  DESAIX. 

Quartier  générai,  au  Caire,  3 nieaaîdur  un  vu  (si  juin  1799). 

Les  trois  officiers  du  génie,  une  compagnie  de  canonniers  et  une  cen- 
taine d'hommes  de  cavalerie  à pied  ont  ordre,  Citoyen  Général,  de  se 
rendre  dans  la  haute  Egypte.  Les  commandants  de  l'artillerie  et  du 
génie  font  partir  des  outils  et  des  cartouches. 

Si  vous  écrivez  au  chérif  de  la  Mecque,  faites-lui  connaître  que  l'on 
m’a  présenté  hier  les  différents  reis  de  ses  bâtiments,  et  que  l’on  fait 
passer  à force  du  blé  et  du  riz  à Suez  pour  les  lui  envoyer. 

Bonaparte. 

Collection  N*f<oUoo. 


4200. 

AU  GÉNÉRAL  FUGIÈRE. 

Quartier  général,  au  Caire,  3 messidor  au  vu  (ai  juin  1799). 

Je  reçois.  Citoyen  Général,  votre  lettre  du  aq  prairial. 

Votre  payeur  doit  verser  tous  les  fonds  qu'il  reçoit  dans  la  caisse  du 
Caire.  Tâchez  de  nous  envoyer  le  plus  tôt  possible  1 00,000  fraucs,  dont 
nous  avons  grand  besoin;  j'aurai  aussi  besoin  de  quarante  beaux  chevaux 
pour  la  remonte  de  mes  guides.  La  province  de  Gharbyeh  en  a de  très- 
bons.  tâchez  de  nous  les  envoyer. 

Bonaparte. 

Golkrboii  Napoléon, 

4201. 

AU  CITOYEN  LEPÈRE, 

INGENIE!  Il  DES  PONTS  ET  CIIAISsIeS. 

Quartier  général,  au  Coire,  b mwwidor  un  vu  ( *s  juin  1799  )• 

Je  désirerais.  Citoyen,  que  le  nouveau  chemin  du  Caire  à Boulâq  fût 
fini  le  plus  promptement  possible. 
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Je  désirerais  connaître  s'il  ne  serait  pas  possible  de  profiter  du  fossé 
que  vous  faites  d'un  des  côtés  du  chemin  pour  s’en  servir  comme  canal 
de  communication  du  Caire  à Boulàq,  au  moins  pendant  sept  à huit  mois 
de  l’année,  et  si  l'année  prochaine  on  ne  pourrait  pas  s'en  servir  cons- 
tamment. 

Il  est  nécessaire  également  de  préparer  un  rapport  sur  la  conduite 
des  eaux  du  Nil  dans  le  Klialvg,  sur  l'inondation  des  places  du  Caire  et 
des  terres  adjacentes. 

Bonaparte. 

ColWlion  Napoléon. 

4202. 

Al)  CHEF  DE  BRIGADE  SANSON. 

Quartier  général,  au  Caire,  h m*«iilor  an  vu  («a  juin  179g). 

Mon  intention.  Citoyen  Commandant,  est  d'établir  une  redoute  à Mvt- 
(ihainar  et  4 Mansourah,  remplissant  les  buts  suivants  : défendre  la  navi- 
gation du  Nil;  protéger  les  barques  françaises;  contenir  des  magasins 
capables  de  nourrir  un  corps  de  10,000  hommes  pendant  un  mois;  con- 
tenir une  petite  ambulance  d'une  cinquantaine  de  lits,  et  enfin  maintenir 
les  villes  de  Mansourah  et  Mvl-Ghamar.  Je  vous  prie  de  me  proposer  un 
projet  pour  ces  deux  redoutes,  auxquelles  je  désire  que  l’on  travaille  de 
suite,  de  manière  qu'entre  Rosette  et  le  Caire  il  y aura  les  redoutes  d'El- 
Rahmànyeh  et  d’A’lqôm,  e!  entre  Damiette  et  le  Caire  celles  de  Mansou- 
rah et  de  Myt-Ghamar. 

Je  vous  prie  aussi  de  me  faire  un  rapport  sur  la  redoute  d'El-Rahmô- 
nych.  Voilà  longtemps  qu'on  y travaille,  et  je  vois  que  cela  ne  finit  jamais. 

Bonaparte. 

DépAl  tir  |«  guerre. 

4203. 

AU  GÉNÉRAL  DESAIX. 

Quartier  général , au  Caire,  h messidor  an  vu  (a*  juin  1799). 

Je  désirerais.  Citoyen  Général,  acheter  9 ou  3,ooo  nègres  ayant  plus 
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de  seize  ans,  pour  pouvoir  en  mettre  une  centaine  par  bataillon.  Voyez 
s’il  n’y  aurait  pas  moyen  de  commencer  ce  recrutement  en  commençant 
les  achats.  Je  n’ai  pas  besoin  de  vous  faire  sentir  l’importance  de  cette 
mesure. 

Boiuparth. 

r.omm.  par  M.  Paulhicr. 

4204. 

ORDRE  DU  JOLR. 

Quartier  general , au  Caire,  4 messidor  an  tu  (as  juin  1799). 

Le  général  en  chef  a inspecté  avant-hier  les  fortifications  de  la  cita- 
delle du  Caire;  il  a été  satisfait  de  l'activité  prodigieuse  du  chef  de  bri- 
gade Dupas,  commandant  la  place,  qui  a mis  celte  forteresse  dans  le 
meilleur  état  de  défense. 

Il  sera  mis,  à la  principale  porte  des  magasins  de  siège  des  différentes 
places  de  l’Egypte,  deux  serrures  ou  cadenas;  le  garde-magasin  aura  la 
clef  de  l'une,  el  l’autre  sera  remise  au  commandant  de  la  place. 

Tous  les  cinq  jours,  le  commandant  de  la  place,  le  commissaire  des 
guerres  et  le  garde-magasin  feront  la  visite  pour  s’assurer  que  tout  est 
en  règle  et  que  les  vivres  ne  dépérissent  point. 

Le  commissaire  ordonnateur  en  chef  et  les  commandants  des  places 
sont  chargés  de  faire  exécuter  le  présent  ordre  au  plus  tard  cinq  jours 
après  sa  réception.  Il  sera,  à celte  occasion,  dressé  un  procès-verbal  par 
le  commissaire  des  guerres,  en  présence  du  commandant  de  la  place, 
et  signé  par  le  garde-magasin,  avec  un  tableau  en  trois  colonnes,  com- 
prenant les  objets  nécessaires,  les  objets  existants,  les  objets  manquants. 

Par  ordre  du  gtfnérol  en  chef. 

Dépôt  de  U guerre. 


4205. 

AU  DIRECTOIRE  EXÉCUTIF. 

Quartier  général,  au  Caire.  5 messidor  bii  «11  (a3  juin  1799)* 

Citoyens  Directeurs,  après  la  bataille  des  Pyramides,  les  Mameluks 
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se  divisèrent.  lbrahim-Bcy  se  retira  dans  le  Charqyeh,  passa  le  désert, 
séjourna  à Gaza  et  à Damas.  AITaibli  par  les  pertes  qu'il  a essuyées  pen- 
dant mon  incursion  en  Syrie,  il  est  aujourd'hui  dans  la  plus  profonde 
misère. 

Mourud-Bey  remonta  le  Nil  avec  une  nombreuse  flottille  et  se  retira 
dans  la  haute  Egypte;  battu  à Sédiman,  il  était  toujours  maître  des  pro- 
vinces supérieures  et  dans  une  position  menaçante. 

Le  ao  frimaire,  le  général  Desaix,  ayant  été  renforcé  de  la  plus  grande 
partie  de  la  cavalerie  de  l'armée,  sc  mit  en  marche  et  arriva  le  9 nivôse 
à Girgeh. 

A deux  journées  plus  haut,  Mourad-Bev  l'attendait  réuni  à Hassan- 
Bey,  à 9,000  Arabes  d’Yanbo  qui  venaient  de  débarquer  à Qoseyr,  et 
à une  grande  quantité  de  paysans  qu'il  avait  soulevés. 

COMBATS  DE  SAOIÂQV  ET  DE  TABTAH. 

Le  général  Desaix,  ayant  appris  que  plusieurs  rassemblements  armés 
occupaient  les  rives  du  Nil  et  s'opposaient  à la  marche  de  la  flottille  qui 
portait  ses  munitions  de  guerre  et  ses  vivres,  envoya  le  général  Davoul 
avec  la  cavalerie.  Il  trouva  et  dissipa,  les  1 4 et  19  nivôse,  des  rassem- 
blements de  paysans  h Saouâqy  et  à Tahtah;  il  massacra,  dans  ces  deux 
affaires,  plus  de  a, 000  hommes.  Les  chefs  de  brigade  Binon,  à la  tète  du 
il>',  et  Boussart,  à la  tôle  du  ao'  de  dragons,  se  sont  particulièrement 
distingués. 

AFFAIRE  DE  SAMHOliD. 

Ayant  été  rejoint  par  sa  cavalerie  et  sa  flottille,  le  général  Desaix 
marcha  à l'ennemi,  qu'il  rencontra  le  3 pluviôse  au  village  de  Samhoud. 
Il  prit  l’ordre  de  bataille  accoutumé,  en  plaçant  son  infanterie  en  carré 
sur  ses  ailes;  sa  cavalerie  en  carré,  au  centre.  La  droite  était  commandée 
par  le  général  Friant,  la  gauche  par  le  général  Belliard  et  le  centre  par 
le  général  Davout.  L'ennemi  investit  avec  un  tourbillon  de  cavalerie 
notre  petite  armée;  mais,  avant  été  vigoureusement  repoussé  par  la 
mitraille  et  la  mousqueterie,  il  fit  un  mouvement  en  arrière.  Notre 
cavalerie  se  déploya  alors  et  le  poursuivit  : une  centaine  d'Arabes  et  de 
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paysans  furent  massacrés,  le  reste  s’éparpilla  et  fuit  dans  le  désert.  Le 
citoyen  Rapp,  aide  de  camp  du  général  Desaix,  officier  d’une  grande 
bravoure,  a été  blessé  d’un  coup  de  sabre. 

Le  drapeau  de  la  République  flotta  sur  les  cataractes;  toute  la  flottille 
de  Mourad-Bey  se  trouva  prise,  et  dès  ce  moment  la  haute  Egypte  fut 
conquise.  Le  général  Desaix  plaça  sa  division  en  cantonnement  le  long 
du  Nil  et  commença  l'organisation  des  provinces. 

Le  reste  des  Mameluks  et  des  Arabes  d’Yanho  ne  pouvait  vivre  dans 
le  désert;  la  nécessité  de  se  procurer  de  l’eau  du  Nil  et  des  vivres  engagea 
différents  combats,  qui,  politiquement,  ne  pouvaient  plus  être  dange- 
reux : l'ennemi  n’ayant  plus  ni  artillerie  ni  flottille,  le  succès  d’un  combat 
n’avait  pour  but  que  le  pillage;  mais  les  bonnes  dispositions  du  général 
Desaix  et  la  bravoure  des  troupes  ne  lui  donnèrent  pas  même  cette  con- 
solation. 

COMBAT  DE  QENEll. 

Le  chef  de  brigade  Conroux,  avec  la  61*,  fut  attaqué  à Qeneh,  le 
sa  pluviôse,  par  5 ou  6oo  Arabes;  il  joncha  le  champ  de  bataille  de 
morts. 

COMBAT  DE  SAMÀTAH1. 

Le  général  Friant  marcha,  le  ai  pluviôse,  è Samàtah,  où  il  savait  que 
se  réunissaient  les  Arabes  d^anbo;  il  leur  tua  aoo  hommes. 

COMBAT  DE  THÉBES. 

Sur  les  ruines  de  Thèbes,  aoo  hommes  du  as*  de  chasseurs  et  du 
t 5*  de  dragons  chargèrent,  le  a3  pluviôse,  aoo  Mameluks  qu’ils  dis- 
persèrent. Ils  regagnèrent  le  désert  après  avoir  laissé  une  partie  de  leur 
monde  sur  le  champ  de  bataille.  Le  chef  de  brigade  Lasalle,  du  a a*  de 
chasseurs,  s’est  conduit  avec  son  intrépidité  ordinaire. 

COMBAT  D’ESNÉ. 

Le  7 ventôse,  Mourad-Bey  se  porta  à Esné;  le  citoyen  Clément,  aide 
de  camp  du  général  Desaix,  le  dispersa  et  l’obligea  de  regagner  le  désert. 

1 SatnAlah  TAny. 
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COMBAT  D'ABNOCD. 

Instruits  que  j’avais  quitté  l’Egypte,  que  j’avais  passé  le  désert  pour 
aller  en  Syrie,  les  Mameluks  crurent  le  général  Desaix  affaibli,  et  dès 
lors  le  moment  favorable  pour  l’attaquer.  Ils  redoublèrent  d'efforts, 
accoururent  de  tous  les  points  du  désert  sur  plusieurs  points  du  Nil;  ils 
s'emparèrent  d’une  de  nos  djermes,  en  égorgèrent  l'équipage,  prirent 
huit  pièces  de  canons,  et,  renforcés  par  i,âoo  hommes  qui  venaient  de 
débarquer  à Qoseyr,  ils  se  réunirent  à Abnoud,  où  ils  se  retranchèrent. 
Le  général  Belliard  marcha  à eux  le  ao  ventôse,  les  attaqua,  tua  la 
moitié  de  leur  monde  et  dispersa  le  reste;  c’est  le  combat  où  l'ennemi  a 
montré  le  plus  d'opiniâtreté. 

COMBAT  DE  BÏR  EL-BÂR. 

Le  i3  germinal,  le  général  Desaix,  instruit  que  Hassan-Bev  avait  le 
projet  de  se  porter  sur  Qeneh,  marcha  dans  le  désert  pour  le  chercher; 
le  7'  de  hussards  et  le  18'  de  dragons  découvrirent  l’ennemi,  le  char- 
gèrent, le  dispersèrent  après  un  combat  très-opiniâtre.  Le  citoyen  Du- 
plessis, commandant  le  7'  de  hussards,  fut  tué  en  chargeant  à la  tête  de 
son  régiment. 

COMBAT  DE  ÜIRCEH. 

Le  16  germinal,  le  chef  de  brigade  Morand,  attaqué  dans  le  village 
de  Girgeh,  fut  secouru  par  les  habitants  et  mit  en  fuite  les  Arabes  et  les 
paysans,  après  leur  avoir  tué  plus  de  100  hommes. 

COMBAT  DE  CEHYNEH. 

Le  chef  de  brigade  Lasalle  marcha  ù Gehyneh  pendant  la  nuit  du 
30  germinal,  surprit  un  rassemblement  qui  s'y  trouvait,  tua  une  cinquan- 
taine d'hommes  et  le  dispersa. 

COMBAT  DE  BENY-A  DYN. 

Les  Mameluks,  voyant  la  haute  Egypte  garnie  de  troupes,  filèrent  par 
le  désert  dans  la  basse  Égypte.  Le  général  Desaix  envoya  le  général 
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Davout  à leur  suite.  Il  les  rencontra  au  village  de  Beny-A'dyn , les  attaqua , 
les  dispersa  après  leur  avoir  tué  un  millier  d'hommes.  Nous  avons  eu 
3 hommes  tués  et  3o  blessés;  mais  parmi  les  tués  se  trouve  le  chef  de 
brigade  Pinon,  du  1 5'  de  dragons,  officier  du  plus  rare  mérite. 

PRISE  DE  QOSEYR. 

Le  io  prairial,  le  général  Belliard  et  l'adjudant  général  Donzelot  sont 
entrés  à Qoseyr  et  ont  pris  possession  de  ce  poste  important.  On  s’occupe 
à le  mettre  dans  le  meilleur  état  de  défense. 

Cette  occupation,  celle  de  Suez  et  d’El-A’rych  ferment  absolument 
l’entrée  de  l'Egypte  du  côté  de  la  mer  Bouge  et  de  la  Syrie;  tout  comme 
les  fortifications  de  Damiette,  Bosctte  et  Alexandrie  rendent  imprati- 
cable une  attaque  par  mer,  et  assurent  à jamais  à la  République  la  pos- 
session de  cette  belle  partie  du  monde,  dont  la  civilisation  aura  tant 
d'influence  sur  la  grandeur  nationale  et  les  destinées  futures  des  plus 
anciennes  parties  de  l’univers. 

Mourad-Bey  est  retiré  avec  peu  de  monde  dans  les  oasis,  d’où  il  va 
être  encore  chassé.  Hassan-Bey  est  à plus  de  quinze  jours  au-dessus  des 
cataractes.  La  plupart  des  tribus  arabes  sont  soumises  et  ont  donné  des 
otages.  Les  paysans  s’éclairent  et  reviennent  tous  les  jours  des  insinua- 
tions de  nos  ennemis;  des  forts  nombreux,  établis  de  distance  en  dis- 
tance, les  retiennent  d’ailleurs,  s'ils  étaient  mal  intentionnés.  Les  Arabes 
d’Yanbo  ont  péri  pour  la  plupart. 

L'état-major  vous  enverra  les  noms  des  officiers  auxquels  j’ai  accordé 
de  l'avancement. 

J'ai  nommé  au  commandement  du  i 5e  de  dragons  le  citoyen  Barthé- 
lemy, chef  d'escadron  des  guides  à cheval,  ancien  officier  de  cavalerie, 
distingué  par  ses  connaissances. 

Je  vous  demande  le  grade  de  général  de  brigade  pour  le  citoyen  Don- 
zelot, adjudant  général  du  général  Desaix. 

Bosapartr. 

de  la  {pierre. 
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4206. 

AU  GÉNÉRAL  KLEBER. 

Quartier  général , au  Caire,  S mmidor  an  vu  («3  juin  i 799). 

Je  reçois,  Citoyen  Général,  vos  lettres  des  26,  28  et  29  prairial. 

L'année  passée,  nous  avions  permis  le  commerce  avec  la  Syrie,  et 
Djezzar-Pacha  s’y  était  opposé.  Quelque  inconvénient  qu’il  puisse  y avoir, 
le  premier  besoin  pour  nous  étant  de  ne  pas  laisser  tomber  l’agricul- 
ture, je  ne  vois  pas  d’inconvénient  à ce  que  d’ici  h thermidor  vous  per- 
mettiez le  commerce  avec  la  Syrie;  mais  je  crois  qu'il  est  bon  de  laisser 
passer  tout  messidor. 

Le  bataillon  de  la  aa*  se  rend  en  droite  ligne  à Qatycb,  avec  le  géné- 
ral Leclerc.  J'ai  envoyé  le  général  Destaing  à El-llabraùnyeh. 

Le  général  Dommartin  doit  être  rendu  à Alexandrie. 

Si  Lesbé  n’est  pas  en  état  aujourd'hui,  il  est  au  moins  nécessaire  que 
vous  donniez  les  ordres  qu'on  y travaille  avec  une  telle  activité  que  tous 
les  mois  il  acquière  un  nouveau  degré  de  force,  et  que  l'année  prochaine 
il  puisse  remplir  le  but  qu’on  setait  propos»;. 

Hassan-Toubàr  est  au  Caire;  je  dois  le  voir  dans  une  heure.  Je  ne 
vois  pas  trop  le  parti  que  je  prendrai  avec  cet  homme.  Si  je  lui  rends  ce 
qu’il  me  demande,  le  préalable  sera  qu'il  me  remette  ses  enfants  en 
otage. 

Nous  sommes  toujours  ici  sans  nouvelles  du  continent;  on  m'assure 
aujourd  hui  que  des  vaisseaux  anglais  ont  pnru  devant  Alexandrie;  qu'ils 
ont  expédié  à Mourad  trois  exprès  sur  des  dromadaires.  Ils  auront  de  la 
peine  à le  trouver,  car  le  général  Friant  est  dans  ce  moment  dans  les 
oasis. 

Le  général  Desaix  est  en  pleine  jouissance  de  la  haute  Égypte  et  de 
Qoseyr.  Les  impositions  se  payent  régulièrement,  et  sa  division  est  au 
courant  de  sa  solde.  Avec  les  impositions  de  Damiette  et  de  Mansourah, 
vous  viendrez  facilement  à bout  de  payer  votre  division. 

Mettez-vous  en  correspondance  avec  Rosette,  afin  que  l’on  vous  pré- 
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vienne  promptement  de  tout  ce  qui  pourrait  se  passer  sur  la  côte.  Dès 
l'instant  qu'il  y aura  un  peu  d'eau,  je  vous  enverrai  les  deux  demi-galères 
et  la  chaloupe  canonnière  la  Victoire,  qui  sont  fort  bien  armées.  Dans  ce 
moment-ci  les  eaux  sont  trop  basses. 

Je  crois  qu'il  serait  toujours  utile  de  tenir  à Omm-Fâreg  le  bateau 
le  Menzaleh,  et  de  remplir  sa  cale  de  jarres  pleines  d'eau,  car  d’ici  à un 
ou  deux  mois  le  lac  Menzaleh  sera  un  moyen  efficace  de  communication 
avec  Qatyeh  et  El-A’rych. 

Le  général  Menou  n’est  pas  encore  de  retour  de  son  inspection  d’El- 
A’rych. 

Quatre  ou  cinq  négociants  de  Damiette,  chrétiens  ou  turcs,  peuvent 
vous  prêter  les  60,000  livres  que  vous  demandez;  je  crois  que  cela  vaut 
mieux  que  de  s’adresser  à un  trop  grand  nombre.  Choisissez  six  négo- 
ciants turcs  et  deux  ou  trois  chrétiens,  et  imposez  chacun  d'eux  à tant. 

Je  ne  connais  pas  les  membres  du  divan  de  Damiette.  Cette  province 
a toujours  été  faiblement  administrée,  et  je  ne  la  calculerai  de  niveau 
avec  celles  de  Rosette,  du  Caire  et  d’Alexandrie  que  trois  ou  quatre 
décades  après  votre  arrivée.  Faites  tout  ce  que  la  prudence  vous  fera 
juger  nécessaire. 

Boxapautr. 

Collection  Napoléon. 

4207. 

AU  GÉNÉRAL  KLEBER. 

Quartier  général,  au  Caire,  5 messidor  an  ni  (a3  juin  1799  ). 

Hassan-Toubâr,  Citoyen  Général,  sort  de  chez  moi.  Il  remet  ici,  ce 
soir,  son  fils  en  otage;  c’est  un  homme  Agé  de  trente  ans.  Hassan-Toubâr 
part  sous  peu  de  jours  pour  Damiette;  il  parait  un  peu  instruit  par  le 
malheur;  d'ailleurs,  son  (ils  nous  assure  de  lui.  Je  crois  qu’il  vous  sera 
très-utile  pour  l'organisation  du  lac  Menzaleh,  la  province  de  Damiette, 
les  communications  avec  El-A’rych  et  votre  espionnage  en  Syrie. 

Je  suis  en  guerre  avec  presque  tous  les  Arabes.  J'ai  rompu,  à ce  sujet, 
tous  les  traités  possibles,  parce  que,  aujourd'hui  qu’ils  nous  connaissent 

77* 
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et  qu'il  n'y  a presque  aucune  tribu  qui  n'ait  eu  des  relations  avec  nous, 
je  veux  avoir  des  otages. 

Bonaparte. 

Collection  Napoléon- 


4208. 

AU  CHEF  DE  BRIGADE  SANSON. 

Quartier  général , ou  Caire,  5 messidor  an  *n  («3  juin  1 799). 

Je  vous  prie,  Citoyen  Commandant,  de  faire  déblayer  au  plus  tôt  les 
murailles  qui  sont  contre  les  créneaux  de  la  porte  du  Delta. 

Vous  trouverez  ci-joint  une  lettre  de  l’administrateur  des  finances;  je 
vous  prie  de  la  prendre  en  grande  considération  et  de  vous  concerter 
avec  les  arcbilectes,  les  ingénieurs  des  ponts  et  chaussées  et  l’adminis- 
trateur des  finances,  et  de  me  présenter  un  projet  : 

i°  Des  maisons  nationales  à démolir; 

a”  Des  maisons  particulières  à acquérir  et  à démolir  pour  avoir  une 
communication  large  et  commode  d’ici  au  quartier  de  l’Institut,  avec  une 
place  an  milieu  de  ladite  communication; 

3*  Pour  avoir  une  communication  de  la  place  Ezbekyell  à la  place 
llirkel  el-Fyl,  avec  une  place  au  milieu.  Les  maisons  que  I on  a démolies 
à droite  et  à gauche  défigurent  la  ville  et  ruinent  des  habitations  que 
nous  serions  obligés,  un  jour,  de  rétablir. 

Bonaparte. 

|)ppM  dn  U gWTTP. 

4209. 

AU  CHEF  DE  LA  00'  DEMI-BRIGADE. 

Quartier  général,  au  Caire,  G messidor  an  ru  (»3  juin  1799). 

J'ai  reçu,  Citoyen,  votre  mémoire  historique  sur  vos  compagnies  de 
grenadiers.  Votre  tort  est  de  ne  pas  vous  être  donné  les  sollicitudes  néces- 
saires pour  purger  ces  compagnies  de  quinze  è vingt  mauvais  sujets  qui 
s y trouvaient.  Aujourd’hui  il  ne  faut  penser  qu'à  organiser  ce  corps,  et 
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le  mettre  à môme  de  soutenir,  aux  premiers  événements,  la  réputation 
qu’il  s’ôtait  acquise  en  Italie. 

Bonaparte. 

Collection  Napoléon. 

4210. 

AU  CITOYEN  POllSSIF.LGUE. 

Quartier  général,  au  Caire,  5 m«Midor  an  vu  (*3  juin  1799). 

Le  general  [tampon  m’instruit,  Citoyen  Administrateur,  que  la  Irilm 
nommée  El-Barara,  dans  les  environs  de  Qelvoul),  est  continuellement 
occupée  au  transport  des  grains,  soit  dans  les  montagnes,  soit  vers  la 
Mecque.  Je  vous  prie  de  prendre  des  renseignements  à ce  sujet  et  de  me 
faire  connaître  la  quantité  de  grains  que  celte  tribu  peut  exporter. 

Bonaparte. 

Gunm.  par  M**  «le  in  UorinMrt. 


4*211. 

AU  CITOYEN  POUSS1ELGUE. 

Quartier  général,  au  Caire,  5 mvnidor  an  vu  (a3  juin  1799). 

Je  vous  prie.  Citoyen,  de  me  proposer  une  mesure  afin  qu’il  ne  sorte 
de  Suce  qu’une  quantité  de  riz,  Lié  et  sucre  proportionnée  à celle  du 
café  qui  nous  arrive.  Il  ne  faudrait  pas  que  le  chérif  de  la  Mecque  nous 
enlevât,  pour  quelques  fardes  de  café,  la  plus  grande  partie  de  nos  sub- 
sistances. 

Bonaparte. 

Coiimii.  par  M"'  do  la  Marinière. 

4212. 

AU  CITOYEN  BAILLE, 

CJpmiMt  DK  LA  t"  COMPAGNIE  DE  GRENADIERS  DE  LA  G<J#  DEMI-BRIGADE. 

Quartier  général,  au  Caire,  6 messidor  an  vu  (9/1  juin  1799). 

J’ai  reçu,  Citoyen,  les  notes  que  vous  m’avez  remises,  qui  prouvent 
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que  votre  compagnie  ne  se  trouvait  pas  avec  les  (leux  autres  compagnies 
au  moment  où  je  fus  mécontent  d’elles,  et  qu'elle  venait,  au  contraire, 
d'être  envoyée  par  le  général  (tampon  à l'attaque  d'un  poste  où  elle  a 
montré  le  courage,  l'impétuosité  et  la  bravoure  qui  doivent  distinguer  les 
grenadiers. 

Bonaparte. 

«Je  U guem>. 

4213. 

AU  CITOYEN  D’AURE. 

Quartier  jjtWml,  au  Caire,  7 mmkUIot  an  vu  («5  juin  1 799  ). 

Je  viens  de  faire  la  visite  de  l'hôpital  do  la  maison  d'Ibrahim-Bey. 
J’ai  vu  avec  mécontentement  qu'il  y manque  plusieurs  médicaments  essen- 
tiels, et  surtout  la  pierre  infernale.  Donnez  les  ordres  pour  qu'avant  le 
10  du  mois  tous  ces  objets  soient  à l'hôpital. 

J’ai  trouvé  que  les  pharmaciens  n’étaient  point  à leur  poste.  Il  y avait 
quelques  plaintes  sur  les  chirurgiens. 

Il  manquait  beaucoup  de  draps,  et  les  chemises  étaient  plus  sales 
qu  elles  ne  l'auraient  été  à l’ambulance  devant  Acre. 

Fixez,  je  vous  prie,  vos  veux  sur  cet  objet  essentiel;  faites-vous  re- 
mettre l’état  du  linge,  des  chemises  qui  oui  été  données  au  directeur  de 
l'hôpital , et  faites  que,  d'ici  au  10,  il  y ait  5 ou  600  chemises  à cet 
hôpital. 

Bonaparte. 

Collection  poison. 

4214. 

AU  CITOYEN  D'AIRE. 

Quartier  gt:n'iral , au  Caire,  7 rnowilor  an  vu  (a&  juin  1799  ). 

J’ai  donné.  Citoyen  Ordonnateur,  au  général  Kleber  l’autorité  néces- 
saire pour  administrer  les  provinces  de  Damiette  et  de  Mansourah,  de 
manière  à pouvoir  solder  tout  ce  dont  a besoin  sa  division. 

La  même  autorité  a été  donnée  au  général  Marmont  pour  les  pro- 
vinces d'Alexandrie,  de  Rosette  et  de  Bahyrch. 
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Même  autorité  au  général  Desaix  pour  les  trois  provinces  de  la  haute 
Égypte. 

Je  vous  prie  donc,  dans  les  besoins  de  l'administration,  de  distinguer 
les  besoins  de  la  division  Desaix,  ceux  de  la  division  Klebcr,  l’arrondis- 
sement d’Alexandrie,  enfin  le  Caire  et  les  troupes  qui  sont  dans  les 
autres  provinces. 

Si  vous  accordiez  pour  les  divisions  kleber,  Desaix  et  l’arrondissement 
d'Alexandrie  plus  qu’il  ne  faut,  les  généraux  ne  feraient  pas  solder  les 
crédits  que  je  vous  ai  donnés. 

Bosapabte. 

Collection  Napoléon. 

«15. 

AUX  CITOYENS  UAMELIN  ET  LIVRON. 

Quartier  général,  au  Caire,  7 messidor  au  ?ii  (*5  juin  1799). 

J’ai  reçu,  Citovens,  votre  lettre  du  a 8 prairial.  Le  citoyen  Pous- 
sielgue,  qui  a mis  en  vous  toute  sa  confiance  pour  un  objet  aussi  essen- 
tiel, garantit  votre  activité  et  les  moyens  que  vous  aurez  pour  réussir. 
J’écris  au  général  Desaix  pour  qu’il  vous  donne  toute  la  protection  que 
vous  pourrez  désirer.  Autant  qu  i!  sera  possible,  on  lèvera  toutes  les  dif- 
ficultés qui  pourraient  s’opposer  A In  marche  de  votre  opération.  La  réus- 
site pourra  faire  apprécier  les  motifs  qui  vous  ont  fait  mettre  en  avant, 
comme  seule  elle  sera  la  mesure  du  service  que  vous  vous  trouverez 
avoir  rendu.  Vous  n’aurez  réussi  que  lorsque  vous  aurez  fait  verser  A 
Boulùq  (i o 0,000  ardebs  de  blé. 

Boxapahtb. 

Collection  Napoléon. 


A2I6. 

Al!  GÉNÉRAL  DESAIX. 


Quartier  général,  au  Caire,  8 messidor  an  vu  (gG  juin  1799). 

Quoique  la  caravane  du  Darfour  se  soit  très-mal  conduite,  Citoyen 
Général,  mon  intention  est  que  vous  fassiez  rendre  A Krabino,  un  des 
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chefs  de  la  caravane,  sa  propre  fille,  qui  a été  enlevée  et  qui  est  de- 
meurée à un  des  chirurgiens  de  votre  division. 

Bonaparte. 


('iOjlerüiHi  Napoléon. 


4217. 

Al  DIVAN  DU  CAIRE. 

Quartier  général,  au  Caire,  8 messidor  an  vu  (*6  juin  1799). 

J'ai  fait  arrêter  le  cadi,  parce  que  j'ai  lieu  de  m'en  méfier,  et  que  son 
père,  que  j’avais  comblé  de  bienfaits,  m’a  payé  de  la  plus  noire  ingra- 
tilude.  Je  vous  prie  de  me  présenter  quelqu’un  pour  remplir  celte  place. 
Il  faul  que  ce  soit  un  homme  né  en  Egypte. 

Bonapartb. 

Collection  Napoléon. 


4218. 

ORDRE. 

Quartier  général,  au  Caire,  8 mcüidor  an  ni  (16  juin  1799). 

Le  général  en  chef,  considérant  que  l’ordre  qu'il  avait  donné  à l’ar- 
tillerie pour  confectionner  la  poudre  n’a  pas  eu  son  exécution; 

Considérant  que  le  citoyen  Champy,  membre  de  la  commission  des 
arts  attachée  à l'expédition,  est  administrateur  des  poudres  de  la  Répu- 
blique,  ordonne  : 

Article  I".  Le  citoyen  Champy  est  uniquement  et  exclusivement 
chargé  de  lu  fabrication  de  la  poudre  en  Egypte. 

Art.  i.  Le  commandant  du  génie  fera  travailler  aux  bâtisses  et  usten- 
siles nécessaires  dans  le  local  nommé  mosquée  do  Roudah.  Il  prendra  ses 
mesures  de  manière  que,  le  30  messidor,  l'établissement  soit  fait,  et,  pour 
ce,  i!  ralentira,  autant  qu'il  sera  nécessaire,  les  travaux  du  Caire  et  de 
Gyzeh.  Les  ateliers  du  citoyen  Conté  seront  exclusivement  attachés  à la 
confection  des  ustensiles. 

Art.  3.  Le  citoyen  Champy  remettra  demain  au  commandant  du 
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génie  la  note  des  bâtiments  qu'il  faut  construire  et  des  ustensiles  qui 
lui  sont  nécessaires. 

Art.  h.  Le  citoyen  Champy  me  présentera,  dans  la  journée  de  demain, 
l'organisation  de  la  fabrique,  de  manière  qu'elle  soit  dans  le  cas  de  faire 
ha  milliers  par  mois. 

Bonapahtiî. 

Dépit  de  U guerre. 


4219. 

AL  GÉNÉRAL  KLEBER. 

(Quartier  général,  au  Caire,  8 messidor  an  vu  (96  juin  1799). 

Je  vous  prie,  Citoyen  Général,  d’envoyer  au  Caire  l'Osmanli  que  vous 
avez  déjà  renvoyé  d'Alexandrie,  et  qui,  par  sa  mauvaise  étoile,  n’est  pas 
encore  parti.  Je  le  garderai  prisonnier  à la  citadelle:  il  servira  d’otage 
pour  les  Français  prisonniers  à Constantinople. 

Bonaparte. 

Collft-tum  Napoléon. 

4220. 

AL  GÉNÉRAL  MARMONT. 

Quartier  général,  au  Caire,  8 messidor  an  tu  (96  juin  1799). 

Je  n’ai  point  reçu,  Citoyen  Général,  la  lettre  que  vous  m'annoncez 
m’avoir  écrite  le  1"  messidor;  je  viens  de  recevoir  celle  du  3. 

Le  général  Destaing  est  arrivé  à El-Rahmânyeh;  il  a mené  avec  lui  un 
bataillon  de  la  61*;  le  général  Lanusse  y avait  envoyé  un  bataillon  de 
la  h‘\  le  chef  de  la  h‘  est  parti  avant-hier  avec  un  autre  bataillon.  Ainsi, 
il  ne  manque  pas  de  forces  pour  faire  payer  les  contributions  et  dissiper 
les  rassemblements. 

Vous-même  vous  pouvez,  avec  une  partie  de  vos  forces,  vous  porter  sur 
Maryoutel  détruire  ces  maudits  Arabes. 

Le  contre-amiral  Ganteaume  doit  être  arrivé  à Alexandrie;  secondez, 
je  vous  prie,  toutes  ses  opérations. 

Smith  est  un  jeune  fou  qui  veut  faire  sa  fortune  et  cherche  à se 

••  78 
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mettre  souvent  en  évidence.  La  meilleure  manière  de  le  punir  est  de  ne 
jamais  lui  répondre.  Il  faut  le  traiter  comme  un  capitaine  de  brûlots.  C’est, 
au  reste,  un  homme  capable  de  toutes  les  folies  et  auquel  il  ne  faut  jamais 
prêter  un  projet  profond  et  raisonné;  ainsi,  par  exemple,  il  serait  ca- 
pable de  faire  faire  une  descente  à 8oo  hommes.  Il  se  vante  d’dtre  entré 
déguisé  à Alexandrie.  Je  ne  sais  si  ce  fait  est  vrai,  mais  il  est  très-possible 
qu’il  profite  d’un  parlementaire  pour  entrer  dans  la  ville,  déguisé  en 
matelot. 

La  province  de  Rosette  doit  beaucoup  d'argent;  prenez  des  mesures 
pour  faire  tout  solder. 

Le  Nil  n’augmente  pas  encore,  mais  du  moment  qu'il  sera  un  peu 
haut,  je  vous  enverrai  600,000  rations  de  biscuit  et  une  grande  quan- 
tité de  blé. 

Bonaparte. 

Collection  NtpoUtlI. 


4221. 

AU  GÉNÉRAL  DUGU.4. 

Quartier  général,  an  Caire,  8 messidor  an  tu  (afi  juin  1799). 

Mon  intention,  Citoyen  Général,  est  que,  demain,  au  lieu  d’assembler 
le  petit  divan,  ainsi  que  je  vous  l’avais  écrit,  vous  convoquiez  le  grand 
divan;  que  vous  y appeliez  le  cheik  Sédâl.  et  tous  les  principaux  qui  n’en 
font  pas  partie;  que  vous  y fassiez  lire  le  procès-verbal  de  la  séance  dans 
laquelle  le  cbeik  El-A’rychv  a été  élu  cadi,  et  que  vous  le  fassiez  recon- 
naître en  cette  qualité;  qu'ensuile,  accompagné  du  divan,  de  l’état-major, 
vous  le  conduisiez  avec  pompe  chez  moi,  où  je  serai  prêt  à le  recevoir; 
et  de  lù  vous  irez  l’installer,  avec  tout  l’appareil  d’une  fête,  à la  maison 
de  justice. 

Bonaparte. 

Dépùl  de  U guerre. 
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A222. 

AU  GÉNÉRAL  DAVOUT. 

Quartier  général,  au  Caire,  g ine*idor  an  tu  («7  juin  179g). 

D'après  les  dispositions  du  général  en  chef,  vous  voudrez  bien.  Citoyen 
Général,  partir  demain  10,  avec  tous  les  hommes  à cheval  des  a a'  de 
chasseurs  et  20*  de  dragons,  tous  les  hommes  d’infanterie  de  la  division 
Desaix  qui  sont  au  dépôt  et  dans  le  cas  de  partir,  et  votre  artillerie,  pour 
vous  rendre  à Atfyeh,  poursuivre  les  Mameluks  qui  sont  cantonnés  dans 
les  différents  villages  de  cette  province.  L’intention  du  général  en  chef 
est  que  vous  restiez  à Atfyeh  le  nombre  de  jours  nécessaire  pour  donner 
la  chasse  à ces  Mameluks,  qui,  probablement,  prendront  le  parti  de 
remonter  dans  la  haute  Egypte;  alors  vous  les  poursuivriez.  Vous  resterez 
avec  vos  forces  dans  les  provinces  deBeny-Soueyf,  de  Minychetdu  Fayoum; 
les  commandants  de  ces  trois  places  seront  sous  vos  ordres.  Vous  vous  por- 
terez sur  l’une  et  sur  l’autre  rive,  partout  où  vous  croirez  nécessaire  pour 
poursuivre  les  Mameluks,  les  Arabes,  et  presser  la  levée  des  impositions. 

Dés  l’instant  que  vous  serez  arrivé  dans  la  province  de  Beny-Soueyf, 
vous  prendrez  toutes  les  mesures  pour  bien  remonter  votre  cavalerie. 
Vous  retiendrez  près  de  vous  tous  les  hommes  du  2 a*  de  chasseurs  et  du 
90'  de  dragons  qui  ont  été  en  remonte  dans  la  haute  Egypte.  Vous  corres- 
pondrez, pour  ces  trois  provinces,  directement  avec  le  général  en  chef 
et  l’état-major  général.  Vous  les  organiserez  de  manière  à pouvoir  ren- 
voyer au  Caire  le  bataillon  de  la  93',  afin  d’organiser  cette  demi-brigade 
a la*  Un  de  messidor. 

Vous  aurez  avec  vous  un  officier  du  génie  qui  sera  chargé  de  faire  re- 
trancher les  établissements  français  à Minyeh  et  à Benv-Souevf,  de  manière 
que  60  hommes  y gardent  les  magasins  que  nous  y aurions,  contre  une 
multitude. 

Il  vous  sera  accordé,  à compter  du  1"  messidor,  le  môme  traitement 
de  table  qu'aux  généraux  de  division. 

Vous  renverrez  au  Caire  tous  les  hommes  des  7e  de  hussards,  3'  et 
1 4*  de  dragons. 

7*. 
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Je  joins  ici  l’ordre  au  commandant  de  Gyzeh  de  mettre  à votre  dispo- 
sition tous  les  hommes  disponibles  des  dépôts  de  Gyzeh;  veuillez  bien  leur 
indiquer  l'heure  et  le  lieu  du  rendez-vous  pour  le  départ. 

J’ai  écrit  au  commandant  du  génie  de  désigner  un  officier  de  son  arme 
pour  partir  avec  vous;  cel  officier  ira  prendre  vos  ordres. 

Par  ordre  du  général  en  chef. 

D«>pdt  4c  U guerre. 


4223. 

AU  GÉNÉRAL  DUGUA. 

Quartier  général,  au  Caire,  y mwaidor  an  ru  ( *7  juin  179g). 

Je  vous  prie  de  réunir  demain  matin,  chez  voué,  Citoyen  Général,  les 
membres  du  divan,  et  de  leur  faire  connaître  la  Ictlrc  ci-joinle,  en  réponse 
à celle  qu’il  m’a  écrite  ce  matin. 

Je  désire  que  vous  envoyiez  de  suite  quelqu'un  rassurer  les  femmes  du 
cadi1,  cl  que  vous  donniez  ordre  à la  citadelle  pour  qu’il  soit  traité  avec 
les  plus  grands  égards. 

Je  désire  également  que  vous  lui  fassiez  demander  le  lieu  où  il  désire 
de  se  rendre;  soit  qu'il  veuille  aller  en  Syrie,  soit  à Constantinople,  je 
l’y  ferai  conduire. 

Bokaparte. 

DépAl  4c  la  guerre. 


4224. 

AU  DIVAN  DU  CAIRE. 

Quartier  general,  ou  Caire,  g menaiiW  an  »ii  (*7  juin  1799)* 

J’ai  reçu  votre  lettre  ce  malin;  ce  n’est  pas  moi  qui  ai  destitué  le  cadi; 
c’est  le  cadi  lui-méme  qui,  comblé  de  mes  bienfaits,  a poussé  l'oubli  de 
sps  devoirs  jusqu’à  quitter  son  peuple  et  abandonner  l’Égvple  pour  se 
retirer  en  Syrie. 

1 Pièee  n*  6917. 
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J’avais  consenti  que  provisoirement,  pendant  la  mission  qu'il  devait 
avoir  en  Syrie,  il  laissât  son  fils  pour  gérer  sa  place  pendant  son  absence: 
mais  je  n’avais  jamais  cru  que  ce  Gis,  jeune,  faible,  dût  remplir  défini- 
tivement  la  place  de  cadi. 

La  place  de  cadi  s’est  donc  trouvée  vacante.  Qu'ai-je  fait  pour 
suivre  le  véritable  esprit  du  Coran?  C’est  de  faire  nommer  le  cadi  par 
l'assemblée  des  cheiks;  c’est  ce  que  j’ai  fait.  Mon  intention  est  donc  que 
le  cheik  El-A’rychy,  qui  a obtenu  vos  sulTrages,  soit  reconnu  et  remplisse 
les  fonctions  de  cadi.  Les  premiers  califes,  en  suivant  le  véritable  esprit 
du  Coran,  n'ont-ils  pas  eux-mêmes  été  nommés  par  l’assemblée  des 
fidèles? 

H est  vrai  que  j’ai  reçu  avec  bienveillance  le  fils  du  cadi  lorsqu'il  est 
venu  me  trouver;  aussi  mon  intention  est-elle  de  ne  lui  faire  aucun  mal: 
et,  si  je  l'ai  fait  conduire  à la  citadelle,  où  il  est  traité  avec  autant  d'égards 
qu’il  le  serait  chez  lui,  c'est  que  j'ai  pensé  devoir  le  faire  par  mesure  de 
sûreté.  Mais,  dès  que  le  nouveau  cadi  sera  publiquement  revêtu  et  exer- 
cera ses  fonctions,  mon  intention  est  de  rendre  la  liberté  au  fils  du  cadi. 
de  lui  restituer  ses  biens,  et  de  le  faire  conduire  avec  sa  famille  dans  le 
pays  qu’il  désirera.  Je  prends  ce  jeune  homme  sous  ma  spéciale  protec- 
tion; aussi  bien  je  suis  persuadé  que  son  père  même,  dont  je  connaissais 
les  vertus,  n'a  été  qu’égaré. 

C'est  à vous  d’éclairer  les  bien  intentionnés,  et  faites  ressouvenir  enfin 
les  peuples  d'Egypte  qu’il  est  temps  que  le  règne  des  Osnianlis  finisse  : 
leur  gouvernement  est  plus  dur  cent  fois  que  celui  des  Mameluks;  cl  y 
a-t-il  quelqu'un  qui  puisse  penser  qu’uu  cheik,  natif  d'Egypte,  n’ait  pas 
le  talent  et  la  probité  nécessaires  pour  remplir  la  place  importante  de 
cadi? 

Quant  aux  malintentionnés  et  à ceux  qui  seraient  rebellcsà  ma  volonté.- 
faites-les-moi  connaître  : Dieu  ma  donné  la  force  pour  les  punir;  ils 
doivent  savoir  que  mon  bras  n’est  pas  faible. 

Le  divan  et  le  peuple  d'Egypte  doivent  donc  voir  dans  celte  conduite 
une  preuve  toute  particulière  des  sentiments  que  je  nourris  dans  mon 
cœur  pour  leur  bonheur  et  leur  prospérité;  et,  si  le  Nil  est  le  premier  des 
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Douves  de  l'Orient,  le  peuple  d’Egypte,  sous  mon  gouvernement,  doit 
être  le  premier  des  peuples. 

Bonaparte. 


Collection  Napoléon. 


4225. 

AU  DIRECTOIRE  EXÉCUTIF. 

Quartier  général . au  Caire,  10  messidor  au  ru  (b8  juin  1799). 

Vous  trouverez  ci-joint  plusieurs  imprime's  qui  vous  mettront  au  fait 
des  événements  qui  se  sont  succédé  depuis  plusieurs  mois. 

La  peste  a commencé  à Alexandrie,  il  y a six  mois,  avec  des  symptômes 
très-prononcés.  A Damiette,  elle  a été  plus  bénigne.  A Gaza  et  à Jaffa, 
elle  a fait  plus  de  ravages.  Elle  n'a  été  ni  au  Caire,  ni  à Suez,  ni  dans  la 
haute  Egypte. 

Il  résulte  de  l'état  joint  à celte  lettre  que  t'armée  française,  depuis  sou 
arrivée  en  Égypte  jusqu'au  10  messidor  au  vu,  a perdu  5,364  hommes. 
Vous  voyez  qu'il  nous  faudrait  000  hommes  pour  la  cavalerie,  5, 000 
pour  l'infanterie,  5oo  pour  l'artillerie,  pour  mettre  l'armée  dans  l’élat  où 
elle  était  lors  du  débarquement. 

La  campagne  de  Syrie  a eu  uu  grand  résultat;  nous  sommes  maîtres 
de  tout  le  désert,  et  nous  avons  déconcerté  pour  cette  année  les  projets 
de  nos  ennemis.  Nous  avons  perdu  des  hommes  distingués.  Le  général 
Bon  est  mort  de  ses  blessures;  Caffarelli  est  mort;  mon  aide  de  camp 
Croizier  est  mort;  beaucoup  de  monde  a été  blessé. 

Notre  situation  est  très-rassurante.  Alexandrie,  Rosette,  Damiette. 
El-A'rych,  Qalyeh,  Sàlheyeh  se  fortifient  à force;  mais,  si  vous  voulez 
que  nous  nous  soutenions,  il  nous  faut,  d'ici  à pluviôse,  6,000  hommes 
de  renfort. 

Si  vous  nous  en  faites  passer  en  outre  i5,ooo,  nous  pourrons  aller 
partout,  même  à Constantinople. 

Il  nous  faudrait  alors  3,000  hommes  de  cavalerie  pour  incorporer 
dans  nos  régiments,  avec  des  carabines,  selles  à la  hussarde  et  sabres; 
600  hussards  ou  chasseurs;  6,000  hommes  de  troupes  pour  incorporer 
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dans  nos  corps  et  les  recruter;  5oo  canonniers  de  ligne;  5oo  ouvriers, 
maçons,  armuriers,  charpentiers,  mineurs,  sapeurs;  cinq  demi-brigades 
à 3,000  hommes  chacune;  ao,ooo  fusils;  ùo,ooo  baïonnettes;  3,ooo 
sabres;  6,ooo  paires  de  pistolets;  10,000  outils  de  pionniers. 

S'il  vous  était  impossible  de  nous  faire  passer  tous  ces  secours,  il  fau- 
drait faire  la  paix,  car  il  faut  calculer  que,  d'ici  au  mois  de  messidor, 
nous  perdrons  encore  6,ooo  hommes. 

Nous  serons  à la  saison  prochaine  réduits  à i5,ooo  hommes  effectifs, 
desquels  ôtant  a,ooo  hommes  aux  hôpitaux,  5oo  vétérans,  5oo  ouvriers 
qui  ne  se  battent  pas,  il  nous  restera  1 9,000  hommes,  compris  cavalerie, 
artillerie,  sapeurs,  officiers  d'état-major,  et  nous  ne  pourrons  pas  résister 
à un  débarquement  combiné  avec  une  attaque  par  le  désert. 

Si  vous  nous  faisiez  passer  U ou  5, 000  Napolitains,  cela  serait  bon 
pour  recruter  nos  troupes. 

Il  nous  faudrait  18  à 30  médecins,  et  60  à 80  chirurgiens;  il  en 
est  mort  beaucoup.  Toutes  les  maladies  de  ce  pays-ci  ont  des  caractères 
qui  demandent  à être  étudiés.  Par  là,  on  peut  les  regarder  toutes  comme 
inconnues;  mais  toutes  les  années  elles  seront  plus  connues  et  moins 
dangereuses. 

Je  n'ai  point  reçu  de  lettres  de  France  depuis  l’arrivée  de  Moureau , qui 
m’a  apporté  des  nouvelles  du  5 nivôse,  et  de  Bclleville,  du  30  pluviôse. 
J'espère  que  nous  ne  larderons  pas  à eu  avoir. 

Nos  sollicitudes  sont  toutes  en  France.  Si  les  rois  l'attaquaient,  vous 
trouveriez  dans  nos  bonnes  frontières,  dans  le  génie  guerrier  de  la  nation 
et  dans  vos  généraux,  des  moyens  pour  leur  rendre  funeste  leur  audace. 
Le  plus  beau  jour  pour  nous  sera  celui  où  nous  apprendrons  la  forma- 
tion de  la  première  république  en  Allemagne. 

Je  vous  enverrai  incessamment  te  nivellement  du  canal  de  Suez,  les 
cartes  de  toute  l'Égypte,  de  ses  canaux,  et  de  la  Syrie. 

Nous  avons  de  fréquentes  relations  avec  la  Mecque  et  Moka.  J'ai  écrit 
plusieurs  fois  aux  Indes,  à l'ile  de  France;  j'en  attends  les  réponses  sous 
peu  de  jours.  C’est  le  chérif  de  la  Mecque  qui  est  l'entremetteur  de  notre 
correspondance. 


624  CORRESPONDANCE  DE  NAPOLÉON  I-.—  AN  VII  (1799). 

Le  contre-amiral  Perrée  est  sorti  d’Alexandrie  le  i g germinal  avec 
Irois  frégates  et  deux  bricks;  il  est  arrivé  devant  Jaila  le  a A,  s’est  mis  en 
croisière,  a pris  deux  bâtiments  du  convoi  turc,  chargés  de  3oo  hommes, 
i oo  mineurs  et  bombardiers,  est  revenu  devant  Tantourah  pour  prendre 
nos  blessés;  mais  il  a été  chassé  par  la  croisière  anglaise,  et  a disparu;  il 
sera  arrivé  en  Europe. 

Je  lui  avais  remis  des  instructions  pour  son  retour  : personne  n’est  plus 
h même  que  cet  officier  de  nous  faire  passer  des  nouvelles  et  des  secours; 
depuis  la  bouche  d'Omm-Fâreg,  Damiette,  Bourlos,  Rosette,  Alexandrie, 
il  peut  choisir  dans  ce  moment-ci,  et  depuis  le  i5  ventôse  il  n’y  a point 
de  croisière  devant  Alexandrie  ni  Damiette;  cela  nous  a été  utile  pour 
l’approvisionnement  d’Alexandrie. 

J’ai  été  très-satisfait  de  la  conduite  du  contre-amiral  Perrée  dans  toute 
cette  croisière;  je  vous  prie  de  le  lui  faire  connaître. 

Bonaparte. 

Collection  Napoléon. 


•1226. 

AU  GÉNÉRAL  DEST.AING. 

Quartier  général , aQ  Caire,  to  messidor  an  tu  {98  juin  1799). 

Je  reçois  presque  en  même  temps  vos  lettres  des  5 cl  7 messidor. 

Le  iCT  bataillon  de  la  A*  est  parti  le  6,  à quatre  heures  après  midi,  du 
Caire,  pour  se  rendre  à El-Rahmânvch.  Si  vous  êtes  parti  le  9,  comme 
c’était  votre  projet,  pour  remonter  votre  province,  vous  vous  serez  proba- 
blement joints  à portée  de  tomber  sur  le  rassemblement  de  l’ennemi. 
Le  1 5'  de  dragons  et  tous  les  dromadaires  disponibles  parlent  celte  nuit 
pour  se  rendre  à Menouf.  Je  donne  l’ordre  au  général  Lanusse  de  se  porter 
au  village  de  Tanoub  et  de  le  brûler,  ainsi  que  le  village  d’El-Za’yrah; 
après  quoi  il  vous  fera  passer  le  1 5e  et  les  dromadaires.  Ces  secours  et 
les  trois  bataillons  que  vous  avez  vous  mettent  à même  de  soumettre  la 
province  de  Bahvreh. 

Dès  l’instant  que  vous  aurez  frappé  quelques  coups  dans  votre  pro- 
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vince,  faites-moi  passer  la  légion  nautique,  dont  j’ai  le  plus  grand  besoin 
pour  l'organisation  de  l'armée. 

Bonaparte. 

Collection  Napoléon. 


4227. 

ORDRE. 

Quartier  l'énéral,  au  Caire,  to  memdor  an  *ti  {98  juin  1799). 

Article  1".  Les  ingénieurs  géographes  qui  sont  à l’armée  sont  réunis 
à l'état-major  général,  sous  les  ordres  du  général  chef  de  l’état-major 
général. 

Art.  2.  Le  bureau  topographique  sera  établi  à l'état-major  général. 

Art.  3.  Le  citoyen  Jacolin  est  nommé  chef  des  ingénieurs  géographes; 
il  transmettra  les  ordres;  les  ingénieurs  géographes  en  mission  lui  ren- 
dront compte. 

AnT.  A.  Le  chef  de  l’état-major  général  fera  dresser  une  carte  géné- 
rale du  pays,  sur  laquelle  seront  rapportés  toutes  les  reconnaissances 
particulières,  tous  les  figurés,  etc.  Les  observations  astronomiques  servi- 
ront à établir  le  canevas  de  la  carte  générale. 

AnT.  5.  Le  chef  de  l’état-major  général  réglera  le  service  des  ingé- 
nieurs géographes,  soit  au  bureau,  soit  en  campagne;  il  réglera  égale- 
ment les  dépenses  extraordinaires,  comme  indicateurs,  porte-chaînes,  etc. 

Art.  6.  Les  ingénieurs  géographes  continueront  à jouir  du  traitement 
dont  ils  jouissent  aujourd'hui;  ils  seront  payés  sur  un  état  certifié  du  chef 
de  l'état-major  général  et  d’après  une  revue,  conformément  à ce  que 
prescrit  la  loi. 

Art.  7.  Le  général  chef  de  l'état-major  général,  le  général  comman- 
dant l’arme  du  génie,  se  concerteront  pour  les  communications  de  tra- 
vail qui  seraient  utiles  au  bien  du  service. 

Bonaparte. 

Dépôt  de  U guerre. 
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4228. 

Ali  CITOYEN  FOURIER, 

COMMISSAIRE  rflès  LE  DIVA». 

Quartier  gtavral , au  Caire.  10  iroaeùlor  an  vu  ( a H juin  1799). 

Je  vous  prie,  Citoyen,  de  me  Taire  un  rapport  sur  les  membres  qui 
composent  le  grand  et  le  petit  divan  du  Caire,  pour  me  faire  connaître 
s’il  y a des  places  vacantes  dans  l'un  ou  l’autre. 

Je  désire  également  que  vous  me  Tassiez  connaître  si,  parmi  les  mem- 
bres du  grand  divan,  il  s’en  trouve  qui  ne  méritent  pas  la  place  qu’ils 
ont,  soit  par  leur  peu  de  considération,  soit  par  une  raison  quelconque, 
et  que  vous  me  présentiez  un  certain  nombre  d'individus  pour  remplir 
les  places  vacantes.  Mon  intention  est  de  composer  ce  divan  de  manière 
à former  un  corps  intermédiaire  entre  le  gouvernement  et  l’immense 
population  du  Caire,  de  manière  qu’en  parlant  à ce  grand  divan  on  soit 
sûr  de  parler  à la  niasse  de  l'opinion. 

Bonaparte. 

txdloctKm  Napoléon. 

4229. 

AU  CITOYEN  POUSSIELGUE. 

Quartier  général , au  Caire,  1 0 mreaidor  an  tu  ( «8  juin  1 799 ). 

Je  vous  prie.  Citoyen  Administrateur,  de  faire  au  général  Kleber  un 
acte  de  donation  de  sa  maison.  Étant  instruit  que  le  cheik  El-Cherqâouy 
est  mal  logé,  je  désire  lui  donner  une  maison  de  Mameluk;  voyez  à 
causer  de  cela  avec  lui  pour  lui  en  donner  une  qui  ne  nous  serve  à rien. 

Bonaparte. 

* fOmtu.  par  M“*  de  la  Moriniétr. 

4230. 

AU  GÉNÉRAL  DUGUA. 

Quartier  général , au  Caire,  it  mesudor  an  tu  (*i)  juin  1799). 

Je  vous  prie.  Citoyen  Général,  île  faire  mettre  en  liberté,  ce  soir,  le 
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fils  du  cadi  qui  avait  été  conduit  à la  citadelle.  Vous  lui  ferez  connaître 
que  mon  intention  est  qu'il  aille  loger  chez  quelque  particulier  de  ses 
amis. 

Boxaparte. 

Dépôt  de  U guerre. 

4231. 


ORDRE. 


Quartier  général,  nu  Caire,  • t UM^idor  an  ru  (*y  juui  i7yy). 

Article  1".  Le  citoyen  Lepère,  ingénieur  en  chef  des  ponts  et  chaus- 
sées, correspondra  directement  avec  l’état-major  général  pour  les  mouve- 
ments, directement  avec  moi  pour  le  matériel,  pour  tout  ce  qui  est  relatif 
aux  ponts  et  chaussées. 

Art.  2.  Tous  les  officiers  des  ponts  et  chaussées  attachés  à l'expédi- 
tion seront  sous  ses  ordres  et  voudront  Lien  obéir  à ceux  qu'il  leur  don- 
nera. 

Art.  3.  Le  corps  des  ponts  et  chaussées  sera  uniquement  chargé  de 
l'ouverture  des  chemins,  chaussées,  rues,  communications,  canaux,  tra- 
vaux pour  l’irrigation,  nivellements. 

Abt.  h.  Le  citoyen  Lepère  me  présentera,  le  plus  tôt  possible,  un  plan 
d’organisation  de  son  corps,  afin  d'avoir,  dans  le  plus  court  délai,  la  carte 
hydrographique  de  l'Egypte. 

Boxapartk 

Dépôt  de  U giiem*. 

423*2 

AU  CITOYEN  POUSSIBLGl  E. 


Quartier  général,  au  Catre,  1 1 fuettidor  au  vu  (*y  juiu  179*»  ). 

Je  vous  prie,  Citoyen,  de  me  faire  connaître  i'àge  des  trois  esclaves 
mâles  arrivés  ces  jours  derniers  de  la  haute  Egypte:  je  désire  les  acheter. 

Bo.xaparte. 

Cuiimd.  par  M*"  de  U Monniérv. 
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4233. 

AU  GÉNÉRAL  MURAT. 

Quartier  générai , au  Caire,  ta  mewridor  an  vu  (3o  juin  1799). 

Il  est  ordonné  au  général  Mural  de  partir  demain,  avant  le  jour,  avec 
toute  la  cavalerie  disponible  des  deux  brigades,  les  trois  compagnies  de 
grenadiers  de  la  69'  qui  sont  à la  citadelle,  et  deux  pièces  de  canon,  pour 
se  rendre  au  village  de  Bcrkàcb,  où  il  trouvera  la  tribu  des  Henâdy.  Le 
général  Murat  partira  avec  eux  pour  se  rendre  àTerrâueb  et  de  là  à Koum- 
Cheryk. 

Le  général  Lanusse  a eu  ordre,  avec  le  i5c  de  dragons,  un  détache- 
meut  du  aa'  de  chasseurs,  un  détachement  de  dromadaires,  un  bataillon 
de  la  69',  de  se  rendre  au  village  de  Tanoub  pour  le  brûler. 

Le  général  Destaing  doit  également  être  parti  le  1 o ou  le  J 1 d’KI-Rah- 
mânyeh,  pour  remonter  le  Nil,  dissiper  le  rassemblement  de  Mameluks, 
fellahs,  Arabes  qui  lèvent  les  impositions  dans  la  province  de  Babvreh  et 
nous  privent  de  sommes  considérables 

Le  général  Mural,  de  Koum-Gheryk  se  rendra  dans  la  montagne  ou 
à Châbour,  afin  de  faciliter  de  tous  ses  moyens  les  opérations  du  général 
Destaing  et  parvenir  au  grand  but  de  l'anéantissement  de  tous  ces  rassem- 
blements. 

Lorsqu'il  croira  que  sa  présence  ne  sera  plus  nécessaire  dans  le  Bahy- 
reh,  il  reviendra,  soit  par  le  même  chemin,  soit  en  passant  dans  le  Delta; 
il  retirera  le  détachement  du  i4'  de  dragons  qu'a  le  général  Destaing. 
et  laissera  en  place  le  détachement  du  22'  de  chasseurs. 

Si  les  circonstances  dans  lesquelles  se  trouverait  le  Bahyreh  le  lui  fai- 
saient croire  nécessaire,  il  laisserait  le  20'  régiment  de  dragons  et  les 
trois  compagnies  de  grenadiers  de  la  69'. 

Le  général  Murat  fera  prendre  des  vivres  à sa  troupe  pour  quatre  jour»; 
il  est  prévenu  que  l'ordonnateur  en  chef  a ordre  de  faire  partir  demain, 
pour  Terrâneh,  du  pain  pour  quatre  autres  jours;  il  laissera,  à cet  effet, 
au  commissaire  ordonnateur,  et  pour  servir  d’escorte  à ces  vivres,  une 
demi-compagnie  de  grenadiers  de  la  69'. 
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A moins  d'événements  inattendus  et  très-majeurs,  l'intention  du  géné- 
ral en  chef  est  que  le  général  Murat  soit  de  retour  au  Caire  le  a 4.  Il 
enverra  tous  les  jours  un  exprès  au  général  en  chef,  afin  qu’il  sache  où 
lui  envoyer  des  ordres,  dans  le  cas  où  il  aurait  besoin  de  la  cavalerie  qu’il 
commande. 

Quant  aux  Hcnâdy,  qui  sont  de  très-grands  coquins,  il  faut  en  pro- 
fiter pour  chasser  les  autres,  qui  sont  plus  dangereux;  bien  étudier  leurs 
usages,  les  pays  où  ils  se  tiennent,  afin  que,  dans  les  circonstances,  on  en 
puisse  profiter.  Si  le  général  Murat  ne  va  pas  à Maryout,  il  fera  connaître 
au  général  Destaing  que  le  général  en  chef  ne  regardera  la  province 
comme  soumise  que  lorsqu’il  aura  été  dans  cet  endroit. 

Pendant  tout  le  temps  que  le  général  Murat  restera  dans  la  province 
de  Babyreh,  il  aura  le  commandement  sur  le  général  Destaing  et  le  géné- 
ral Marmont. 

Par  ordre  du  général  en  chef, 

CWpAl  de  la  guerre. 

4234. 

AU  CHÉRIE  DE  LA  MECQUE. 

Quartier  général,  au  Caire,  1*  memdor  an  vu  (3o  juin  1799). 

Au  nom  de  Dieu  clément  et  miséricordieux! 

il  11’y  a pas  d’autre  dieu  que  Dieu,  et  Mahomet  est  son  prophète! 

J’ai  reçu  votre  lettre  et  j’en  ai  compris  le  contenu.  J’ai  donné  les  ordres 
pour  que  tout  ce  qui  peut  persuader  de  l’estime  et  de  l’amitié  que  j'ai  pour 
vous  soit  fait. 

J'espère  que,  la  saison  prochaine,  vous  ferez  partir  une  grande  quan- 
tité de  bfttimcnts  chargés  de  café  et  de  marchandises  des  Indes.  Ils  seront 
toujours  protégés. 

Je  vous  remercie  de  ce  que  vous  avez  fait  passer  mes  lettres  aux  Indes 
et  à l’ile  de  France.  Faites-y  passer  celles-ci  et  envoyez-moi  la  réponse. 

Croyez  à l’estime  que  j’ai  pour  vous  et  au  cas  que  je  fais  de  votre 
amitié. 

Roxvpabte. 

Pièces  imprime?»  pou  ordre  du  Premier  Cumul . 
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A235. 

AU  SULTAN  Dl  DARFOUR. 

Quartier  général,  au  Caire,  ta  messidor  an  nt(3o  juin  1799). 

Au  nom  de  Dieu  clément  et  miséricordieux! 

Il  n’y  a pas  d'aulre  dieu  que  Dieu,  et  Mahomet  est  son  prophète! 

Au  sultan  du  Darfour,  Abd-el-Rahmân,  serviteur  des  deux  cités 
saintes,  calife  du  glorieux  prophète  de  Dieu,  maître  des  mondes. 

J’ai  reçu  votre  lettre;  j’en  ai  compris  le  contenu. 

Lorsque  votre  caravane  est  arrivée,  j'étais  absent,  ayant  été  en  Syrie 
pour  punir  et  détruire  nos  ennemis.  Je  vous  prie  de  renvoyer,  par  la 
première  caravane,  2,000  esclaves  noirs  ayant  plus  de  seize  ans,  forts  et 
vigoureux;  je  les  achèterai  tous  pour  mon  compte. 

Ordonnez  à votre  caravane  de  venir  de  suite  et  de  ne  pas  s’arrêter  en 
route.  Je  donne  des  ordres  pour  qu’elle  soit  protégée  partout. 

Bonaparte. 

Pièce*  imprimées  par  ordre  du  Premier  CodsuI. 


4236. 

AU  COMMANDANT  DES  ILES  DE  FRANCE  ET  DE  LA  RÉUNION. 

Quartier  général,  au  Caire,  i*  mnaridor  an  vu  (3o  juin  1799). 

Vous  aurez  sans  doute  appris.  Citoyen  Commandant,  que  depuis  un 
an  la  République  est  maîtresse  de  l’Egypte.  Je  vous  ai  fait  passer  plusieurs 
lettres  par  la  voie  de  Moka , et  j’espère  que  vous  les  aurez  reçues. 

Les  ports  de  Suez  et  de  Qoseyr  sont  occupés  par  des  garnisons  fran- 
çaises, et  armés;  les  avisos  que  vous  pourrez  m’envoyer  pour  correspondre 
avec  moi  seront  donc  sûrs  d’y  être  protégés. 

Je  désirerais  que  vous  me  Gssiez  passer  le  plus  têt  possible  quelques 
avisos,  pour  pouvoir  correspondre  avec  les  Indes,  et  que  vous  profitassiez 
de  ces  bâtiments  pour  nous  envoyer  3, 000  fusils  de  calibre,  i,5oo  paires 
de  pistolets.  i,ooo  sabres. 
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La  grande  quantité  de  vaisseaux  anglais  qui  inondent  la  Méditerranée 
rend  difficile  l’arrivée  des  bâtiments  de  Toulon.  Mes  dernières  nouvelles 
de  France  sont  du  mois  de  ventôse  : nous  nous  étions  emparés  du  royaume 
de  Naples,  qui  s'était  déclaré  pour  les  Anglais,  et  la  République  était 
dans  l'état  le  plus  florissant. 

Faites-moi  passer  par  vos  avisos  toutes  les  nouvelles  que  vous  pourriez 
avoir  des  Indes. 

I/étabiissement  solide  que  la  République  vient  de  faire  en  Egypte 
sera  une  source  de  prospérité  pour  l'ile  de  France. 

L’état-major  vous  fait  passer  différents  imprimés  qui  vous  feront  con- 
naître les  événements  qui  se  sont  passés  dans  ce  pays-ci. 

Croyez,  je  vous  prie,  au  désir  que  j'ai  de  faire  quelque  chose  qui  vous 
soit  agréable. 

Bonaparte. 

Collection  Napoléon. 

A237. 

AU  COMMANDANT  DE  L’ILE  DE  FRANCE. 

Quartier  général,  au  Caire,  it  messidor  an  vu  (3o  juin  1799)* 

Je  vous  prie,  Citoyen  Commandant,  de  faire  payer  au  chérif  de  la 
Mecque  la  somme  de  96,000  francs,  que  le  payeur  de  l'armée  tire  en 
trois  lettres  de  change  sur  le  payeur  de  l’ile  de  France  et  dont  la  tréso- 
rerie nationale  tiendra  compte. 

J'ai  pensé  devoir  me  servir  de  ce  moyen  pour  avoir  un  canal  sûr  pour 
correspondre  avec  vous,  malgré  les  croiseurs  qui  infestent  la  mer  Rouge. 

Bonaparte. 

Collection  Napoléon. 


A238. 

ORDRE. 

Quartier  général,  au  Caire,  is  messidor  an  vu  (3o  juin  1799). 

Les  commandants  des  provinces  instruiront  les  différents  divans  que 
l'assemblée  des  ulémas  a nommé  pour  cadi  le  cheik  El-A'rychy;  que 
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l'intention  du  général  en  chef  est  que  tous  les  cadis  soient  confirmés, 
comme  c’est  l'usage,  par  le  premier  cadi.  En  conséquence,  tous  les  cadis 
des  provinces  se  rendront  au  Caire,  pour  obtenir  de  lui  l’investiture. 

Les  commandants  des  provinces  feront  sentir,  dans  toutes  les  circons- 
tances, aux  principaux  du  pays  qu’il  est  temps  enfin  que  le  gouverne- 
ment des Osmanlis  finisse,  gouvernement  qui  a été  plus  tyrannique  pour 
eux  que  celui  des  Mameluks  mêmes,  et  qu’il  est  contre  l’esprit  du  Coran 
que  des  Osmanlis  et  des  gens  de  Constantinople  viennent  administrer  la 
justice  b un  peuple  dont  ils  n’entendent  pas  la  langue;  que  ce  n’est  que 
trois  ou  quatre  siècles  après  la  mort  du  Prophète  que  Constantinople  a 
été  musulman;  que,  si  le  Prophète  venait  sur  la  terre,  ce  n'est  pas  à Cons- 
tantinople qu’il  établirait  sa  demeure,  mais  dans  la  ville  sainte  du  Caire, 
sur  les  bords  du  Nil;  que  le  chef  de  la  religion  musulmane  est  notre  ami 
le  chérif  de  la  Mecque,  tout  comme  la  véritable  science  existe  dans  l’as- 
semblée des  ulémas  du  Caire,  sans  contredit  les  plus  savants  de  tout 
l’empire;  et  que  l’intenliou  du  général  en  chef  est  que  tous  les  cadis 
soient  natifs  d’Egypte,  à moins  qu’ils  ne  le  soient  des  saintes  villes  de  la 
Mecque  et  de  Médine. 

Bonaparte. 

Dep4t  de  U guerre. 

A239. 

AU  GÉNÉRAL  «ARMONT. 

Quartier  general,  au  Caire,  1 3 messidor  au  tii  ( i*  juillet  1 799). 

J'ordonne  au  payeur.  Citoyen  Général,  de  faire  passer  5o,ooo  francs 
à Alexandrie,  pour  pourvoir  à un  mois  de  solde  et  aux  différents  crédits 
que  le  payeur  ouvrira  au  génie,  à l’artillerie  et  aux  administrations. 

Les  Henâdy  sont  venus  me  trouver;  quoique  ces  scélérats  eussent  bien 
mérité  que  je  profitasse  du  moment  pour  les  faire  fusiller,  j’ai  pensé  qu’il 
était  bon  de  s’en  servir  contre  la  nouvelle  tribu,  qui  paraît  décidément 
être  leur  ennemie.  Ils  ont  prétendu  n’êtrc  entrés  pour  rien  dans  tous  les 
mouvements  du  Bahyreh;  ils  sont  partis  3oo  des  leurs  avec  le  général 
Murat,  qui  a 3oo  hommes  de  cavalerie,  trois  compagnies  de  grenadiers 
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de  la  69e  et  deux  pièces  d’artillerie.  Je  lui  ai  donné  ordre  de  rester  huit 
ou  dix  jours  dans  le  Bahyreh,  pour  détruire  les  Arabes  et  aider  le  géuéral 
Destaing  à soumettre  entièrement  cette  province  : mon  intention  est  que 
tous  ces  Arabes  soient  chassés  au  delà  de  Maryout.  Le  général  Destaing 
avait  reçu  auparavant  un  bataillon  de  la  à',  le  1 5'  de  dragons  et  une 
compagnie  du  régiment  des  dromadaires. 

J’espère  que  des  sommes  considérables  entreront  promptement  dans  la 
caisse  du  payeur  d’Alexandrie.  Du  moment  011  le  Nil  sera  navigable,  ou 
vous  enverra  200,000  rations  de  biscuit,  qui  sont  ici  toutes  prêtes. 

Bonaparte. 

Collection  Napoléon. 


4-240. 

AU  GÉNÉRAL  KLEBER, 

À DAMIETTE. 

Quartier  général , au  Caire,  t3  nwidor  an  tii  ( i"  juillet  «799). 

Hassan-Toubâr,  Citoyen  Général,  se  rend  à Damiette.  Il  a laissé  ici 
son  fils  en  otage.  Il  compte  habiter  Damiette,  ou  du  moins  y laisser  sa 
femme  et  sa  famille.  Pour  m’assurer  davantage  de  sa  fidélité,  je  lui  ai 
restitué  ses  biens  patrimoniaux.  Quant  aux  femmes  qu’il  réclame,  je  n’ai 
rien  statué,  parce  que  j'ai  pensé  qu’elles  étaient  données  à d’autres,  et 
que  d’ailleurs  il  serait  ridicule  qu'un  homme  dont  nous  avons  eu  tant  à 
nous  plaindre  reprit  tout  à coup  une  si  grande  autorité  dans  le  pays. 
Par  la  suite,  vous  verrez  le  parti  que  vous  pourrez  tirer  de  cet  homme. 

Bonaparte. 

Collection  Napoléon. 


4241. 

AU  GÉNÉRAL  BERTHIER. 


Quartier  général,  au  Caire,  i3  min>idor  an  *11  ( 1"  juillet  1799). 

Le  général  CalTarelli  ayant  laissé  des  papiers  extrêmement  intéressants 
sur  l'Egypte,  sur  l’économie  politique  et  la  science  militaire,  le  général 

T.  8o 
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en  chef  désire  qu'une  commission  fasse  le  dépouillement  de  ces  papiers 
et  mette  de  côté,  pour  être  imprimé,  ce  qui  en  vaudrait  la  peine. 

Cette  commission  sera  composée  des  citoyens  Monge,  Fourier  et 
Andréossy. 

Bonaparte. 

Dépôt  de  U guerre. 

4242. 

Al  GÉNÉRAL  BERTIHER. 

Quartier  généra!,  au  Caire,  t h messidor  au  tu  (a  juillet  1799). 

Vous  préviendrez  sur-le-champ  le  général  Murat,  par  duplicata  envoyé 
par  deux  exprès,  dont  un  passera  par  Menouf,  l’autre  par  Terrftneh,  que 
Mourad-Bcy  est  parti  de  l’oasis,  a passé  près  du  Fayoum  et  a été  pour- 
suivi plusieurs  lieues  dans  le  désert,  le  1 1,  par  le  général  Friant;  qu’il 
doit  être  arrivé  le  1 a à Rayân,  fontaine  située  à deux  lieues  de  Garah, 
où  l'on  croit  qu'il  fera  de  l'eau,  et  qu’il  a le  projet  de  se  rendre  dans  le 
Bahyreh;  tous  les  renseignements  que  j'ai  sont  qu’il  est  malade,  qu’il  a 
avec  lui  a 00  Mameluks  et  3oo  Arabes  qui  sont  dans  l’état  le  plus  pitoyable; 
cependant  cela  me  fait  désirer  que  le  général  Murat  ne  tarde  pas  un  ins- 
tant à dissiper  le  rassemblement  qu'il  a devant  lui , afin  qu'il  puisse  achever 
de  détruire  Mourad-Bey  s'il  se  présentait  sur  un  point  du  Bahyreh,  et  que 
le  1 5'  de  dragons  le  rejoigne  promptement. 

Vous  préviendrez  également  le  général  Lanusse  pour  qu’il  fasse  pas- 
ser de  suite  ce  régiment  au  général  Murat,  et  se  tienne  à portée  de  le 
rejoindre,  si  cela  devenait  nécessaire. 

Bonapa  rte. 

Dépôt  de  U guerre. 


4243. 

Al  GÉNÉRAL  DESAIX. 

Quartier  général,  au  Caire,  1 \ ramidor  an  tu  (a  juillet  1 799). 

Je  reçois.  Citoyen  Général,  votre  lettre  du  3 messidor.  J’ai  reçu  en 
même  temps  une  lettre  du  général  Friant,  de  Beny-Soueyf,  du  1 a mes- 
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sidor.  Il  m’annonce  que  Mourad-Rey  fuit  dans  le  Baliyreh.  Il  est  indis- 
pensable que  vous  fassiez  partir  tout  de  suite  pour  le  Caire  tous  les  esca- 
drons ou  hommes  montés  des  7'  de  hussards,  3e,  1 h’  et  1 5'  de  dragons. 
Gardez  avec  vous  tous  les  hommes  du  3 a*  de  chasseurs  et  du  ao'  de  dra- 
gons. Il  me  paraît  qu’il  se  trame  quelque  chose  dans  le  Rahyreh;  plu- 
sieurs tribus  d’Arabes  et  quelques  centaines  de  Moghrebins  viennent  de 
s’y  rendre  de  l’intérieur  de  l’Afrique.  Mourad-Bcy  s’y  rend.  Si  ce  rassem- 
blement prenait  de  la  consistance,  il  pourrait  su  faire  que  les  Anglais  et 
les  Turcs  y joignissent  quelques  milliers  d’hommes. 

Nous  n’avons  encore,  ni  devant  Alexandrie,  ni  devant  Damiette,  aucune 
espèce  de  croisière  ennemie. 

On  travaille  tous  les  jours  avec  la  plus  grande  activité  aux  fortifica- 
tions d’El-A’rych  et  de  Qatyeh. 

On  vous  envoie  tout  ce  qui  reste  du  93'  de  chasseurs  et  du  90'  de 
dragons.  Il  part  également  une  centaine  d’hommes  de  votre  division  qui 
vont  vous  rejoindre.  Si  vous  pouvez  vous  passer  du  bataillon  de  la  61', 
envoyez-le  ici. 

Le  général  Davout  est  tombé  malade  et  n’a  pu  remplir  la  mission 
que  je  voulais  lui  confier. 

L’état-major  n’a  pas  l’état  des  officiers  auxquels  vous  avez  accordé  de 
l’avancement;  cnvovez-lc-moi  ainsi  que  celui  des  soldats  auxquels  vous 
désirez  qu’il  soit  accordé  des  récompenses. 

J’attends  des  nouvelles  d’Europe.  Le  vent  commence  à être  très-bon. 
et  nos  ports  sont  ouverts.  Au  reste,  Perrée  avec  ses  trois  frégates  doit  y 
être  arrivé;  il  était  chargé  de  mes  instructions  particulières. 

J’attache  une  importance  majeure  à la  prompte  exécution  du  mouve- 
ment de  cavalerie  dont  je  vous  ai  parlé  plus  haut. 

Le  général  Dommartin,  se  rendant  à Alexandrie  sur  un  bâtiment 
armé,  a été  attaqué  par  les  Arabes.  Il  est  parvenu,  quoique  échoué,  à 
les  repousser  avec  la  mitraille;  mais  il  a eu  deux  blessures,  qui  ne  sont 
pas  de  conséquence. 

Je  vous  salue  et  vous  aime. 

Bompabte. 

8ü  . 
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L’on  dit  que  vous  avez  quelques  gros  bâtiments  provenant  des  Mame- 
luks  et  beaucoup  de  djermes  désarmées;  faites  passer  tout  cela  au  Caire; 
nous  lâcherons  d'en  tirer  parti. 


Cnmni.  por  M.  l’nntliior. 

4244. 

Ali  GÉNÉRAL  IiKRTHIKR. 

Quartier  f;*sn*iral,  au  Gatre,  i5  meesidoi  an  vu  (3  juillet  1799). 

Je  vous  prie,  Citoyen  Général,  d'ordonner  au  général  Friaut  de  se 
rendre  à Atl’ych  en  donnant  la  chasse  aux  Mameluks  qui  sont  établis 
dans  cette  province. 

Vous  le  préviendrez  que  le  général  Ranipon  part  pour  se  rendre  dans 
la  province  d’Atfyeh,  en  la  remontant,  et  que,  par  ce  moyen,  ils  pourront 
prendre  les  Mameluks  entre  eux  deux. 

Le  général  Rampon  partira  le  17. 

Bonapxbte. 

île  la  gin'irr*. 


4245. 

AU  GÉNÉRAL  FRIANT. 

Quartier  |j»;néral,  au  Caire,  i û uinwiijor  an  vu  (3  juillet  17119). 

J’ai  reçu,  Citoyen  Général,  la  lettre  que  vous  m’avez  écrite  du  Fayoum. 
La  rapidité  et  la  précision  de  votre  marche  vous  ont  mérité  la  gloire  de 
détruire  Mourad-Bey. 

Le  général  Mural,  qui  est  depuis  cinq  à six  jours  dans  le  Babyreh.  et 
que  j’ai  prévenu  de  l’intention  où  était  Mourad-Bey  de  s’y  rendre,  vous 
le  renverra  probablement. 

L’état-major  vous  écrit  pour  que  vous  fassiez  une  course  dans  la  pro- 
vince d'Atfyeh,  afin  de  détruire  les  Mameluks  qui  paraissent  s’y  être 
établis. 

Boxapabtb. 

Cuumi.  par  M.  le  co»nte  Friant 
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A246. 

AU  GÉNÉRAL  REYNIER. 

Quartier  jpWnil,  au  Caire,  1 5 mr*M«lor  an  vil  (3  juillet  179(1). 

J’ai  reçu,  Ciloyen  Général,  voire  lettre  d'El-Senytah,  du  10  messidor. 
Toute  la  cavalerie  de  l’armée  est  dans  ce  moment-ci  dans  le  Baliyreh;  il 
sera  possible  ccpendaut  de  réunir  une  centaine  de  chevaux  d’ici  au  ao, 
en  y mettant  une  partie  de  mes  guides.  Faites  en  sorte  <pie  ce  jour-là  les 
100  hommes  de  cavalerie  que  vous  avez  soient  à Belbeys,  afin  que  ces 
aoo  hommes  réunis,  avec  une  pièce  de  canon  et  900  hommes  d’infan- 
terie,  puissent  nettoyer  l'Ouâdy.  Je  confierai  cette  opération  au  général 
Lagrange. 

Le  seul  moyen  qui  vient  de  réussir  parfaitement  au  général  Bampon, 
et  qui  lui  a fait  lever  en  très-peu  de  temps  i oo  chevaux  et  tout  le  myry  du 
Qelyoub,  c’est  d’arrêter  les  cheiks  qui  ne  payent  pas  et  de  les  tenir  en 
otage  jusqu'à  ce  qu’ils  aient  donné  de  bous  chevaux  et  payé  le  myry. 
Avec  votre  infanterie  et  votre  pièce  de  canon , vous  en  avez  autant  qu’il 
vous  en  faut  pour  ne  pas  vous  détourner  un  instant  de  l’importante 
affaire  de  la  levée  du  myry. 

Pour  surprendre  Elfy-Bey  dans  l’Ouàdy,  il  faut  que  les  troupes  parlent 
le  soir  de  Belbeys,  marchent  toute  la  nuit  dans  le  désert,  de  manière  à 
arriver  à la  petite  pointe  du  jour  ail  santon. 

BoxmaTE. 

Collrction  Napoli^ou. 


A-2A7, 

AU  GÉNÉRAL  REYNIER. 

Quartier  génénl , au  Caire,  i5  messidor  an  vu  (3  juillet  1799). 

Je  fais  faire  une  redoute  à Myt-Ghamar,  Ciloyen  Général;  elle  aura 
l'avantage  de  contenir  cette  ville,  qui  est  aujourd'hui  le  centre  d’une  pro- 
vince, et  de  protéger  la  navigation  du  Nil,  car  ç’a  toujours  été  à Myt- 
Ghamar  qu'on  a attaqué  nos  barques.  Cela  m’empêche  de  l'établir  pour 
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ce  moment  è l'embouchure  du  canal  de  Moueys.  Si  cependant  vous  êtes 
obligé  d’y  envoyer  un  détachement,  il  faut  lui  ordonner  de  se  construire 
une  petite  redoute  en  palissades,  aiin  qu'un  petit  nombre  d'hommes 
puisse  résister  à un  très-grand. 

Bonaparte. 

de  U guerre. 

1248. 

Ab  GÉNÉRAL  BERTH1ER. 

Quartier  général,  au  Caire,  i5  messidor  an  vu  (3  juillet  1799). 

Je  vous  prie  de  faire  graver  sur  ce  sabre,  d’un  côté.  Affaire  île  Sam- 
houd,  conquête  de  la  haute  Égypte;  de  l’autre.  Le  général  Bonaparte  au 
général  Desaix. 

Vous  ferez  mettre  également  sur  deux  beaux  sabres  dont  la  poignée 
sera  enrichie  de  diamants,  sur  le  premier,  d'un  côté,  Le  général  Bona- 
parte au  général  Bcltiard;  de  l’autre.  Combat  iTAhnoud.  prise  de  Qoseyr. 

Sur  le  second  sabre  vous  ferez  mettre,  d'un  côté,  Le  général  Bona- 
parte au  général  Friant;  de  l’autre.  Combat  de  Sanuitah. 

Bosapahte. 

Dépôt  de  la  guerre. 

4249. 

Ab  CITOYEN  PObSSIELGl’E. 

Quartier  général . au  Caire,  i5  mesndur  an  vit  (3  juillet  1799). 

Je  vous  prie.  Citoyen  Administrateur,  de  faire  faire  au  général  Desaix 
une  donation  de  la  maison  qu'il  habite. 

Bonaparte. 

Connu.  |Mtr  M’*'*  de  la  Morimènc. 
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4250. 

AL’  CHEIK  EL-BEKRY, 

LE  mm >11  DES  CHllRirS  BT  DOTEE  AMI. 

Quartier  gAnAral,  au  Caire,  i '>  me*ei<Jor  an  ru  (3  juillet  1799). 

Je  vous  écris  la  présente  pour  vous  faire  passer  la  demande  que  vous 
m’avez  faite  pour  votre  femme,  pour  dix  qyrât  de  village,  uniquement 
pour  vous  donner  une  preuve  de  l’estime  que  je  fais  de  vous,  et  du  désir 
que  j’ai  de  voir  tous  vos  vœux  et  tout  ce  qui  peut  vous  rendre  heureux 
9’accomplir. 

Boxawbtk. 

Collection  Napoléon. 


4251. 

ORDRE. 

Quartier  général , au  Caire»  16  messidor  an  tm  ( h juillet  1799). 

Abticlb  1".  Tous  les  droits  qui  étaient  perçus  ci-devant  par  les  cadis 
ou  leurs  secrétaires,  pour  l’administration  de  la  justice  et  sous  quelque 
litre  que  ce  soit,  sont  abolis. 

Abt.  2.  11  sera  perçu  un  droit  de  9 pour  too,  dont  moitié  pour  les 
émoluments  du  cadi,  et  l’autre  pour  les  frais  du  secrétaire  et  des  témoins. 
Ce  droit  sera  perçu  sur  la  valeur  des  objets  en  litige. 

Abt.  3.  Tout  officier  de  justice  qui  contreviendra  au  présent  ordre,  en 
exigeant  au  delà  du  droit  prescrit  par  l’article  précédent,  sera  destitué. 

Abt.  4.  Les  onze  tribunaux  inférieurs,  tant  du  Caire  que  du  Vieux-Caire 
et  de  Boulàq,  qui  avaient  continué  de  rendre  la  justice,  seront  ouverts 
sans  délai,  et  les  juges  reprendront  leurs  fonctions  après  avoir  reçu  la 
confirmation  de  leur  place  par  le  cadi. 

Art.  5.  Cet  ordre  sera  exécuté  dans  toutes  les  provinces  de  l’Egypte  à 
dater  du  jour  de  la  publication. 

Bonapahte. 

Comm.  par  M.  Michelin. 
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4252. 

Al  CITOYEN  POISSIELGUE. 

Quartier  général,  au  Caire,  16  nu-wml  or  au  vu  (4  juillet  179g). 

L'affermage  de  la  douane  de  Qoseyr  ne  peut  exister  : mon  intention 
est  que  la  douane  de  Qoseyr  ait  la  même  organisation  que  celle  de  Suez. 
Je  vous  prie  de  me  faire  un  rapport  sur  cet  objet  dans  la  journée  de  de- 
main. Je  vous  prie  également  de  traiter  la  question  s'il  serait  avantageux 
que  le  cadi  de  Behar  eût  la  même  inspection  sur  la  douane  de  Qoseyr  que 
sur  celle  de  Suez.  Faites  connaître  à l’adjudicataire  de  la  douane  que  je 
désire  avoir  son  compte  après-demain  1 8,  tant  pour  le  café  que  pour  les 
autres  marchandises  dont  il  a perçu  les  droits;  faites-lui  sentir  qu’il  faut 
qu'il  n’y  ail  aucune  erreur. 

Bonaparte. 

Comm.  par  M"*  de  U Marinière. 

4253. 

ALI  GÉNÉRAL  FRIANT. 

Quartier  général , au  Caire,  17  meftùdcir  an  vu  {5  juillet  1799). 

Je  reçois,  Citoyen  Général,  votre  lettre  du  i i.  Je  souhaite  fort  que 
vous  ayez  réalisé  votre  projet  de  suivre  Mourad-Bey. 

Le  général  Uampon  part  demain  matin  pour  se  rendre  A Atfyeh. 

Le  général  Murat  est  avec  une  bonne  colonne  mobile  daus  le  Bahyreh  ; 
je  l'ai  prévenu  de  la  marche  de  Mourad-Bey. 

Le  général  Dcstaing  a battu  les  Arabes  de  cette  province  et  a dissipé 
tous  les  attroupements. 

Je  désire  que,  le  plus  tôt  possible,  vous  vous  mettiez  aux  trousses  de 
Mourad-Bey,  aün  de  ne  pas  lui  laisser  de  repos;  s’il  va  aux  lacs  N'atroun 
ou  dans  le  Babyreb,  il  y sera  vivement  pourchassé. 

L’état-major  donne  l’ordre  au  général  Zajonehck  de  se  porter  du  côté 
d’Atfyeh,  pour  seconder  le  général  Bampon. 

Au  reste,  tout  cela  doit  être  subordonné  à la  conduite  de  Mourad-Bey, 
auquel  il  est  par-dessus  tout  intéressant  de  ne  pas  donner  de  repos. 
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Je  désiré  fort  que  vous  ajoutiez  aux  services  que  vous  n’avez  cessé  de 
nous  rendre  celui  bien  majeur  de  tuer  ou  de  faire  mourir  de  fatigue 
Mourad-Bey;  qu’il  meure  d’une  manière  ou  de  l’autre,  et  je  vous  en  tien- 
drai également  compte. 

Boxapahte. 

Comm.  par  M.  le  comte  Friant. 

4251. 

Al'  GÉNÉRAL  DESAIX. 

Quartier  gémirai,  au  Caire,  17  mengiiior  an  vu  (5  juillet  1791»). 

Le  général  Friant  me  mande.  Citoyen  Général,  par  sa  lettre  du  16, 
que  Mourad-Bey  est  toujours  à la  fontaine  de  Kayâu.  Je  désire  fort  qu’il 
aille  l’en  chasser. 

Le  général  Destaing  a dissipé  dans  le  Babyreh  les  attroupements  de 
Moghrebins  et  d’Arabes,  et  le  général  Mural  attendra  Mourad-Bey  avec 
une  bonne  colonne  mobile  aux  lacs  Natroun  et  à Terrâneh. 

J’espère  que  vous  allez  bientôt  envoyer  Aoo  hommes  à l’oasis  pour 
en  chasser  les  beys  qui  y sont  restés. 

Envoycz-nous  au  Caire  les  Mameluks  et  autres  gens  dont  vous  ne  savez 
que  faire.  Nous  tâcherons  d’en  tirer  parti.  Il  faut  qu’ils  aient  des  passe- 
ports en  règle,  qu'ils  soient  sans  armes  et  qu’ils  se  présentent,  en  arri- 
vant, chez  le  commandant  de  la  plaee.  Envoyez-moi  la  note  de  ceux  que 
vous  ferez  passer  au  Caire,  avec  des  renseignements  sur  leur  conduite 
et  leur  caractère. 

Je  compte  envoyer  faire  un  tour  à Qoscyr  la  goélette  que  j’ai  fait  cons- 
truire à Suez  et  qui  porte  seize  pièces  de  canon.  Les  Anglais  ont  disparu 
de  Suez  et  de  Thor. 

Faites-moi  connaître  s’il  est  vrai  que  l’on  pourrait  se  procurer  dans  la 
haute  Egypte  aoo  mulets. 

Vous  pourrez  garder  l'escadron  du  i 8*  de  dragons  jusqu’à  ce  que  le 
restant  du  a a*  de  chasseurs  et  du  ao*  de  dragons  vous  ait  rejoint. 

Bonaparte. 

Cotnm.  par  M.  Pauthifr. 

f.  81 
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4255. 

AIJ  GÉNÉRAL  LAM  SSE. 

Quartier  général . au  Caire , 1 7 UMridor  an  vu  ( 5 juillet  1 799  ). 

Je  reçois.  Citoyen  Général,  votre  lettre  du  1 7 messidor  : je  suis  fort 
aise  que  le  village  de  Tant  soit  innocent. 

I.e  général  Friant  m'instruit,  par  une  lettre  du  1 h,  que  Mourad-Bev 
est  toujours  à la  fontaine  de  Rayân;  il  parait  qu'il  y est  malade.  Le 
général  Friant  va  se  mettre  en  route  pour  le  déloger.  Faites  passer  cette 
lettre  au  général  Murat,  et  donnez-moi  exactement  toutes  les  nouvelles 
que  vous  pourrez  avoir  de  ce  qui  se  passe  dans  le  Bahyreh. 

Je  vous  ai  envoyé  plusieurs  procès-verbaux  sur  les  assassinats  commis 
sur  nos  courriers  dans  les  villages  de  votre  province;  faites  punir  les 
cbeiks-el-belcd  de  ces  villages.  Faites  qu’avant  l'inondation  le  myry  soit 
levé.  Knvoyez-moi  la  note  des  villages  qui,  selon  vous,  ne  sont  pas  assez 
taxés,  afin  de  leur  demander  un  supplément.  J'attends  les  3o  chevaux  que 
je  vous  ai  demandés. 

Je  vais  sous  peu  de  jours  me  rendre  à Menouf,  pour  de  là  reconnaître 
l'emplacement  d'un  fort  au  Ventre-de-la-Vache.  Faites-moi  connaître  le 
nombre  d’ouvriers  que  vous  pourrez  rassembler  dans  votre  province,  afin 
de  pouvoir  pousser  vivement  ce  travail. 

Je  désire  fort  que  vous  ayez  la  gloire  de  joindre  Mourad-Bey.  Elle 
serait  due  à votre  activité  cl  aux  services  que  vous  avez  rendus  pendant 
notre  absence. 

Je  n'ai  point  reçu  le  rapport  du  général  Destning,  qui  aura  probable- 
ment été  pris  sur  un  des  courriers  égorgés  ; laites-moi  part  des  rensei- 
gnements qu’il  vous  aurait  donnés. 

Bompartb. 

Coltoliun  Napoléon. 
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A‘256. 

Al  GÉNÉRAL  MIRAT. 

Quartier  farterai , au  Cuire,  19  imnidor  on  vu  (7  juillet  1799). 

Je  reçois,  Citoyen  Général,  votre  lettre  sans  date,  par  laquelle  vous 
m'annoncez  que  vous  avez  pris  plusieurs  Mameluks  dans  un  santon,  et 
que  vous  vous  mettez  en  marche  pour  tomber  à la  pointe  du  jour  sur  le 
rassemblement.  On  m'assure  que  Selim-Kâchef,  qui  est  votre  prisonnier, 
est  uu  grand  coquin  ; méfiez-vous-eu  et  envoyez-le-moi  sous  bonne  garde. 

Ne  leur  donnez  pas  un  moment  de  relâche.  Si  Mourad-Bey  descend 
dans  le  Bahyreh,  ce  qui  ne  parait  pas  probable  actuellement,  il  n’a  pas 
avec  lui  plus  de  s ou  3oo  hommes  mal  armés  et  écloppés.  D'ailleurs,  je 
je  le  ferai  suivre  par  une  bonne  colonne. 

Si  vous  n'avez  pas  encore  marché  sur  Maryout,  je  désire  que  vous 
y alliez,  et,  dans  ce  cas,  que  vous  ordonniez  au  général  Marmont  d'y 
envoyer  de  son  côté  une  forte  colonne  d'Alexandrie. 

Tâchez  de  nous  envoyer  une  cinquantaine  de  dromadaires,  pour  mon- 
ter les  hommes  qui  sont  au  dépât. 

Boxa  pa  rtb. 

Collection  Napoléon 


4257. 

A L’ADJl  DANT  GÉNÉRAL  BOYER. 

Quartier  {'Allierai,  an  Caire,  19  iwitlor  ait  vu  (7  juillet  1799). 

Je  reçois.  Citoyen  Général,  votre  lettre  du  17,  de  Medyneh.  L'état- 
major  vous  envoie  les  solutions  de  ce  que  vous  demandez. 

Je  désire  fort  que  vous  puissiez  contribuer,  sous  les  ordres  du  brave 
général  Friant,  à nous  défaire  de  Mourad-Bey. 

Le  général  Murat,  qui  est  dans  le  Bahyreh,  a pris  Selim-Kâchef  avec 
4 o Mameluks.  11  a avec  lui  une  bonne  colonne  de  cavalerie,  indépen- 
damment de  3oo  Arabes  Henâdy,  qui,  jusqu'à  présent,  se  conduisent 
fort  bien. 
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J'attends  avec  intérêt  votre  nouvelle  de  Rayàn  avec  le  détail  de  la 
roule. 

Bonaparte. 

Comm.  par  M.  Chamay. 

4258. 

AU  GÉNÉRAL  LANUSSE. 

Quartier  pénéral,  au  Caire,  19  messidor  an  m { 7 juillet  <799)- 

Je  reçois  votre  lettre  du  19,  Citoyen  Général;  je  crois  faux  les  rensei- 
gnements que  vous  avez;  Mourad-Bey  n'a  pas  bougé  de  la  fontaine  de 
HavAn,  située  à douze  lieues  du  Fayoum  et  à quatre  journées  des  lacs 
Natroun. 

Le  général  Friant  est  parti  le  t8,  et  a dû  arriver  le  19  à la  fontaine 
de  HavAn.  Si  Mourad-Bey  avait  pris  le  parti  de  se  rendre  aux  lacs  Natroun, 
il  arriverait  le  sa.  Ainsi,  sous  ce  point  de  vue,  votre  séjour  à Terrâneh 
peut  être  utile  pour  remplir  le  but  que  vous  vous  proposez.  Je  ne  crois 
pas  qu’il  se  rende  aux  lacs  Natroun. 

Je  donne  ordre  au  commandant  de  la  province  de  Gyzeh  de  partir  avec 
1 6 hommes  et  une  pièce  de  canon  pour  lover  le  mvry  dans  sa  province. 
Il  combinera  sa  marche  de  manière  à être  le  a a à Ouârdân. 

Si  donc  vous  faisiez  une  course  aux  lacs  Natroun,  vous  lui  donneriez 
l’ordre  de  vous  y suivre.  C’est  le  chef  de  bataillon  Faure  qui  commande 
celle  province. 

Bonaparte. 

Collection  Napoléon. 

4259. 

AU  GÉNÉRAL  LAGRANGE. 

Quartier  général , au  Caire,  41  meseidoran  ru  (9  juillet  1799). 

Vous  ferez  partir  ce  soir,  Citoyen  Général,  les  900  hommes  d'in- 
fanterie et  les  deux  pièces  de  canon , qui  iront  coucher  A Birket  el- 
HAggy.  Ils  en  partiront  demain  pour  se  rendre  à El-Menâyr.  Vous  partirez 
avec  la  cavalerie,  demain  au  jour,  pour  vous  rendre  à Birkct  el-Hâggy; 
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vous  y resterez  toute  la  journée  de  demain,  et  vous  en  partirez  à la  nuit, 
pour  arriver  au  jour  au  petit  village  à une  lieue  en  deçà  de  Belbeys. 
En  passant  à El-Menâyr,  vous  prendrez  notre  infanterie.  Vous  partirez 
le  20,  à la  nuit,  de  ce  village,  pour  vous  rendre,  par  le  désert,  dans 
l’Oiiâdy,  à la  suite  d'Elfy-Bey.  Le  général  Reynier  doit  avoir  envoyé 
i oo  hommes  de  cavalerie  à Belbeys,  pour  tromper  les  espions;  vous  leur 
enverrez  l’ordre  de  venir  vous  joindre,  à la  nuit,  dans  l’endroit  où  vous 
serez  : ce  mouvement  rétrograde  pourra  faire  croire  que  celle  cavalerie 
va  au  Caire.  Si  cette  cavalerie  n’était  pas  encore  arrivée,  vous  donneriez 
l’ordre  qu’elle  vienne  vous  rejoindre. 

Vous  ferez  prendre  à vos  troupes  pour  cinq  jours  de  vivres,  au  Caire. 
Je  donne  ordre  à l’ordonnateur  de  vous  fournir  huit  chameaux,  sur  les- 
quels vous  mettrez  pour  cinq  jours  de  vivres.  Vous  aurez  soin  que  chacun 
de  vos  hommes  ait  un  bidon , et  vous  ferez  mener  un  chameau  avec  deux 
outres  par  i oo  hommes;  vous  prendrez  pour  cela  les  chameaux  du  corps. 

Le  but  de  votre  expédition  est  d’obliger  Elfy-Bey  de  dépasser  El-A’rvch. 
si  vous  ne  pouvez  pas  le  surprendre  et  le  détruire;  de  reconnaître  la 
route  qui  va  à Suez,  sans  passer  par  Saba’Byâr.  Il  doit  y avoir  des  puits 
dans  celte  direction. 

Votre  colonne  doit  être  composée  de  aoo  hommes  d’infanterie,  de 
i5o  de  cavalerie,  de  îoo  hommes  de  cavalerie  que  vous  devez  trouver 
à Belbeys,  de  îoo  Grecs  à pied,  commandés  par  le  capitaine  Nicolo. 
de  3o  à ùo  hommes  à cheval,  commandés  par  le  chef  d’escadron  Bar- 
thélemy. Vous  aurez  avec  vous  deux  pièces  d’artillerie  et  un  ingénieur 
des  ponts  et  chaussées.  Vous  ferez  passer  au  chef  d’escadron  Barthélemv 
et  au  capitaine  Nicolo  l’ordre  de  partir  ce  soir  avec  votre  infanterie. 

Bonaparte. 

Collection  Napolifon. 

4260. 

AU  GÉNÉRAL  FRIANT. 

Quartier  flt:n«:ral,  au  Caire,  ai  meuidor  an  vu  {g  juillet  1799). 

Je  reçois  à l’instant.  Citoyen  Général,  vos  deux  lettres  du  18.  Le 
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général  Murat  doit  être  dans  ce  moment-ci  aux  lacs  Natroun,  mais  il  me 
parait  que  Mourad-Bey  remonte. 

Hier,  à cinq  heures  du  soir,  une  centaine  de  Mameluks  et  autant  de 
chameaux  sont  venus  du  désert  de  la  haute  Egypte  et  ont  voulu  faire  de 
l’eau  à un  village  à deux  lieues  de  Belbeys.  Je  pense  que  ce  sont  les 
Mameluks  qui  étaient  dans  la  province  d’Atfyeh,  que  la  présence  du 
général  Hampon  a fait  fuir. 

Bosxpxbtk. 

Comni.  p*r  M.  le  «unie  Friant. 

4261 

Alt  GÉNÉRAL  DESAIX. 

(Quartier  général,  au  Caire,  ai  ntevsidor  an  vu  (9  juillet  1 799). 

Je  reçois.  Citoyen  Général,  vos  deux  lettres  du  iù,  de  Tahâ\  près 
Minyeh.  Vous  devez  avoir  reçu  mes  dernières  lettres.  Nous  avons  grand 
besoin  de  réunir  un  peu  notre  corps  de  cavalerie,  qui  se  trouve  dissé- 
miné de  tous  les  côtés.  Gardez  le  as'  de  chasseurs  et  le  ao'  de  dragons, 
et  faites-nous  passer  tout  ce  que  vous  avez  des  7'  de  hussards,  1 à'  et 
1 ô'  de  dragons.  Nous  avons  encore  a ou  3oo  hommes  à monter;  si  vous 
pouvez  nous  envoyer  quelques  chevaux  de  main,  comme  vous  me  l’an- 
noncez, cela  nous  sera  fort  utile. 

Si  vous  pouvez  vous  passer  d’un  bataillon,  envoyez-moi  celui  de  la 
6 1 •,  afin  de  réunir  et  de  réorganiser  cette  demi-brigade  ; comme  les  deux 
bataillons  sont  déjà  en  bas,  je  réunirai  tous  les  trois  à Rosette. 

Le  général  Mural  a pris  U o Mameluks  commandés  par  Selim-Kâchef. 
IL  ont  été  investis  par  les  Henùdv  qui  marchent  avec  nous,  acculés 
dans  un  santon  où  nos  troupes  les  ont  pris. 

Hier,  une  centaine  d’hommes,  dont  soixante  et  tant  de  Mameluks, 
venant  de  la  haute  Egypte,  sont  venus  à un  village . à deux  lieues  de 
Belbeys,  pour  faire  de  l’eau.  Ln  détachement  français  les  a chassés;  ils 
ont  gagné  le  désert;  ils  vont  en  Syrie.  Je  crois  que.ee  sont  ceux  qui  étaient 


* Tnliù  EI'A  iiKMiilcyn. 
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dans  l’Atfyeh  et  que  la  présence  du  général  Rampon  aura  chassés.  Il  y a 
avec  eux  deux  beys,  Osman-Bey  el-Cherqâouy  et  Qassim-Bey. 

Le  général  Friant  a dû  partir  le  1 8 pour  Rayàn.  J’imagine  que  Mourad- 
Bev  s’enfoncera  dans  l’intérieur  de  l’Afrique.  S'il  passait  aux  lacs  Natroun. 
il  y est  attendu  par  le  général  Lauusse.  S'il  remonte  aux  oasis,  vous  ne 
le  laisserez  pas  tranquille. 

Bonaparte. 

Comm.  par  M.  Pauthier. 


A262. 

AU  GÉNÉRAL  MARMONT, 

À ALEXANDRIE. 

Quartier  gênerai , au  Caire , a i mewidor  an  ru  ( 9 juillet  1 799 ). 

Je  reçois.  Citoyen  Général,  votre  lettre  du  «6.  Le  Bahyreh  se  trouve 
actuellement  absolument  délivré  d'ennemis. 

Mourad-Bey,  après  être  resté  plusieurs  jours  à une  fontaine,  à douze 
lieues  dans  le  désert,  du  coté  du  Favoum,  est  remonté  dans  les  oasis,  du 
côté  de  la  haute  Egypte. 

Je  recommande  au  général  Destaing  de  vous  faire  passer  de  la  viande, 
du  hié  et  de  l’argent;  je  n'attends  que  la  crue  du  Nil  pour  vous  faire 
passer  de  l’argent  sur  une  djenne  armée. 

Il  sera  possible,  du  moment  que  le  Nil  sera  navigable,  que  je  vienne 
moi-même  faire  un  tour  à Alexandrie.  Je  sens  bien  que  les  différents 
individus  qui  composent  la  garuisou  d’Alexandrie  doivent  être  fatigués  de 
ne  voir  que  des  déserts;  je  donne  des  ordres  pour  qu’on  relève  le  bataillon 
de  la  85e;  ainsi  je  désire  que  vous  l’envoyiez  à El-Kahmânyeh,  et  celui 
de  la  6 ie  à Rosette;  celui  de  la  7 5'  se  rendra  incessamment,  en  droite 
ligne,  à Damiette,  lorsqu’il  sera  relevé. 

Bonaparte. 

Dép«Jt  de  la  guerre. 
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4263. 

AU  CONTRE-AMIRAL  GANTEALME. 

Quartier  garnirai , au  Caire,  ai  meoaidor  ao  m (9  juillet  1799). 

J'ai  reçu.  Citoyen  Général,  votre  lettre  de  Rosette.  La  conduite  du 
commandant  de  la  felouque  le  Nil  inc  paraît  effectivement  mériter  des 
éloges. 

Je  vais  faire  passer  quelque  argent  à Alexandrie.  Puisque  nous  ne 
sommes  pas  bloqués,  profitez  du  moment  pour  faire  filer  tous  les  avisos 
avec  le  plus  d'artillerie  que  vous  pourrez  à Rosette  et  à Damiette.  Vous 
savez  que,  d'ici  à peu  de  décades,  le  Boghâz  ne  sera  plus  praticable. 

Tenez  un  bâtiment  prêt  pour  porter  un  de  mes  courriers  en  Europe: 
je  le  ferai  partir  après-demain  avec  une  escorte  d'infanterie. 

Bonaparte. 

Tous  les  ouvriers  qui  étaient  à Suez  sont  arrivés.  Les  deux  galères  et 
la  Victoire  sont  dans  le  meilleur  état;  elles  n'attendent  donc  pour  des- 
cendre qu’un  peu  d'eau.  Le  Nil  a commencé  à croître  hier  d'un  pouce. 


Connu,  par  M"*  ta  comte***:  Gautcauim*. 


4264. 

AU  GÉNÉRAL  BERTHIER. 

Quartier /{t:n<Tal , ou  Caire,  s !î  messidor  an  ni  (11  juillet  1799). 

Vous  donnerez  l'ordre  au  chef  d’escadron  Lambert  de  partir  du  fort 
Sulkowski,  à quatre  heures  après  minuit,  avec  un  piquet  de  3o  guides 
à cheval,  3o  dromadaires  et  3o  hommes  de  cavalerie,  pris  parmi  les 
détachements  de  cavalerie  qui  sont  à üoulâq. 

Il  se  rendra,  le  premier  jour,  dans  le  désert,  jusqu'à  Birkel  el-Hâggy 
et  El-Khânqah.  11  aura  soin  de  jeter  des  postes  à droite  et  à gauche,  très- 
loin  dans  le  désert,  de  manière  à pouvoir  intercepter  les  convois  d’Arabes 
qui,  tous  les  jours,  vont  du  Caire  à l'Ouâdy. 
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Il  courra  ainsi,  en  forme  de  colonne  moliiie,  entre  Belbeys  et  le  Caire, 
pendant  quatre  jours,  couchant  alternativement  dans  différents  villages 
et  se  jetant  dans  le  désert  avant  le  jour,  pour  tâcher  d’intercepter  les 
Arabes  et  les  Mameluks. 

Il  se  rendra  partout  où  il  apprendra  qu’il  y aurait  des  Arabes  Bily, 
A'ydv  et  des  Mameluks.  Nous  sommes  en  paix  avec  les  tribus  des  Ter- 
râbyn,  llaouytât  et  Saouâlhât.  Cette  dernière  est  campée  près  d’Abou- 
Za’bal.  Il  ne  se  laissera  pas  tromper  par  les  Arabes  qu’il  prendrait  et 
qui  ne  manqueront  pas  de  lui  dire  qu’ils  sont  d’une  tribu  amie. 

11  prendra  des  vivres  pour  quatre  jours. 

11  me  fera  passer,  tous  les  jours,  par  des  Arabes  qu’il  m’expédiera, 
un  rapport  de  ce  qu’il  aurait  fait,  vu,  et  de  l’endroit  où  il  couchera. 

Il  se  fera  fournir  tous  les  soirs,  dans  les  villages  où  il  couchera,  de 
la  nourriture  pour  ses  chevaux  et  de  la  viande  pour  ses  hommes. 

Il  mènera  avec  lui  la  compagnie  de  janissaires  de  la  province  du 
Caire,  qui  était  ci-devant  celle  des  janissaires  de  la  province  de  Qelyoub. 

Bonapartb. 

Dépôt  d«  ia  guerre, 

4265. 

AU  GÉNÉRAL  BERTHIER. 

Quartier  général , au  Caire,  s3  messidor  an  vu  ( 1 1 juillet  1 799). 

Je  vous  prie,  Citoyen  Général,  de  faire  quatre  passe-ports  conformes 
au  modèle  ci-joint  : 

- La  République  française  fait  la  guerre  contre  les  pachas,  les  ministres 
du  Grand  Seigneur,  qui,  influencés  par  la  Russie,  éternelle  ennemie  de 
l’islamisme,  se  sont  alliés  avec  elle;  mais  la  République  française  est 
l’amie  la  plus  sincère  du  descendant  des  califes,  du  chef  de  la  religion 
musulmane,  le  plus  grand  comme  le  plus  parfait  des  princes,  le  chérif 
de  la  Mecque. 

« En  conséquence,  le  général  en  chef  ordonne,  au  nom  de  la  Répu- 
blique française,  aux  commandants  des  bâtiments  de  guerre  et  autres 
armateurs  français,  de  laisser  librement  passer  le  bâtiment  à trois  mâts 
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appelé  le  Fath-el-Bahri,  appartenant  à notre  cher  et  fidèle  ami  le  ché- 
ri f de  la  Mecque,  et  expédié  par  lui  aux  Grandes-Indes,  et  à lui  don- 
ner toute  protection  et  assistance  dont  il  pourrait  avoir  besoin. 

"Lesdits  commandants  et  armateurs  français  qui  liront  ceci  feront 
connaître  aux  îles  de  France  et  de  la  Réunion,  et  dans  les  autres  posses- 
sions françaises,  que  l’armée  française  est  puissamment  établie  en  Egypte, 
et  qu’elle  occupe  tous  les  points  de  ce  pays,  depuis  les  Cataractes  jusqu’à 
la  mer,  et  spécialement  Suez  et  Qosevr,  dont  les  ports  sont  armés  et 
pourvus  de  nombreuses  batteries. 

*Le  présent  passe-port  ne  sera  valable  que  pour  le  bâtiment  qui  y est 
désigné , et  pourvu  qu’il  ne  soit  pas  porteur  d'expéditions  ou  d'armateurs 
anglais.  » 

L'n  2 • passe-port  pour  un  bâtiment  à deux  mâts,  de  ih  pièces  de 
canon,  appelé  Faïz-A llah , appartenant  au  cbérif. 

Un  3e  passe-port  pour  un  bâtiment  à trois  mâts  appartenant  à Seid 
Mohammed-A ’kyl. 

Lu  à'  passe-port  pour  un  bâtiment  à deux  mâts  appartenant  à Seid 
Mohammed- A’kyl. 

Boxapahtb. 

I)dp»l  d«*  b nifffr. 

4266. 

AL  DIRECTEUR  MERLIN. 

Quartier  générai,  au  Caire,  tnewtdot  an  *u  (i*  juillet  179g). 

J ai  reçu.  Citoyen  Directeur,  votre  lettre  du  i-  brumaire.  Votre  fils 
a été  très-malade  pendant  toute  l’expédition  de  Syrie.  Il  était  faible  et 
pâle.  L’air  d’Egypte  la  remis.  Il  est  aujourd’hui  gros,  gras  et  mieux  por- 
tant qu’il  ne  l’a  jamais  été.  L’air  du  Caire  lui  convient.  Je  suis  content 
de  lui;  il  est  actif  et  plein  de  bonnes  qualités. 

Bosapartb. 

Mes  respects  à la  citoyenne  Merlin  ; nous  lui  ramènerons  son  fils  avec 
tous  ses  membres,  en  dépit  des  batailles  et  de  la  peste. 

Connu.  j*r  M.  !<■  vicomte  d'Ihuber&aert. 
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A267. 

Al  DIRECTOIRE  EXÉCUTIF. 

Quartier  général , nu  Caire,  ai  messidor  «n  vu  (ta  juillet  1 799). 

Citoyens  Directeurs,  le  citoyen  Venture,  secrétaire  interprèle  pour  le» 
langues  orientales,  est  mort  en  Syrie.  C'était  un  homme  de  mérite.  Il  a 
laissé  une  famille  qui  a des  titres  à la  protection  du  Gouvernement. 

Le  payeur  général  envoie  è sa  famille  un  bon  de  i 9,000  francs  sur  la 
trésorerie  nationale,  pour  une  année  de  ses  appointements. 

BoSmRTH. 

Dépat  de  la  guerre. 

4268. 

AU  SULTAN  DU  DARFOUR. 

Au  Caire,  ai  messidor  su»  vit  ( tu  juillet  >799)- 

Au  nom  de  Dieu  clément  et  miséricordieux! 

Il  n'y  a pas  d'autre  dieu  que  Dieu,  et  Mahomet  est  son  prophète! 

Au  sultan  du  Darfour,  Abd-cl-Rahmân,  serviteur  des  deux  cités  saintes, 
et  calife  du  glorieux  prophète  de  Dieu,  maître  des  mondes. 

Je  vous  écris  la  présente  pour  vous  recommander  Ahmed-Aga-Kûchef, 
qui  est  auprès  de  vous,  et  son  médecin  Soleymàn,  qui  se  rend  au  Darfour 
et  vous  remettra  ma  lettre. 

Je  désire  que  vous  me  fassiez  passer  a, 000  esclaves  mâles  ayant  plus 
de  seize  ans. 

Croyez,  je  vous  prie,  au  désir  que  j'ai  de  faire  quelque  chose  qui  vous 
soit  agréable. 

Boxmm. 

Colklkm  Napoléon. 

4269. 

AU  CITOYEN  MAGNY, 
chef  in:  u a a*  demi-brigade. 

Au  Caire,  messidor  an  vu  ( is  juillet  >799)0 

Il  est  ordonné  au  bataillon  de  la  aae  qui  est  au  Vieux-Caire  de  partir 

8* . 
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ce  soir  avec  le  chef  de  brigade  et  une  pièce  de  canon  de  la  division 
Lannes,  pour  se  rendre  à Torrah,  à deux  lieues  du  Vieux-Caire,  en  re- 
montant la  rive  droite  du  Nil. 

Ce  bataillon  occupera  là  les  retranchements  qui  s’y  trouvent.  Le  chef 
de  brigade  enverra  des  patrouilles  pour  prendre  des  informations  de  la 
marche  que  pourrait  tenir  Mourad-Bey,  qui,  avec  à peu  près  1 5o  hommes, 
moitié'  à pied,  moitié  à cheval,  et  60  chameaux,  est  dans  la  province  de 
Gyzeh , poursuivi  par  le  général  Friant. 

Le  chef  de  brigade  de  la  a a'  est  prévenu  qu’il  serait  possible  que 
Mourad-Bey  voulût,  dans  la  nuit,  ou  demain  à la  pointe  du  jour,  passer 
le  Nil  pour  gagner  le  Cbarqych  ; que  c’est  dans  cette  supposition  que  le 
chef  de  brigade  serait  à même  de  lui  tomber  dessus. 

Le  chef  de  brigade  donnera  fréquemment  de  ses  nouvelles  au  général 
en  chef. 

Les  troupes  prendront  des  vivres  pour  quatre  jours. 

Par  ordre  do  général  en  chef. 

Dépôt  de  la  guerre. 


4270. 

AU  GÉNÉRAL  LANUSSE. 

Quartier  général,  au  Caire,  *4  nieMidor  an  tii  (i  a juillet  1799). 

Mourad-Bey,  après  avoir  fait  semblant  de  se  rcudre  dans  la  haute 
Egypte,  Citoyen  Général,  a fait  contre-marche  dans  la  nuit  et  a couché 
le  39  à El-Zâouych.  Il  est  passé  hier,  à quatre  heures  après  midi,  à 
Abousyr,  à trois  lieues  de  Gyzeh.  On  pense  qu’il  a été  aux  lacs  Natroun. 
Faites  passer  cet  avis  en  toute  diligence  au  général  Destaing  et  au 
général  Murat.  J’attends  dans  une  heure  des  détails  ultérieurs.  Il  a avec 
lui  aoo  hommes,  compris  les  domestiques;  il  n’a  que  Ito  chevaux;  il 
est  dans  un  grand  état  de  délabrement;  il  est  vivement  poursuivi  par  le 
général  Friant. 

Bonaparte. 

Collection  Napoléon. 
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4271. 

AU  GÉNÉRAL  MURAT. 

Quartier  fréterai,  au  Caire,  a 4 messidor  an  vu  (i  a juillet  1 799). 

Je  reçois,  Citoyen  Général , votre  lettre  du  a3  messidor,  aujourd'hui  à 
cinq  heures  du  soir.  Vous  m’apprenez  votre  voyage  aux  lacs  Natroun  et 
votre  départ,  à cinq  heures  du  soir,  pour  Terrânch,  où  je  suppose  que 
vous  êtes  arrivé  le  ai  au  matin. 

Vous  verrez,  par  la  copie  de  la  lettre  du  général  Friant,  qu'il  a pris 
quelques  chameaux  à Mourad-Bey,  qui,  après  avoir  fait  une  marche  dans 
la  haute  Egypte,  est  rapidement  retourné  sur  ses  pas,  a marché  trois  jours 
et  trois  nuits,  et  est  arrivé  hier  a3,  à quatre  heures  du  soir,  au  village 
de  Dahchour,  près  les  pyramides  de  Saqqârah  ; il  en  est  parti  a cinq  heures 
du  soir  pour  prendre  la  route  du  désert;  on  croit  qu'il  s'est  rendu  aux 
lacs  Natroun. 

Le  général  Junot  est  aux  Pyramides;  j’ai  envoyé  de  tous  côtés  des 
hommes  pour  m'instruire  de  la  marche  de  Mourad-Bey. 

Mourad-Bey  a avec  lui  aoo  Mameluks,  moitié  à cheval,  moitié  sur 
des  chameaux,  en  très-mauvais  état,  et  oo  à 60  Arabes  : si  le  bonheur 
eût  voulu  que  vous  fussiez  resté  vingt-quatre  heures  de  plus  aux  lacs 
Natroun,  il  est  très-probable  que  vous  nous  apportiez  sa  tête. 

Vous  vous  conduirez  selon  les  nouvelles  que  vous  recevrez;  vous  vous 
rendrez  aux  lacs  Natroun  ou  sur  tout  autre  point  du  Bahyreh  où  vous  pen- 
serez devoir  vous  porter  pour  nous  débarrasser  de  cet  ennemi  si  redoutable 
et  aujourd'hui  en  si  mauvais  état. 

Le  général  qui  aura  le  bonheur  de  détruire  Mourad-Bey  aura  mis  le 
sceau  à la  conquête  de  l'Égypte  : je  désire  bien  que  le  sort  vous  ait  réservé 
cette  gloire. 

BoNtPARTR. 

Collection  Napoléon. 
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4272. 

AU  GÉNÉRAL  DESAIX. 

Quartier  général . au  Caire,  • & measidor  an  vu  (19  juillet  1799). 

J'ai  reçu,  Citoyen  Général,  votre  lettre  du  1 8. 

Mourad-Bey  a passé  hier  aux  pyramides  de  Saqqârah.  Il  allait  droit 
aux  lacs  Nalroun,  où  le  général  Murat  était  arrivé  le  sa  au  matin. 

Junot  est  parti  de  Gyzeh  pour  tâcher  de  trouver  ses  traces.  Le  général 
Destaing  l’attend  à la  hauteur  du  désert,  entre  Maryout  et  les  lacs 
Nalroun. 

Je  n’ai  pas  besoin  de  vous  réitérer  la  demande  de  notre  cavalerie. 

Les  dernières  nouvelles  que  j'ai  du  général  Friant  sont  du  ai;  il  était 
encore  à la  hauteur  de  Behnesé. 

Je  vous  salue  et  vous  aime. 

BolUPiHTB. 

Comm.  par  M.  Paulhiei. 


4273. 

Al  CHEF  D’ESCADRON  COLBERT. 

Quartier  général , au  Caire,  a h messidor  an  vu  (i  a juillet  1799). 

Je  vous  envoie.  Citoyen,  une  paire  de  pistolets,  pour  vous  tenir  lieu  de 
celle  que  vous  avez  perdue.  Je  ne  puis  les  donner  à personne  qui  en  fasse 
un  meilleur  usage. 

Boxzpiiite 

Cornu»,  par  M.  t<;  comte  de  Colberl-ClialMimai». 


4274. 

AU  CHEF  D’ESCADRON  LAMBERT. 

Quartier  général,  au  Caire,  *5  messidor  an  vu  (t3  juillet  1799). 

Le  général  en  chef  ordonne  au  chef  d'escadron  Lambert  de  revenir 
sur-le-champ  au  Caire,  avec  toute  sa  colonne  mobile,  a moins  qu'il  ne 
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soit  à la  poursuite  de  quelque  objet  important.  Je  vous  envoie  cet  ordre 
par  quatre  duplicata. 

Par  ordre  du  g^ndral  en  chef. 

Dép&l  de  U guerre. 


4275. 

AU  GÉNÉRAL  BERTHIER. 


Quartier  général,  au  Caire,  a 5 rno*eidor  an  vu  (i 3 juillet  1799). 

Vous  donnerez  l'ordre  au  chef  d’escadron  Blaniac  de  passer  le  Nil  et 
de  se  rendre  à Embâbeh  avec  les  60  hommes  de  cavalerie  qui  sont  dispo- 
nibles. 11  fera  prendre  du  pain  à la  troupe  pour  quatre  jours.  Il  recevra 
à Embâbeh  des  ordres  du  général  Junot. 

Vous  donnerez  l’ordre  au  général  Junot  de  partir  sur-le-champ  avec 
un  bataillon  de  la  1 3e  et  les  60  hommes  de  cavalerie  du  chef  d’escadron 
Blaniac.  Il  fera  prendre  à la  troupe  des  vivres  pour  quatre  jours,  et  se 
rendra  en  toute  diligence  à Terrûneh.  Il  se  tiendra  toujours  le  long  de 
la  lisière  du  désert,  afin  de  suivre  Mourad-Bey  et  de  se  trouver  à même 
de  marcher  sur  lui,  si  le  général  Mural,  qui  est  à Tcrrâneh,  avait  marché 
sur  lui. 

Si  Mourad-Bey  avait  dépassé  Tcrrâneh  pour  se  jeter  dans  le  Bahyreh, 
et  que  le  général  Murat  se  fut  mis  à sa  poursuite,  le  général  Junot  fera 
connaître  au  général  Murat  qu’il  va  rester  à Terrâneh  et  aux  environs 
pour  lever  les  contributions,  et  qu’il  est  là  à ses  ordres. 

Le  général  Junot  fera  les  mouvements  nécessaires  pour  faire  passer 
sûrement  au  général  Murat  l’escadron  de  cavalerie  qu’il  aura  avec  lui 
et  les  dromadaires  dont  ce  général  a nécessairement  besoin. 

Vous  donnerez  ordre  au  commandant  des  dromadaires  de  faire  partir 
sur-le-champ  3o  dromadaires  pour  se  rendre  à Embâbeh,  où  ils  recevront 
des  ordres  du  général  Junot.  Ils  prendront  du  pain  pour  quatre  jours. 

Le  général  Junot  se  fera  rallier  à Terrâneh  parles  t5o  hommes  qui, 
sous  les  ordres  du  chef  de  bataillon  Faure,  sont  à Terrâneh  pour  lever  les 
contributions  de  la  province. 


Dopât  do  la  guerre. 


BovmHTE. 
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4276. 

AU  GÉNÉRAL  DESAIX. 

Quartier  général,  au  Caire,  af»  messidor  an  vu  (i3  juillet  1799)* 

Je  vous  envoie,  Citoyen  Général,  deux  notes  sur  Mourad-Bey  qui  vous 
feront  connaître  ses  mouvements.  Le  général  Murat  est  resté  aux  lacs  Na- 
troun  depuis  le  a 0 jusqu'au  a 3,  parce  que  je  pensais  que,  le  général  Friant 
le  chassant  de  Haydn,  il  s’y  rendrait.  Le  a3,  Murat  a quitté  les  lacs  Na- 
Iroun  après  avoir  mis  en  déroute  les  Mameluks  et  les  Arabes  qui  s’y  trou- 
vaient. Actuellement  nous  attendons  des  nouvelles  du  parti  qu’il  aura  pris. 
J’ai  envoyé  le  général  Junot,  le  général  Destaing  et  le  général  Lanusse 
battre  les  différentes  parties  du  Bahvreh.  Mais  il  serait  très-possible  que 

Mourad-Bey  fût  au 1 On  m’assure  cependant  qu’il  a couché  hier 

dans  le  désert,  à trois  lieues  d'Ouârdân. 

Trois  bâtiments  de  guerre  et  trois  frégates  ont  paru  le  16,  à quatre 
lieues  d’El-A'rych.  Il  y a eu  quelques  coups  de  canon  tirés  entre  une  de 
nos  chaloupes  canonnières  et  une  chaloupe  canonnière  anglaise,  à une 
des  embouchures  du  lac  Mcrizaleh.  La  chaloupe  canonnière  anglaise  a pris 
le  large. 

Le  18,  il  n’y  avait  encore  rien  de  nouveau  dans  les  mers  d’Alexan- 
drie. 

Le  général  Lagrange  parcourt  les  ouddys  entre  Suez  et  le  Charqyeh, 
où  s’était  réfugié  Elfy-Bey. 

Ne  perdez  pas  un  instant  à envoyer  la  cavalerie  que  je  vous  ai  de- 
mandée. 

Bo.xapabte. 

Comra.  par  M.  Pautbirt, 


1 Au  Fayoum,  probablement 
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4277. 

AU  GÉNÉRAL  M ARMONT, 

à ALRXA.MDR1B. 

Quartier  général,  au  Caire,  s&  messidor  an  vu  (iS  juillet  179g  ), 

Le  16,  trois  bâtiments  de  guerre  et  deux  frégates  ont  paru,  Citoyen 
Général , à quatre  lieues  au  large  d'El-.Vrych;  un  aviso  s’est  approché  de 
terre  et  a tiré  un  coup  de  canon  sur  nos  hussards.  Le  17  au  matin,  on 
n'a  plus  rien  vu.  Ces  bâtiments  avaient  l'air  de  faire  route  sur  Alexandrie. 

Mourad-Bev,  avec  i5o  Mameluks  éreintés  de  fatigue  et  en  partie 
écloppés,  a passé  près  des  Pyramides;  Murat  l'attendait  aux  lacs  Natroun. 
On  m’assure  que  Mourad-Bey  a couché  hier  près  d’Ouârdân.  Ainsi  il 
faut  qu'il  se  dirige  sur  le  Bahyreh  ou  sur  les  lacs  Natroun.  Juuot  sera 
demain  à Terrâneh  pour  se  mettre  à sa  poursuite.  Murat  vient  d'arriver. 

l'n  bataillon  de  la  f>q'  part  pour  se  rendre  à El-Rahmânyeh,  où  il  sera 
à votre  disposition. 

On  ne  perdra  pas  de  vue  Mourad-Bey;  on  le  poursuivra  vivement. 

Selim-kâchef,  qui  a été  pris  par  le  général  Murat,  prétend  qu'on  leur 
a écrit  que  le  débarquement  devait  s'effectuer  à la  tour  des  Arabes. 
Acquérez  des  renseignements  depuis  la  tour  des  Arabes  jusqu'à  Alexan- 
drie; au  premier  mouvement  de  la  côte,  le  général  Destaing  instruira  le 
général  Junot,  qui  se  tient  à Terrâneh. 

Boxxpabte. 


Le  «6  messidor  an  vu  (iS  juillet  1799),  9 heure*  du  matin. 

A l'instant  j'apprends  que  Mourad-Bey,  après  avoir  été  à mi-chemin 
des  lacs  Natroun,  est  revenu  sur  ses  pas,  ayant  appris  que  nos  troupes 
y étaient.  Il  est  dans  ce  moment-ci  avec  très-peu  de  monde  dans  les 
environs  de  Gyzeh.  Toute  la  cavalerie  se  met  à ses  trousses. 

Dépôt  de  la  guerre. 


63 
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4278. 

AU  GÉNÉRAL  BERTIIIER. 

Quartier  général , au  Caire,  96  mewidor  an  vu  ( i h juillet  1 799). 

Vous  donnerez  l’ordre  a»  général  Murat  de  faire  ce  matin  l’inspection 
des  dépôts  de  cavalerie,  afin  de  faire  passer  à Emhâbeh  tous  les  hommes 
des  différents  régiments  qui  seraient  disponibles;  de  partir  ce  soir  avec 
toute  la  cavalerie,  les  dromadaires  et  les  grenadiers  de  la  69',  en  leur 
faisant  prendre  des  vivres  pour  quatre  jours,  et  de  se  mettre  à la  pour- 
suite de  Mourod-Bey,  qui  s’est  jeté  dans  le  Bahyreb. 

Vous  le  préviendrez  qu’un  bataillon  de  la  69*  part  de  Menouf  pour  se 
rendre  à El-Rahményeh  renforcer  le  général  Destaing. 

il  prendra,  en  passant  à Terrâneh,  les  60  hommes  de  cavalerie  qu’a 
le  général  Junot. 

Le  général  Junot  continuera  à rester  dans  le  nord  de  la  province  de 
Gyzeh;  il  sera  sous  les  ordres  du  général  Mural.  Si  les  insurrections  que 
Mourad-Bcy  pourrait  parvenir  & susciter  dans  le  Bahyreb,  ou  les  mouve- 
ments de  la  rôle,  le  lui  faisaient  penser  utile,  le  général  Murat  pourrait 
faire  venir  dans  le  Bahyreb  le  bataillon  de  la  1 3e,  que  commande  le 
général  Junot. 

En  supposant  que  Moiirad-Bey  se  jette  dans  le  Delta,  il  est  également 
autorisé  à le  poursuivre. 

Vous  le  préviendrez  que  j’envoie  aux  lacs  Natroon  le  général  Menou, 
pour  y établir  les  300  Grecs  que  mon  intention  est  de  placer  en  garnison 
dans  les  couvents. 

Vous  donnerez  l’ordre  au  général  Menou  de  passer  ce  soir  à Embnheh 
avec  100  hommes  de  la  1 3e  demi-brigade,  100  hommes  de  la  85*  et 
1 00  hommes  de  la  1 8*,  les  a 00  Grecs  et  une  pièce  de  canon;  de  se  rendre 
demaiu  à la  pointe  du  jour  à Ouârdàn , d’y  passer  toute  la  journée,  d’en 
partir  demain  à une  heure  avant  la  nuit,  pour  arriver  avant  le  jour,  le 
lendemain,  aux  lacs  Nalroun,  pour  : 

1”  Tâcher  d’y  surprendre  Mourad-Bey  ou  l’obliger  à évacuer  celte 
oasis; 
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s°  S’emparer  îles  couvents; 

3°  Placer  aux  deux  du  milieu  la  masse  des  aoo  Grecs,  et  i5  Grecs 
dans  chacun  des  deux  plus  éloignés.  Les  Grecs  portent  avec  eux,  à cet 
effet,  pour  quinze  jours  de  vivres. 

Le  général  Menou  fera  prendre  aujourd’hui  à sa  troupe  pour  quatre 
jours  de  pain.  Les  trois  demi-brigades,  qui  fourniront  chacune  ioo 
hommes,  fourniront  aussi  chacune  un  chameau  chargé  d’eau. 

Vous  ferez  connaître  au  général  Menou  qu’il  est  nécessaire  qu’il  garde 
le  plus  grand  secret  sur  lu  but  de  sa  mission;  que  le  général  Murat  se 
rend  sur-le-champ  dans  le  Bahyreh  avec  toute  la  cavalerie;  que  le  général 
Junotresteà  Terràneh;queMourad-Beyest  attendu  par  le  général  Friant 
au  premier  puits  du  Fayoum;  qu’ainsi,  dans  quelque  point  qu’il  se  rende, 
il  sera  chassé. 

Dès  l’instant  que  le  général  Menou  aura  établi  ses  garnisons,  donné 
les  instructions  nécessaires,  il  reviendra  au  Caire  avec  ses  3oo  Français 
et  sa  pièce  de  canon. 

Indépendamment  d’une  pièce  de  canon,  le  général  Menou  aura  avec 
lui  une  pièce  de  canon  turque  sur  affût  bâtard,  d’un  calibre  quelconque, 
pourvu  qu’il  soit  supérieur  à 3.  Le  général  Menou  la  fera  arranger  dans 
les  couvents,  de  manière  qu’elle  balte  le  plus  loin  possible.  Il  y aura 
quatre  canonniers  français  avec  cette  pièce.  Le  général  Menou  aura  avec 
lui  un  capitaine  français,  auquel  il  laissera  le  commandement  de  l’oasis. 

Boxaparte. 

DépAt  Je  U guerre. 

4279. 

Al)  GÉNÉRAL  DESTAING. 

Quartier  général,  au  Caire,  aO  mreidor  an  ru  (i  4 juillet  1799). 

Le  général  en  chef,  Citoyen  Générai,  a accordé,  à la  considération  * 
du  divan  du  Caire,  aux  habitants  de  Kafr-el-Ma’sarah,  qui  avaient  eu 
quelques  torts,  de  rentrer  dans  leur  village  et  d’y  vivre  paisiblement  et 
sans  être  recherchés  sur  les  démarches  auxquelles  les  Arabes  ont  pu  les 
entraîner.  L’intention  du  général  en  chef  est  que  vous  engagiez  les  habi- 

83. 
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tanls  du  village  qui  ont  fui  à retourner  dans  leurs  murs  et  à reprendre 
leurs  travaux  de  la  campagne.  Vous  leur  accorderez  sûreté  et  protection. 

Par  ordre  du  général  en  chef. 

Dépôt  de  la  guerre. 

4280. 

AU  GÉNÉRAL  BERTHIER. 

Quartier  général . au  Caire , «6  mevidor  ao  fil  (li  juillet  1799). 

Le  quartier  général  se  portera  ce  soir  aux  Pyramides.  Les  guides  à 
cheval  et  à pied,  l'artillerie  des  guides,  les  six  compagnies  de  grenadiers 
de  la  32'  et  de  la  18',  commandés  par  le  chef  de  bataillon  Nugues,  et 
les  deux  compagnies  d’éclaireurs  de  ces  deux  demi-brigades,  marcheront 
avec  le  quartier  général. 

L'ordonnateur  en  chef  restera  au  Caire  et  viendra  travailler  avec  moi 
toutes  les  fois  que  cela  sera  nécessaire,  en  passant  par  Gyzeh,  où  il  y aura 
toujours  des  escortes. 

Même  ordre  à l'administrateur  général  des  finances. 

Le  commandant  de  la  place  m’enverra  tous  les  jours  un  adjoint  avec 
le  rapport  de  la.  place. 

Les  citoyens  Monge,  Berthollel  et  Nouel  seront  prévenus. 

Le  payeur  restera  ici  et  m’enverra  le  rapport  de  la  caisse,  toutes  les 
fois  qu’il  n’aura  rien  à 111e  dire. 

Bonaparte. 

di*  la  guerre. 

4281. 

At  GÉNÉRAI.  DESAIX. 

Quartier  général,  au  Caire,  *7  inr«*iHor  an  vu  (i5  juillet  1799). 

Mourad-Bey  a été  aux  lacsNatroun,  Citoyen  Général;  il  n’y  a point  trouvé 
le  rassemblement  de  Bogachi  et  des  Mameluks;  il  est  retourné.  Il  a couché 
la  nuit  du  af>  au  ah  aux  Pyramides.  Berlram1,  chef  d’Arabes,  lui  a 
fourni  ce  dont  il  avait  besoin;  il  a disparu.  Il  est,  à ce  que  me  mande  le 

’ Ben-Tr»m? 
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général  Murat,  au  village  de  Dahehour,  à six  ou  sept  lieues  d'ici;  cela  me 
conlrarie  beaucoup. 

Le  96,  une  flotte  turque  composée  de  5 vaisseaux  de  ligne,  3 fré- 
gates, 5o  à Go  bâtiments  le’gers  ou  de  transport,  a mouillé  dans  la  rade 
d'Aboukir.  Je  n'ai  des  nouvelles  de  Damiette  que  du  a3. 

Ibrahim-Bey  est  à Gaza,  où  il  menace.  Le  général  Lagrange  a nettové 
les  ouâdys,  pris  le  cainp  des  Mameluks  descendus  de  la  haute  Egypte, 
tué  Osman-Bey  el-Cherqâouy  et  chassé  le  reste  dans  le  désert;  mais  il 
occupe  le  reste  de  ma  cavalerie.  Ainsi  il  faut  dans  ce  moment  contenir 
Mourad-Bey,  qui  est  sur  la  lisière  de  la  province  de  Gyzeb,  Osman- 
Bev,  etc.  et  pourvoir  au  debarquement;  vous  voyez  qu'il  est  nécessaire  de 
prendre  des  mesures  promptes  et  essentielles. 

Je  suis  fâché  que  le  général  Friant  n'ait  pas  suivi  Mourad-Bey,  ou  du 
moins  il  ne  devait  pas,  étant  à portée  du  Caire,  s'en  éloigner  sans  savoir 
ce  que  j’en  pensais. 

Il  faut  vous  rapprocher  de  Beny-Souevf,  réunir  toutes  vos  troupes  en 
échelons,  de  manière  à pouvoir,  en  peu  de  jours,  être  au  Caire  avec  la 
première  colonne , et  les  suivantes  à trente-six  heures  d'intervalle  l'une 
de  l’autre;  tenir  à Qoseyr  îoo  hommes;  autant  dans  le  fort  de  Qeneh. 

Si  le  débarquement  est  une  chose  sérieuse,  il  faudra  évacuer  toute 
la  haute  Egypte  et  mettre  vos  dépôts  en  garnison  dans  vos  forts.  S'il  n'est 
composé  que  de  & à 6,ooo  hommes,  alors  il  suflira  que  vous  envoyiez 
une  colonne  pour  contenir  Mourad-Bey,  le  suivre  partout  où  il  se  rendra 
dans  le  Bahyreh , le  Delta,  le  Charqyeh  ou  dans  la  province  de  Gyzeh. 

Pour  actuellement,  mon  intention  est  que  vous  vous  prépariez  à un 
grand  mouvement  et  que  vous  vous  contentiez  de  faire  partir  de  suite 
une  colonne  ponr  poursuivre  Mourad-Bey.  Je  pense  que  vous  aurez  fait 
partir  tous  les  hommes  des  7e  de  hussards,  i4'et  tô*  de  dragons.  Nous 
en  avons  bien  besoin;  je  vais  me  porter  dans  le  Bahyreh  avec  1 00  de  mes 
guides  pour  toute  cavalerie;  je  suis  fâché  que  Détrès  ne  soit  pas  parti 
avec  son  régiment. 

Bonaparte. 


Comm.  par  M.  Patilhter. 
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4282. 

AU  GÉNÉRAL  BERTHIER. 

Quartier  général,  G vieil , 9 7 mewidor  an  tu  (i5  juillet  1799). 

Réitérez  l'ordre  au  général  Zajonchek  de  faire  partir  le  bataillon  de 
la  aa'; 

Au  chef  d'escadron  Lambert,  de  retourner  au  Caire  et  de  venir  sur-le- 
champ  me  joindre; 

A l’ordonnateur,  de  prendre  des  mesures  sérieuses  pour  l'approvision- 
nement de  Sàlheyeh; 

Au  général  Lagrange,  de  renvoyer  au  Caire  la  cavalerie  et  les  droma- 
daires. 

Instruisez  le  général  Reynier  de  la  nouvelle  que  je  viens  d'apprendre 
et  de  la  nécessité  de  concentrer  ses  forces;  donnez-lui  ordre  de  laisser 
garnison  à Sàlheyeh  et  Bclbeys,  et  de  se  tenir,  avec  le  reste  de  sa  troupe, 
prêt  à marcher  au  Caire;  de  faire  partir  sur-le-champ,  avec  la  cavalerie 
et  les  dromadaires  du  général  Lagrange,  le  détachement  du  iA'  de  dra- 
gons. Si  on  n’a  pas  donné  ordre  aux  éclaireurs  et  grenadiers  des  1 8e  et 
32e  de  partir,  on  leur  enverra  sur-le-champ  l’ordre  de  partir  pour  se 
rendre  en  toute  diligence  à Terràneh,  ainsi  qu'aux  guides  à pied. 

Envoyez  un  adjoint  à Embàbeh  pour  savoir  l’heure  à laquelle  ce  batail- 
lon partira,  et  l’heure  k laquelle  la  32"  partira,  et  venir  m’en  instruire, 
afin  que  je  règle  mon  départ  eu  conséquence. 

Réitérez  l’ordre  au  général  Verdier  de  partir  sur-le-champ  pour  re- 
joindre sa  division; 

Au  commundantde  la  marine,  de  faire  partir  sur-le-champ  un  bâtiment 
pour  Damiette,  pour  porter  la  lettre  ci-jointe  au  général  Kleber;  il 
remettra,  en  passant,  l'ordre  au  général  Robin  de  se  rendre  en  toute 
diligence  à Menouf,  où  il  recevra  de  nouveaux  ordres;  si  la  lourde  Myt- 
Gbamar  est  commencée  et  que  20  hommes  puissent  être  à l’abri  de  tout 
événement,  de  l’occuper;  sans  quoi,  de  ne  laisser  aucun  Français  dans  ce 
pays. 
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Donnez  l’ordre  à l’ancien  chef  de  la  légion  nautique,  qui  a été  fait 
adjudant  général,  de  partir  demain  avec  la  18',  pour  rejoindre  le  quar- 
tier général  à Terrâneh. 

Renvoyez,  par  la  barque  qui  va  dans  la  haute  Egypte,  un  duplicata 
de  l’ordre  au  général  Rampon  de  se  rendre  à Terrâneh. 

Bonapautk. 

Dépôt  de  U guerre. 


4283. 

AU  GÉNÉRAL  DUGUA. 

Quartier  général,  Gvitli.  97  messidor  an  *11  (i5  juillet  >799). 

Je  vais.  Citoyen  Général,  partir  pour  quelques  jours.  Je  retournerai 
au  Caire  aussitôt  que  la  nature  des  bâtiments  qui  ont  paru  et  les  forces 
qu’ils  pourraient  porter  me  seront  connues. 

Vous  trouverez  ci-joint  copie  de  la  lettre  que  j’écris  au  général  Desaix. 
Si  jamais  mes  exprès  étaient  interceptés  et  que  vous  apprissiez  qu’il  se 
passe  des  événements  majeurs,  vous  êtes  autorisé  à le  faire  venir. 

Faites-moi  passer  tous  les  dromadaires  et  toute  la  cavalerie  qui  vien- 
dra de  la  haute  Egypte  ou  du  général  Lagrange.  Vous  sentez  combien  il 
est  nécessaire  que  j’aie  quelques  centaines  d’hommes  de  cavalerie. 

Je  donne  ordre  au  payeur  de  vous  faire  solder  tout  ce  qui  vous  est  dû 
pour  frais  de  table  et  bureau  de  la  place. 

Quant  aux  généraux  Reynier  et  Lagrange,  vous  verrez  que  je  ne  dé- 
cide encore  rien  sur  leur  destination  ; je  les  préviens  seulement  de  se  tenir 
prêts  à faire  un  mouvement  sur  moi.  Comme  mes  ordres  pourraient  être 
interceptés,  ce  sera  à vous,  si  les  circonstances  l’exigeaient,  à les  en  pré- 
venir. 

J’ai  donné  ordre  au  capitaine  ÎNicolo  de  rentrer  au  Caire  avec  ses  Grecs. 
Envoyez  plusieurs  exprès  pour  le  lui  réitérer. 

Je  vous  prie  de  faire  partir  demain  par  terre  une  autre  copie,  certifiée 
par  vous,  de  ma  lettre  au  général  Desaix. 

Roxacabte. 

DéjtAt  de  In  guerre. 
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4284. 

AU  CITOYEN  POUSS1ELGUE. 

Quartier  général,  Gyzeh,  97  imtasitlor  an  tu  ( 1 5 juillet  1799). 

Je  m’éloigne  pour  quelques  jours,  Citoyen  Administrateur;  je  vous  prie 
de  me  donner  très-souvent  des  nouvelles  de  ce  qui  se  passera  au  Caire. 
Je  ne  doute  pas  que  vous  ne  contribuiez  par  votre  activité  et  votre  esprit 
conciliateur  à y maintenir  la  tranquillité,  comme  vous  l'avez  fait  pendant 
mon  incursion  en  Svrie. 

Bonaparte. 

Connu,  par  M“*  de  la  Mortntëre. 

4285. 

AU  GÉNÉRAL  KLEBER. 

Quartier  général.  G}  zch,  97  messidor  an  ru  ( i5  juillet  1799). 

L'adjudant  général  Jullien  vous  aura  sans  doute  appris.  Citoyen  Gé- 
néral, la  nouvelle  de  l'arrivée  d’une  (lotte  turque  dans  la  rade  d'Aboukir 
le  a A messidor;  et,  si  la  présence  de  l’ennemi  ne  vous  en  a pas  empêché, 
vous  aurez  opéré  votre  mouvement  sur  Rosette,  en  vous  portant,  avec  la 
majeure  partie  de  vos  forces,  sur  l’extrémité  de  votre  province,  afin  de 
pouvoir,  dans  le  moins  de  temps  possible,  combiner  vos  mouvements 
avec  le  reste. 

Je  pars  dans  la  nuit  pour  Terrâneh,  d'où  je  me  rendrai  probablement 
à El-Rahmânyeh. 

Il  faut  livrer  El-A'rvch  et  Qalyeh  à leurs  propres  forces;  et,  si  aucune 
force  imposante  n’a  encore  paru  devant  Damiette,  vous  vous  porterez  dans 
une  position  quelconque,  le  plus  près  possible  de  Rosette. 

J’ai  toute  la  journée  couru  les  déserts,  au  delà  des  Pyramides,  pour 
donner  la  chasse  à Mourad-Bcy. 

Bonaparte. 

Collection  Napoléon. 
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4286. 

A MOI  SSA, 

CHEIK  DE  l.A  TR I fl L I)l>  BKstlU. 

QuârliiT  g*Wr*l,  TmAneb,  99  meMtdor  an  ni  ( 17  juillet  1799). 

Nous  vous  faisons  savoir  par  une  letlre  ipie  nous  sommes  arrivé  au- 
jourd’hui à Tcrrâneh  avec  l’armée,  pour  nous  porter  dans  le  Bahyreh, 
«lin  de  pouvoir  anéantir  d’un  seul  coup  nos  ennemis,  et  confondre  tous 
les  projets  qu’ils  pourraient  avoir  conçus. 

Nous  désirons  que  vous  envoyiez,  pour  le  t"  thermidor  au  soir,  à El- 
Rahmânyeh,  quelqu'un  de  votre  part  pour  nous  donner  des  nouvelles  de 
tout  ce  qui  se  passe  à Maryout  et  dans  le  désert,  ainsi  que  de  tout  ce  qui 
serait  à votre  connaissance. 

Nous  désirons  aussi  vous  voir  bientôt,  avec  bon  nombre  de  vos  gens, 
pour  éclairer  notre  année. 

Recommandez  à tous  vos  Arabes  de  se  bien  comporter,  afin  qu’ils 
méritent  toujours  notre  protection. 

J'ai  fait  occuper  par  nos  troupes  et  mettre  des  cauons  dans  les  cou- 
vents des  lacs  Natroun.  11  sera  donc  nécessaire,  quand  quelqu’un  de  votre 
tribu  ira,  qu’il  se  fasse  reconnaître,  car  j’ai  ordonné  qu’ils  soient  traités 
comme  amis.  Faites  connaître  le  contenu  de  cette  lettre  à tous  les  cheiks, 
sur  qui  soit  le  salut. 

Bonaparte. 

Recueil  d«*  pièces  officielle*. 


4287. 

Al  \ IILÉMAS,  NOBLES , CHEIKS,  IMAMS  ET  FELLAHS 

DE  U PROVINCE  DE  BAHYREH. 

Quartier  général,  Terrincli,  19  messidor  an  vu  ( 17  juillet  >799). 

Il  n’y  a pas  d’autre  dieu  que  Dieu,  et  Mahomet  est  son  prophète! 
Tous  les  habitants  de  la  province  de  Bahyreh  mériteraient  d’étre  châtiés,- 
car  les  gens  éclairés  et  sages  sont  coupables  lorsqu  ils  ne  contiennent  pas 
. SA 
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les  ignorants  et  les  mâchants;  mais  Dieu  est  clément  et  miséricordieux. 
Le  Prophète  a ordonné,  dans  presque  tous  les  chapitres  du  Coran,  aux 
hommes  sages  et  bons,  d'èlre  cléments  et  miséricordieux;  je  le  suis  envers 
vous.  J’accorde,  par  le  présent  firnian,  un  pardon  général  à tous  les  hnbi- 
lanls  de  la  province  de  Bahyreh  qui  se  seraient  mal  comportés,  et  je 
donne  des  ordres  pour  qu'il  ne  soit  fait  contre  eux  aucune  espèce  de 
recherche.  J’espère  que  désormais  le  peuple  de  la  province  de  Bahyreh 
me  fera  sentir,  par  sa  bonne  conduite , qu’il  est  digne  de  mon  pardon. 


DtyAt  d«?  1b  gutrrt. 


Bonaparte. 


A288. 

AU  GÉNÉRAL  DUGUA. 


Quartier  général , Terréneh,  99  messidor  an  ni  (17  juiifol  1799). 

Le  nombre  de  voiles  ennemies.  Citoyen  Général,  s'est  augmenté  d’une 
quinzaine  de  bâtiments  légers.  Vous  sentez  combien  il  devient  nécessaire 
de  presser  le  départ  de  tous  les  hommes  disponibles.  J’espère  que  le 
général  Lagrange  sera  parti  du  Caire  pour  l’armée  quand  vous  recevrez 
ceci,  il  y a beaucoup  de  chefs  de  bataillon  qui  ne  sont  pas  à leurs  corps, 
parce  qu’ils  sont  tous  un  peu  incommodés  nu  qu’ils  ont  pensé  que  ce 
n’était  simplement  qu’une  course  contre  les  Arabes.  Faites  que  tous  ces 
hommes  nous  rejoignent.  Il  est  essentiel  que  tout  cela  marche  en  corps. 
J’estime  que  les  détachements  doivent  être  au  moins  de  aoo  hommes. 

Écrivez  au  général  Desaix  les  nouvelles  que  je  vous  donne,  que  j’ima- 
gine que  la  colonne  mobile  contre  Mourad-Bey  est  partie,  et  qu’il  presse 
le  départ  de  la  cavalerie  que  je  lui  ai  demandée.  Dès  que  le  bataillon 
de  la  as*  ainsi  que  le  général  Rampon  et  sa  colonne  seront  arrivés  au 
Caire,  qu’ils  filent  en  toute  diligence  sur  El-Rahmdnyeh. 

Instruisez  le  général  Reynier  qu'il  est  nécessaire  qu’il  réunisse  la  gar- 
nison de  Sâlheyeh  en  y laissant  en  tout,  compris  sapeurs  et  canonniers, 
îao  hommes,  et  qu'il  soit  prêt,  à tout  événement,  à se  porter  de  Belbeys, 
par  le  Delta,  sur  El-Rahmdnyeh.  Vous  lui  enverriez,  pour  cet  objet,  tous 
les  grenadiers  et  l’artillerie  de  sa  division.  Il  pourrait  ainsi  m’amener  un 
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millier  d'hommes,  qui  peuvent  rue  devenir  d'un  grand  secours.  Si,  dans 
trente-six  heures,  vous  ne  recevez  pas  de  lettres  de  moi,  vous  ordonnerez 
ce  mouvement. 

Envoyez  un  des  généraux  qui  sont  au  Caire  en  convalescence,  pour 
commander  à Gyzch. 

Faites  partir  les  deux  demi-galères  et  la  chaloupe  canonnière  la  Vic- 
toire, pour  se  rendre  à Kl-Rahmànyeh;  faites-y  embarquer  a,ooo  paires 
de  souliers;  envoyez-nous.  sous  leur  escorte,  à El-Rahmânyeb,  encore  a ou 
3oo,ooo  rations  de  biscuit  et  de  la  farine.  L’ordonnateur  donne  des 
ordres  pour  cet  objet.  Le  convoi  escorté  par  les  trois  djermes  la  Véni- 
tienne, etc.  n'est  pas  encore  arrivé.  Je  serai  le  t"  thermidor,  au  soir,  à 
El-Rahm&nyeh. 

Je  vous  expédierai  constamment  deux  courriers  par  jour. 

Si  les  Hcnâdy  continuent  à nous  rester  fidèles,  vous  ne  manquerez  pas 
de  nouvelles.  Le  citoyen  Rosetti  peut  vous  servir  beaucoup  là-dessus; 
ayez  cependant  l’œil  sur  les  démarches  de  cet  homme. 

Selim-Kàchef,  le  dernier  qui  est  venu  du  Bahyreh,  m'est  représenté 
comme  un  homme  extrêmement  dangereux;  faites-le  rappeler;  dites-lui 
que,  comme  je  vais  dans  le  Bahyreh,  je  désire  l’avoir  avec  moi  à cause 
de  ses  connaissances  locales;  et,  sur  ce,  faites-le  embarquer  sur  une  des 
demi-galères,  en  le  consignant  au  commandant,  et  lui  recommandant 
d'avoir  pour  lui  quelques  égards,  mais  que  cependant  il  en  répond  comme 
d'une  chose  capitale. 

Faites  fusiller  les  prisonniers  qui  se  permettraient  le  moindre  mou- 
vement. 

Fixez  vos  yeux  sur  les  approvisionnements  de  la  citadelle,  de  l'hêpiial 
d lbrahim-Bey,  de  Gyzeh  et  des  petits  forts. 

Faites  connaître  au  divan  que,  vu  les  troubles  survenus  dans  le  Bahy- 
reh et  le  grand  nombre  de  mécontents  qui  s’y  trouvent,  j’ai  jugé  à propos 
de  m'y  rendre  moi-même. 

Quant  aux  bâtiments  qu’ils  pourraient  savoir  être  sur  la  cote,  dites 
que  vous  croyez  que  ce  sont  des  Anglais,  et  que  l’on  dit  que  la  paix  est 
faite  entre  les  deux  puissances.  Dites  que  vous  savez  que  je  leur  ai  écrit, 
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et,  sur  ce,  demandez-leur  s’ils  ont  reçu  ma  lettre.  Montrez-leur  ma  pro- 
clamation aux  habitants  du  Bahvreh.  Amusez-les  avec  l'expédition  du 
général  Menou  aux  lacs  Nalroun,  et  du  général  Destaing  à Marvoul. 

Bonaparte. 


DépAl  «lr  la  guerre. 


4289. 

AU  GÉNÉRAL  MARMONT. 


Quartier  général,  T wrâneh,  49  ni.-satdor  an  tu  ( 17  juillet  1799). 

J'ai  reçu.  Citoyen  Général,  votre  lettre  du  ai,  h la  pointe  du  jour,  de 
Koselte.  Je  n’ai  eu  aucune  sollicitude  pour  Alexandrie.  Soutenez  Rosette. 
Je  pense  que  vous  serez  posté  à Aboukir,  comme  vous  me  l'annonciez, 
pour  tomber  sur  les  flancs  de  l’ennemi,  s’il  osait  débarquer  entre  Aboukir 
et  Rosette  pour  tenter  un  coup  de  main. 

Des  troupes  arrivent  ce  soir  à Kl-Rabmànyeb.  Je  couche  ici  ce  soir  avec 
l'armée.  Je  serai  le  i"  thermidor,  au  soir,  À El-Rnhmânyeh. 

J'ai  fait  mettre  garnison  et  dos  canons  dans  les  couvents  des  lacs  Nalroun. 

Mourad-Rej , chassé,  poursuivi  de  tous  côtés,  s’est  retiré  dans  le  Fayoum  ; 
il  a avec  lui  une  centaine  de  Mameluks,  5o  Arabes  et  An  hommes,  tous 
exténués  de  fatigue  et  dans  le  dernier  délabrement. 

Vous  avez  sans  doute  appris  que,  le  9 A du  mois,  le  général  Lagrange 
est  arrivé  à la  pointe  du  jour  dans  les  ouàdys  situées  dans  le  désert,  entre 
Suez,  la  Syrie  et  Relbeys,  a surpris  900  Mameluks,  tué  Osman-Bey 
el-Cherqâouy,  un  des  coryphées  du  pays,  et  pris  700  chameaux. 

Boxapartr. 

Collection  Napol**on, 

4290. 

AU  GÉNÉRAL  KLEBER. 


Quartier  général,  Kl-RahinAnyeb . a iWrntidor  an  tii  (so  juilli4  1799). 

Nous  arrivons  à El-Rahmànyeh,  Citoyen  Général;  l’adjudant  général 
Jullien  m’apprend  que  l’avant-garde  de  votre  division  arrive  à Rosette, 
et  que  vous-même  n’en  êtes  pas  éloigné  avec  le  reste  de  votre  division. 
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Il  parait  que  l’ennemi  a décidément  débarqué  à Aboukir,  et  est  dans 
ce  moment  maitre  de  la  redoute. 

Ma  ligne  d’opération  sera  Alexandrie,  lîirket1  et  Rosette.  Je  me  tien- 
drai avec  la  masse  de  l’armée  a Birket.  Le  général  Marmont  est  à Alexan- 
drie, et  vous  vous  trouverez  A Rosette,  l’un  et  l’autre  avant  à peu  près 
autant  de  monde;  de  sorte  que  vous  vous  trouvez  former  la  droite,  le 
général  Marmont  la  gauche,  et  je  suis  au  centre.  Si  l’ennemi  est  eu  force, 
je  me  battrai  dans  un  bon  champ  de  bataille,  avant  avec  moi  ou  ma 
droite  ou  ma  gauche;  celle  des  deux  qui  ne  pourra  pas  être  avec  moi, 
je  tâcherai  qu  elle  puisse  arriver  pour  servir  de  réserve. 

Birket  est  à une  lieue  de  la  hauteur  de  Lelohâ  et  i une  lieue  du  village 
de  Besentoudy,  village  assez  considérable.  Prenez  tous  les  renseignements 
nécessaires  sur  la  situation  d’Edkuu.  village  sur  la  route  de  Rosette  à 
Aboukir,  par  rapport  à Birket,  et  tâchez  de  vous  organiser  de  manière 
à pouvoir,  au  premier  ordre,  vous  porter  le  plus  promptement  possible  à 
Edkou  ou  à Birket;  cl,  comme  il  serait  possible  que  nos  communications 
fussent  interceptées,  tâcbez  d’avoir  beaucoup  de  monde  en  campagne  pour 
savoir  ce  que  je  fais  et  où  je  suis,  afin  que,  s’il  arrivait  des  cas  où  il  ny 
eût  pas  d’inconvénient  à un  mouvement,  et  où  des  avis  vous  feraient 
penser  que  j’ai  dû  vous  ordonner  de  le  faire,  vous  le  fassiez. 

Vous  trouverez  à Rosette  quelques  pièces  de  campagne  dont  vous 
pourrez  vous  servir. 

Je  vous  envoie  quatre  copies  de  cette  lettre,  afin  qu  elle  vous  par- 
vienne. 

Quelque  chose  qui  arrive,  je  compte  entièrement  sur  la  bravoure  des 
16  à 18,000  hommes1  que  vous  avez  avec  vous.  Je  ne  pense  pas  que 
l’ennemi  en  aurait  autant,  quand  même  ses  cent  bâtiments  seraient 
chargés  de  troupes. 

Bonamte. 

Collection  Napoléon. 


1 Birket-Glieylfa. 

* Dans  In  prévision  que  se»  dépAches  pour- 


rment  A(n?  interceptées . le  général  Borinp.irt» 
exagère  à dessein  le  chiffre  de  se»  force». 
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4291. 

AU  GÉNÉRAL  MURAT. 

Quartier  général , EL-BahmAnveh . a Ibermidor  an  «il  («o  juillet  1799). 

Il  est  ordonné  au  général  Murat  de  se  tenir  prêt  à partir  aujourd’hui  à 
deux  heures  après  midi,  de  faire  prendre  du  pain  à sa  troupe  jusqu’au  6 
inclusivement,  de  faire  prendre  par  ses  attelages  et  servir  par  ses  canon- 
niers une  pièce  de  3 autrichienne  qui  se  trouve  au  fort  d’El-Rahmdnyeh. 

Le  général  Murat  est  prévenu  qu’il  aura  avec  lui  les  grenadiers  de  la 
69',  et  l'ingénieur  Picault  pour  faire  des  puits  où  il  sera  nécessaire. 

Par  ordre  du  gênerai  en  chef. 

Dépôt  <I«j  U guerre. 


4292. 

AU  GÉNÉRAL  MURAT. 

Quartier  général,  EJ-IUhmJ3nyeh , a thermidor  ou  ru  (90  juillet  1799). 

Le  général  en  chef  ordonne  au  général  Murat  de  se  porter  avec  la 
cavalerie,  3 pièces  de  canon,  les  grenadiers  et  le  i"  bataillon  de  la  69', 
commandés  par  le  chef  de  brigade,  et  les  dromadaires,  au  village  de 
Besentouây;  de  prendre  là  des  renseignements  sur  tout  ce  qui  se  passe  à 
Aboukir,  d’envover  des  espions  pour  être  prévenu  des  mouvements  des 
ennemis,  et  d’expédier  sur-le-champ  des  courriers  au  général  Marmont 
avec  la  lettre  ci-jointe.  Il  lui  expédiera  en  outre  plusieurs  autres  courriers 
pour  lui  faire  part  que  l’armée,  forte  de  plus  de  60,000  hommes,  est 
arrivée  à El-Rahmânyeh , que  le  général  Kleber,  avec  une  colonne  de  1 5 à 
1 fi.ooo  hommes,  est  arrive  à Rosette;  qu’étant  venue  en  quatre  jours  du 
Caire,  un  jour  de  repos  est  nécessaire  à El-Rahmânyeb,  et  que  lui  a pris  les 
devants,  avec  une  bonne  avant-garde,  pour  reconnaître  l’ennemi  et  pou- 
voir instruire  le  général  en  chef  de  tout  ce  qui  se  passe;  que,  son  intention 
étant  de  réunir  toute  sa  cavalerie,  il  désire  que  le  général  Marmont 
envoie  à Rirkel  les  dromadaires  et  toute  la  cavalerie  qui  est  à Alexandrie, 
qui  mèneront  avec  eux  deux  bonnes  pièces  de  8 bien  approvisionnées; 
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qu'ayant  entendu  dire,  dans  ce  pays,  que  l'ennemi  avait  débarqué  à 
Aboukir,  le  général  en  chef  désirerait  connaître  si  la  redoute  et  le  fort 
tenaient  encore,  et  que  c’était  surtout  pour  le  cas  où  le  fort  ne  tiendrait 
plus  qu’il  désirait  qu’il  fît  partir  sa  cavalerie  et  les  dromadaires  pour 
rejoindre  l’armée. 

Le  général  Murat  s'assurera  de  la  quantité  d’eau  qui  existe  à Ilirket 
et  sur  la  route  d'Alexandrie.  Il  fera  nettoyer  ou  creuser  les  puits.  Il 
tâchera,  demain  avant  le  jour,  de  tendre  des  embuscades  aux  différents 
points  du  lac  où  l'ennemi  pourrait  avoir  envoyé  des  canots,  soit  pour 
faire  de  l’eau,  soit  pour  communiquer  avec  l’intérieur  du  pays.  Il  fera 
rechercher  avec  le  plus  grand  soin  la  paille  et  l’orge,  soit  à Birket,  soit 
sur  la  route  de  Birket  à Alexandrie.  II  fera  transporter  de  Besentouây  à 
Birket,  et  même  à la  hauteur  de  Lelohâ,  la  plus  grande  quantité  d’orge 
et  de  paille,  afin  que,  l’armée  s'y  rendant,  la  subsistance  des  chevaux  soit 
assurée. 

Si  le  général  Murat  apprenait  que  le  général  Marmont  se  fût  porté 
sur  Aboukir,  et  qu’il  fût  sur  le  point  d'en  venir  aux  mains,  il  s’y  porte- 
rait, comme  de  raison , pour  l’appuyer.  S’il  apprenait  que  le  fort  d’Aboukir 
tint  toujours  et  que  le  général  Marmont  n’ait  pu  sortir  de  sa  place,  il 
pousserait  un  corps  de  dromadaires  et  de  cavalerie  pour  communiquer 
avec  Alexandrie  et  faire  en  sorte  que,  demain  au  soir,  le  général  en  chef 
soit  au  fait  de  la  situation  des  choses  et  puisse  prendre  un  parti  définitif. 

Le  général  en  chef  recommande  au  général  Murat  de  ménager  son 
infanterie  déjà  très-fatiguée,  de  ne  la  faire  servir  que  comme  corps  de 
réserve.  En  cas  d'événement,  le  général  Murat  enverra  au  général  en 
chef  la  note  des  villages  par  où  il  passera  et  par  où  il  enverra  ses  cour- 
riers, afin  que  les  reconnaissances  et  tout  ce  qui  pourrait  partir  du 
quartier  général  se  rencontrent.  Il  expédiera  souvent  des  courriers  au 
général  en  chef. 

Par  ordre  du  «1  rhef 

DépAt  de  U guerre. 
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429$. 

Ali  GÉNÉRAL  MARMONT, 

» rt.EVASDRIF.. 

Quartier  RSftAr»l , El-R.hmâimti , a thermidor  an  ru  ( an  juillet  1799). 

Les  divisions  Rampon  cl  Lanncs,  Citoyen  Général,  achèvent  d'arriver 
aujourd’hui.  Le  général  Murat,  avec  la  6q*,  la  cavalerie,  uu  escadron  de 
dromadaires  et  de  l'artillerie,  sera  cette  nuit  sur  la  hauteur  de  Lelohâ. 

Si  l’ennemi  a pris  Aboukir,  envoyer  la  cavalerie  et  les  dromadaires 
à Birket.  avec  deux  pièces  de  8 bien  approvisionnées,  mon  intention 
étant,  au  préalable,  de  réunir  toute  la  cavalerie  de  l’armée. 

Si  l'ennemi  n'a  pas  pris  Aboukir,  mais  qu’il  y ait  une  nécessité  im- 
minenle  de  le  secourir,  parler;  le  général  Murat  a ordre  de  vous 
seconder. 

Si  Aboukir  peut  attendre  encore  que  je  prenne  un  parti  moi-même, 
faites  en  sorte  que  j’aie  demain  au  soir  des  nouvelles  positives  de  la 
situation  des  choses.  le  n’attends  que  ce  rapport  et  la  journée  de  demain , 
nécessaire  pour  le  repos  de  la  troupe,  pour  marcher.  Dans  ce  dernier 
cas,  préparez  votre  artillerie  de  campagne  et  les  obusiers. 

Dans  fous  les  cas,  vous  recevrez  un  renfort  de  canonniers. 

Les  rassemblements  du  Rahyreh  ayant  été  absolument  détruits,  Mou- 
rad-Bej  poursuivi,  réduit  à une  poignée  de  monde,  ne  sachant  où  se  réfu- 
gier, je  regarde  l’opération  des  ennemis  comme  entièrement  manquée. 

Bonaparte. 

D<;|«Vl  d»  la  RIH*TT»\ 


4294. 

Al'  GÉNÉRAL  DUGUA, 

AL'  CAIRE. 

Quartier  j;énéml , Kl-Rahmdnyeh , * thermidor  an  vu  (*o  juillet  1799)»  8 heure*  du  soir. 

Il  paraît,  Citoyen  Général,  que  les  Turcs  nous  ont  pris  le  mauvais  fort 
d’Aboukir.  Le  général  en  chef  a besoin  de  toutes  ses  forces  pour  attaquer 


Digitized  by  Google 


COKKESPON DANCE  DE  NAPOLÉON  I".—  AN  VII  (1799).  f.73 

I ennemi.  Il  vous  ordonne  de  lâcher  de  réunir  3oo  hommes  et  plus  des 
18*,  3a*,  1 3'  et  69e  demi-brigades,  qui,  d'après  les  étals  de  situation 
qui  nous  sont  remis,  sont  restés  au  Gnire,  quoique  en  état  de  marcher. 
La  1 8'  a 70  hommes  restés  faute  d’armes,  1 4 9 convalescents,  dont  beau- 
coup en  état  de  marcher.  La  3a'  a A 9 hommes  restés  au  Caire  sans  per- 
mission et  169  convalescents,  dont  beaucoup  sont  en  état  de  marcher. 

II  en  est  de  même  des  1 3*  et  69*. 

Faites  passer  une  revue  exacte  de  tous  les  hommes  en  état  de  marcher 
appartenant  à ces  demi-brigades,  et  envovez-nous-les  par  terre,  à grandes 
journées. 

Le  général  Fugière,  qui  est  arrivé  ici,  a prévenu  le  général  en  chef 
qu’il  avait  envoyé  au  Caire  une  cinquantaine  de  chevaux  de  remonte. 
Le  général  en  chef  pense  qu’au  moment  où  vous  recevrez  cette  lettre 
ils  seront  équipés;  s’ils  ne  l’étaient  pas,  donnez  les  ordres  les  plus  précis 
pour  qu’ils  le  soient  sur-le-champ,  et  envoyez-nous,  le  plus  prompte- 
ment possible,  ces  5o  hommes  de  cavalerie  et  tous  les  autres  dispo- 
nibles. 

J’espère,  mon  cher  Général,  que  nous  donnerons  aux  Turcs  une 
leçon  qui  assurera  à la  France  la  possession  de  l’Egypte. 

Nous  recevons  des  nouvelles  d’Alexandrie  du  général  Marmont,  d’hier 
soir;  tout  y est  parfaitement  bien  disposé. 

L’adjudant  général  Jullien  est  à Rosette,  où  tout  est  parfaitement  tran- 
quille et  dans  une  position  très-respectable. 

Tout  le  pays  est  tranquille  et  a peu  de  confiance  dans  les  moyens  de 
la  flotte  turque. 

Par  ordre  du  gtalral  en  chef. 

Soit  avec  la  cavalerie,  soit  avec  l'infanterie,  envoyez-nous  tous  les 
dromadaires  disponibles. 

Le  général  en  chef  ordonne  que  vous  fassiez  distribuer  des  fusils,  qui 
sont  à Gyzeh,  à tous  les  hommes  des  demi-brigades  qui  sont  à l’armée 
en  état  de  rejoindre  et  qui  n’en  auraient  pas;  enfin,  mon  cher  Général, 
envoyez-nous  le  plus  d’hommes  possible. 

DépAt  de  le  guerre. 

r.  85 
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4295. 

Ali  GÉNÉRAL  OUGUA, 

Ali  CAIJIE. 

Quartier  général,  Kl-Rabmânyeb , 3 llimuidor  ail  vu  (si  juillet  1799). 

Tous  les  drogmans.  Citoyen  Général,  nous  ont  manqué.  Ces  mes- 
sieurs ont  probablement  assez  volé.  Je  vous  prie  de  faire  arrêler  le 
citoyen  Braswich,  et  en  général  tous  les  drogmans  des  généraux  qui 
sont  ici,  de  les  embarquer  sur  une  djerme  armée  et  de  les  envoyer  à 
El-Rahinânyeh. 

Le  citoyen  Poussielguc  a deux  jeunes  gens  de  ceux  que  j’avais  amenés 
de  France;  je  vous  prie  de  m’envoyer  le  plus  intelligent. 

Boiupxrte. 

Di'pAl  rie  la  guerre. 


4206. 

AU  DIVAN  DU  CAIRE. 

Quartier  général , El-Rabminy«'h,  3 thermidor  an  tii  (*  t juillet  >799). 

Il  n’y  a pas  d’autre  dieu  que  Dieu , et  Mahomet  est  son  prophète  ! 

Au  divan  du  Caire,  choisi  parmi  les  gens  les  plus  sages,  les  plus  ins- 
truits et  les  plus  éclairés.  Que  le  salut  du  Prophète  soit  sur  eux  ! 

Je  vous  écris  celte  lettre  pour  vous  faire  connaître  qu'après  avoir  fait 
occuper  les  lacs  Natroun  et  parcouru  le  Bahvreh,  pour  rendre  la  tran- 
quillité à ce  malheureux  peuple  et  punir  mes  ennemis,  nous  nous  sommes 
rendu  à El-Rahmânyeh;  nous  avons  accordé  un  pardon  générai  à la  pro- 
vince, qui  est  aujourd'hui  dans  une  situation  parfaitement  tranquille. 

Quatre-vingts  bâtiments  petits  et  gros  se  sont  présentés  pour  attaquer 
Alexandrie;  mais,  ayant  été  accueillis  par  des  bombes  et  des  boulets,  ils 
ont  été  mouiller  à Aboukir,  où  ils  commencent  à débarquer.  Je  les  laisse 
faire,  parce  que  mon  intention  est,  lorsqu'ils  seront  tous  débarqués,  de 
les  attaquer,  de  tuer  tout  ce  qui  ne  voudra  pas  se  rendre,  et  de  laisser 
la  vie  aux  autres  pour  les  mener  prisonniers,  ce  qui  sera  un  beau  spec- 
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tacle  pour  la  ville  du  Caire.  Ce  qui  avait  conduit  cette  flotte  ici  était 
l'espoir  de  se  réunir  aux  Arabes  cl  aux  Mameluks  pour  piller  et  dévaster 
l'Egypte.  11  y a sur  celte  (lotie  des  Russes,  qui  ont  en  horreur  ceux  qui 
croient  à l'unité  de  Dieu,  parce  que,  selon  leurs  mensonges,  ils  croient 
qu’il  y en  a trois.  Mais  ils  ne  tarderont  pas  à voir  que  ce  n’est  pas  le 
nombre  des  dieux  qui  fait  la  force,  et  qu’il  n'y  en  a qu'un  seul,  père  de  la 
victoire,  clément  et  miséricordieux,  combattant  toujours  pour  les  bons, 
coufondaul  les  projets  des  méchants,  et  qui,  dans  sa  sagesse,  a décidé 
que  je  viendrais  en  Égypte  pour  en  changer  la  face  et  substituer  à un 
régime  dévastateur  un  régime  d’ordre  et  de  justice.  Il  donne  par  là  une 
marque  de  sa  toute-puissance,  car  ce  que  n'ont  jamais  pu  faire  ceux  qui 
croyaient  à trois  dieux,  nous  l'avons  fait,  nous  qui  croyons  qu'un  seul 
gouverne  la  nature  et  l’univers. 

Et,  quant  aux  musulmans  qui  pourraient  se  trouver  avec  eux,  ils  sont 
réprouvés,  puisqu’ils  se  sont  alliés,  contre  l’ordre  du  Prophète,  à des  puis- 
sances infidèles  et  à des  idolâtres.  Ils  ont  donc  perdu  la  protection  qui 
leur  aurait  été  accordée;  ils  périront  misérablement.  Le  musulman  qui 
est  embarqué  sur  un  bâtiment  où  est  arborée  la  croix,  celui  qui,  tous  les 
jours,  entend  blasphémer  contre  le  seul  Dieu,  est  pire  qu’un  infidèle 
même.  Je  désire  que  vous  fassiez  connaître  ces  choses  aux  différents  divans 
de  l'Egypte,  afin  que  les  malintentionnés  ne  troublent  pas  la  tranquillité 
des  différents  villages,  car  ils  périraient  comme  Damankour  et  tant  d'au- 
tres qui  ont,  par  leur  mauvaise  conduite,  mérité  ma  vengeance. 

Que  le  salut  de  paix  soit  sur  tous  les  membres  du  divan! 

Boiupxhte. 

Dépôt  lie  U guerre. 


4297. 

Al  DIVAN  DE  ROSETTE. 


Quartier  général.  El-Ralundnveh,  3 thermidor  an  ru  (ai  juillet  *791*). 

Je  vous  écris  celle  lettre  pour  vous  faire  connaître  que  je  suis  arrivé  à 
El-Ra  hmânych , et  que  je  me  dispose  à me  porter  contre  ceux  qui  voudraient 

«5. 
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troubler  la  tranquillité  de  l’Egypte.  Depuis  assez  longtemps  l’Egypte  a 
été'  sous  le  pouvoir  des  Mameluks  et  des  Osmanlis,  qui  ont  tout  détruit 
et  l’ont  pillée.  Dieu  l’a  remise  en  mon  pouvoir  afin  que  je  lui  fasse  re- 
prendre son  ancienne  splendeur.  Pour  accomplir  ses  volontés,  il  m’a  donné 
la  force  nécessaire  pour  anéantir  tous  mes  ennemis.  Je  désire  que  vous 
teniez  note  de  tous  les  hommes  qui,  dans  cette  circonstance,  se  condui- 
raient mal,  afin  de  pouvoir  les  châtier  exemplairement.  Je  désire  égale- 
ment que  vous  me  fassiez  passer,  deux  fois  par  jour,  des  exprès,  pour 
me  faire  savoir  ce  qui  se  passe,  et  que  vous  envoyiez  à Aboukir  des  gens 
intelligents  pour  en  être  instruits. 

Le  général  Abdallah  Menou  va  se  rendre  à Rosette. 

Boswpabtb. 

IWtH  il  de  pièce*  ofliciHIn». 

6298. 

AU  DIVAN  DF,  ROSETTE.  ' 


Quartier  général,  EI-Rabrndrmli,  3 thermidor  an  tu  (ai  juillet  1799). 

Dieu  est  grand  et  miséricordieux  ! 

Au  divan  de  Rosette,  choisi  parmi  les  plus  sages  et  les  plus  justes. 

J ai  reçu  votre  lettre;  j’en  ai  compris  le  contenu.  J’ai  appris  avec  plaisir 
que  vous  aviez  les  yeux  ouverts  pour  maintenir  tout  le  monde  de  la  ville 
de  Rosette  dans  le  bon  ordre.  Le  général  Menou  part  ce  soir  avec  un  bon 
corps  de  troupes.  Je  porte  moi-même  mon  quartier  général  à Rirket,  où 
je  vous  prie  de  m’envoyer  les  renseignements  que  vous  pourriez  avoir. 

Faites  une  circulaire  pour  faire  connaître  à tous  les  villages  de  la  pro- 
vince qu’heureux  ceux  qui  se  comporteront  bien  et  contre  qui  je  n’ai 
point  de  plaintes  à porter,  car  ceux  qui  sont  mes  ennemis  périront 
indubitablement. 

Que  le  salut  du  Prophète  soit  sur  vous  ! 

Boxapartb. 

Recueil  «io  pièrwt  officielle* 
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4299. 

AU  GÉNÉRAL  MENOU. 

Q»lHi«r  général,  El-Rahmâmvii , 3 Ihonnidor  an  ,1!  ( s i juillet  1799). 

Arrivé  à Rosette,  Citoyen  Général,  votre  première  sollicitude  sera  de 
débarrasser  le  fort  de  tout  ce  qui  l’encombre  : vivres,  artillerie,  ma- 
lades, etc.  d’envoyer  tout  à El-Rahmânyeh. 

Le  général  Kleber  doit  avoir  opéré  son  mouvement  sur  Rosette.  Ma 
ligne  d’opération  est  Alexandrie,  ltirket  et  Rosette.  Il  faut  que  vous  dé- 
signiez d'abord  une  garnison  raisonnable  pour  le  fort,  qu’avec  le  reste 
vous  vous  teniez  toujours  organisé  pour  pouvoir  vous  porter  sur  Birkef, 
qui  est  le  pivot  de  toutes  mes  opérations. 

Faites  partir  demain  an  soir  de  Rosette  3o  chameaux  chargés  de  riz 
pour  Birket  et  to  chargés  de  biscuit;  ce  sera  un  grand  service  que  vous 
nous  rendrez;  les  chameaux  retourneront  et  pourront  faire  un  second 
voyage.  Si  vous  pouviez  aussi  nous  y faire  passer  ao,ooo  cartouches,  cela 
nous  rendrait  un  service  essentiel.  Les  100  hommes  que  vous  chargerez 
de  cette  escorte  formeront  une  première  patrouille  de  Rosette  à Birket. 

Entretenez  une  correspondance  très-active  avec  le  général  Kleber,  et 
faites  écrire  par  le  divan  de  Rosette  aux  divans  de  Gharbyeh,  de  Menouf 
et  de  Damiette,  pour  leur  donner  les  nouvelles  telles  qu  elles  sont  et 
détruire  les  faux  bruits  qui  pourraient  circuler. 

Si  l’ennemi  faisait  un  mouvement  en  force  sur  Rosette,  et  que  vous  ne 
vous  jugiez  pas  suflisant  pour  le  culbuter,  vous  vous  enfermeriez  dans  le 
fort,  et  vous  attendriez  qu’une  colonne,  partie  de  Birket,  se  portât  sur 
Edkou,  pour  prendre  l’ennemi  en  flanc  et  par  les  derrières;  il  s’en  échap- 
pera fort  peu.  Si  les  bataillons  de  Damiette  vous  avaient  joint,  vous 
laisserez  l'adjudant  général  Berlhier  dans  le  fort,  et  vous  opérerez  votre 
retraite  sur  Birket  ou  El-Rahmânyeh. 

Dès  l’instant  que  la  cavalerie  que  j'attends  sera  arrivée,  il  y aura  de 
très-fréquentes  patrouilles  de  Birket  à Edkou  et  Rosette. 

Au  reste,  dans  toutes  les  circonstances  qui  peuvent  arriver,  le  prin- 
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cipal  but,  si  vous  êtes  attaqué  sérieusement,  c’est  de  défendre  le  fort  de 
Rosette,  afin  que  l'ennemi  n'ait  pas  l'embouchure  du  Nil;  le  second  but 
est  d’empêcher  l’ennemi  d’arriver  à Rosette,  ce  que  vous  ne  pourriez  faire 
qu'avec  les  forces  qui  viennent  de  Damiette,  mais  vous  vous  trouveriez  à 
même,  avec  une  pièce  de  campagne  et  votre  garnison,  de  vous  opposer  à 
un  détachement  de  4 à 5oo  hommes  qui  voudraient  piller  Rosette;  enfin, 
de  vous  trouver  prêt,  avec  la  colonne  dont  vous  pouvez  disposer,  à me 
rejoindre  sur  le  point  de  Birket. 

Bonaparte. 

Dépôt  d«  U guerre. 

4300. 

AU  GÉNÉRAL  MARMONT. 

Quartier  général , El-Rabtndnrch , 3 thermidor  an  vu  (ai  juillet  1799). 

Un  renfort  de  canonniers.  Citoyen  Général,  quelques  hommes  épars 
de  votre  garnison,  et,  ce  qui  est  plus  précieux  encore,  le  citoyen  Faul- 
trier,  partent  pour  vous  rejoindre. 

Le  général  Murat,  qui  est  parti  hier  pour  reconnaître  l’ennemi  à 
Aboukir  et  prendre  position  à Birket,  aura  déjà  communiqué  avec  vous 
et  vous  aura  fait  passer  les  dépêches. 

Le  général  Menou  part,  dans  l’instant  même,  pour  prendre  le  com- 
mandement de  Rosette  et  de  la  province. 

Gardez-vous  avec  la  plus  grande  vigilance;  ne  dormez  que  de  jour, 
haraquez  vos  corps  très  à portée,  faites  battre  la  diane  bien  avant  le 
jour,  exigez  qu'aucun  officier,  surtout  officier  supérieur,  ne  se  désha- 
bille la  nuit;  faites  battre  souvent  de  nuit  l’assemblée  ou  toute  autre 
sonnerie  convenue,  pour  voir  si  tout  le  monde  connaît  bien  le  poste 
qui  lui  est  désigné,  et  réservez  la  générale  pour  les  alertes  réelles.  Il 
doit  y avoir  à Alexandrie  une  grande  quantité  de  chiens  dont  vous  pou- 
vez aisément  vous  servir,  en  eu  liant  un  grand  nombre  à une  petite  dis- 
tance de  vos  murailles.  Relisez  avec  soin  le  règlement  sur  le  service  des 
places  assiégées  : c’est  le  fruit  de  l’expérience,  il  est  rempli  de  bonnes 
choses. 
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L'état-major  vous  envoie  les  signaux  convenus  pour  pouvoir  commu- 
niquer pendant  le  siège  ou  le  blocus,  si  le  cas  arrivait. 

Si,  d'Aboukir,  ils  vous  écrivaient  pour  vous  rendre,  faites  beaucoup 
d’honnêtetés  au  parlementaire,  et  faites-leur  sentir  que  l’usage  n'est  pas 
de  rendre  une  place  avant  qu’elle  soit  investie;  que,  s’ils  l'investissaient, 
alors  vous  pourriez  devenir  plus  traitable;  poussez  cette  négociation  aussi 
loin  que  vous  pourrez,  car  je  regarderais  comme  un  grand  bonheur  que 
la  facilité  avec  laquelle  ils  ont  pris  Aboukir  pût  les  porter  à vous  blo- 
quer : ils  seraient  alors  perdus.  Sous  peu  de  jours  j'aurai  ici  un  millier 
d'hommes  de  cavalerie. 

S’ils  ne  vous  font  point  de  propositions  cl  que  vous  ayez  une  ouverture 
naturelle  de  traiter  avec  eux,  vous  pourriez  les  tâter.  La  transaction 
pourrait  être  alors  de  connaître  la  capitulation  du  fort  d’Aboukir,  les 
sûretés  qu’on  a données  à la  garnison  de  passer  en  France,  et  si  on 
tiendra  cette  promesse;  ce  qui  naturellement  vous  mène  à pouvoir  faire 
sentir  que  vous  les  trouvez  très-heureux. 

Bosaparte. 

DéjWri  de  U jjiwrtT. 


4301. 

AU  GÉNÉRAL  DUGUA. 

Quartier  général,  KI-RalmtAtm-h,  3 thermidor  an  vu  (»t  juillet  1799),  H heurts  du  noir. 

Je  reçois,  Citoyen  Général,  votre  lettre  du  3o  messidor;  j’attends 
avec  la  plus  grande  impatience  la  cavalerie  que  vous  m'annoncez.  Le 
général  Reynier  a dû  vous  envoyer  tous  les  hommes  du  t h * qu'il  a. 
Ressières  m'assure  qu'une  trentaine  de  mes  guides  seraient  disponibles; 
on  leur  donnera  des  chevaux. 

Ecrivez  à Délrès  d’activer  sa  marche  avec  le  plus  de  monde  qu’il 
pourra;  la  32*  et  la  18'ont  laissé,  à elles  deux,  plus  de  600  hommes  au 
Caire.  Si  vous  ne  faites  pas  partir  ces  hommes  de  suite,  je  me  trouverai 
avec  fort  peu  de  monde.  Faites  une  revue  scrupuleuse,  et  que  tout  ce 
qui  appartient  â la  22*,  même  le  bataillon  qui  doit  être  arrivé  de  Beny- 
Soueyf,  aux  1 8%  3a',  i3'ei  69*,  parte  sans  le  moindre  délai. 
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Le  général  Rampon  aura  sans  doute,  à l’heure  qu'il  est,  dépassé  le 
Caire.  Il  avait  avec  lui  Go  hommes  d'artillerie  à cheval  qu'il  faut 
m'envoyer. 

Faites  partir  le  chef  de  bataillon  d’artillerie  Faure  avec  too  canon- 
niers, qui  sont  nécessaires  pour  jeter  dans  Alexandrie. 

L'ennemi  débarque  toujours  à Aboukir.  J’ai  trouvé  ici  et  à Rosette 
des  pièces  de  campagne.  Je  m'organise.  J'ai  été  joint  par  les  généraux 
Lanusse,  Robin  et  Fugière;  on  a cependant  laissé  à Menouf  une  centaine 
d'hommes. 

J'attends  aujourd'hui,  à midi,  le  général  Menou,  qui  est  de  retour  des 
lacs  Nation n. 

Vous  trouverez,  ci-joint  une  lettre  que  vous  remettrez  au  divan  du 
Caire. 

Que  tous  les  envois  que  vous  me  faites  soient  toujours  de  a5o  à 3oo 
hommes,  afin  d'éviter  toute  espèce  d'accident. 

Je  demande  au  payeur  de  nous  envoyer  1 00,000  francs.  11  sera  bon 
alors,  pour  l’escorte,  de  profiler  d'une  occasion  où  vous  aurez  Aoo  hommes 
à nous  envoyer.  Je  vous  recommande  de  nous  envoyer,  jour  par  jour  et 
même  deux  fois  par  jour,  les  hommes  qui  doivent  nous  rejoindre;  vous 
en  sentez  l'importance:  toutes  les  heures  il  peut  y avoir  une  affaire  déci- 
sive, et,  dans  le  petit  nombre  de  troupes  que  j'ai,  3oo  hommes  ne  sont 
pas  une  faible  chance. 

Bonaparte. 

ÜépAt  <!<•  b flué-rr*. 


4302. 

AU  GÉNÉRAL  DLGUA. 

Al'  CAIRE. 

Quartier  général.  EI-RahmArneli . "i  tku-nuMior  an  vit  (aa  juillet 

L escadre  ennemie.  Citoyen  Général,  a été  renforcée  de  3o  bâtiments. 
Leur  armée  est  en  position  devant  Aboukir;  je  pars  dans  deux  heures 
pour  aller  la  reconnaître,  et  l’armée  s'en  approche  aussi  près  que  l’eau 
peut  le  permettre.  J'attends  aujourd'hui  la  cavalerie  que  vous  m'avez 


Digitized  by  Google 


CORRESPONDANCE  DE  NAPOLÉON  K—  AN  VII  (1799).  681 

annoncée  par  voire  lettre  du  3o.  Je  désirerais  bien  que  le  chef  de  brigade 
Détrès  pûl  la  suivre  immédiatement. 

J’espère  que  le  général  Rampon  mènera  avec  lui,  indépendamment  du 
détachement  qu’il  a,  tout  ce  qui  est  resté  au  Caire  de  sa  division  et  de 
celle  de  Lannes;  il  en  est  presque  resté  le  tiers. 

Si  vous  aviez  des  nouvelles  qu'Ibrahim-Bey  est  en  marche  de  Gaza, 
vous  écririez  au  générai  Desaix  de  descendre.  Il  n’aura  avec  lui  que  i 5 à 
t,8oo  hommes  de  cavalerie  assez  peu  redoutable.  Vous  pourrez  réunir, 
surtout  si  le  général  Desaix  est  descendu,  un  corps  assez  considérable 
pour  pouvoir  l'attaquer  avec  avantage  au  moment  où  il  mettrait  le  pied 
sur  les  terres  d'Egypte,  ce  qui  pourrait  être  entre  Belbeys  et  le  Caire. 
Faites-vous  rendre  compte  si  Sâlbeych  est  approvisionné;  en  tout  cas, 
tenez  vos  forts  le  plus  approvisionnés  qu’il  vous  sera  possible. 

Bonaparte. 

DépAt  de  U guerre. 


4303. 

AU  GÉNÉRAL  DESAIX. 

Quartier  général , Kl-ftalunAnych,  h thermidor  an  fit  ( *9  juillet  1799). 

L’ennemi  a été  renforcé  de  3o  bâtiments,  Citoyen  Général,  ce  qui 
fait  130  à 1 3 o qui  existent  en  ce  moment  dans  la  rade  d'Aboukir.  11  est 
maitre  de  la  redoute  et  du  fort  d'Aboukir  depuis  le  37  messidor. 

Je  pars  aujourd'hui  pour  aller  reconnaître  la  position  qu'il  occupe , et 
voir  s’il  est  possible  de  l'attaquer  et  le  culbuter  dans  la  mer;  car  il  me 
parait  qu’il  ne  veut  pas  se  hasarder  à cerner  Alexandrie,  et  qu'il  se  con- 
tente, en  attendant  qu’il  connaisse  les  mouvements  d’Ibrahim-Bey  et  de 
Mourad-Bey,  de  se  forliGer  à la  presqu’île  d'Aboukir. 

Je  désirerais  bien  avoir  la  cavalerie  que  je  vous  ai  demandée;  si  je 
reste  en  position  devant  lui,  puisque  sa  position  serait  telle  qu'il  devien- 
drait impossible  de  l’attaquer,  j’en  aurai  un  besoin  urgent. 

te  général  Friant  sera  sans  doute  à la  suite  de  Mourad-Bey;  vous  vous 
serez  réunis  de  manière  è pouvoir  promptement  vous  porter  au  Caire.  Je 
•.  86 
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désire  que  vous  vous  y portiez  de  votre  personne,  avec  votre  première 
colonne.  Vous  vous  ferez  remplacer  à Beny-Soueyf  par  votre  deuxième 
colonne. 

Arrivé  au  Caire,  vous  réunirez  ce  qui  s'y  trouve  de  la  division  Reynier, 
pour  vous  trouver  à même  de  marcher  à Jbrahim-Bey,  s’il  prenait  le 
désert  sans  toucher  à El-A'rych  ni  à Qatyeb.  11  devrait  avoir,  dans  celte 
hypothèse,  un  millier  de  chameaux  avec  lui;  et,  dès  l'instant  qu’il  nura 
louché  aux  terres  d'Egypte,  ce  qui  pourrait  être  entre  Belheys  et  le  Caire, 
il  faudrait  marcher  à lui.  La  garnison  du  Caire  trouvera  dans  les  forts 
un  refuge  certain  qui  contiendra  la  ville,  quelque  événement  qu’il  puisse 
arriver. 

Bonaparte. 

Connu,  par  M.  Pautliier. 


4304. 

Al)  GÉNÉRAL  LAN  NES. 

Quartier  général , El-Rabnilnyeli . i ibtrmMor  an  »»i  (a*  juillet  1799). 

Il  est  ordonné  au  général  Lannes  de  partir  aujourd’hui,  A thermidor, 
à deux  heures  après  midi,  pour  se  rendre  au  village  de  Samâdys,  à trois 
lieues  d’El-Rahmânyeh,  sur  la  route  de  Birket. 

11  repartira  de  Samâdys,  avec  toute  sa  division,  ce  soir,  au  lever  de  la 
lune,  pour  se  rendre  à Birket,  où  il  prendra  position  et  attendra  de 
nouveaux  ordres. 

Le  général  Lannes  doit  avoir  reçu  l’ordre  de  faire  prendre  des  vivres 
pour  un  jour  de  plus,  c'est-à-dire  jusqu’au  q inclus.  Il  sera  fait  également 
une  distribution  de  vinaigre. 

Le  général  Lannes  laissera  au  fort  d’El-Rahmânyeh  les  hommes  hors 
d'état  de  marcher;  il  m'en  fera  remettre  l’état. 

Pur  ordre  du  général  en  chef. 

Di»]>6t  de  lu  guerre. 
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A305. 

ORDRE. 

Quartier  gémirai,  El-Rahmànyoh , h thermidor  an  tu  ( 9$  juillet  1799). 

Ordre  au  général  La  misse  de  parlir  aujourd'hui  avec  la  division  du 
gémirai  Rampon,  à deux  heures  et  demie  après  midi,  de  suivre  le  mou- 
vement de  la  division  Lannes,  et  de  se  rendre  à SamAdys,  à trois  lieues 
d’El-RahmAnyeh,  sur  la  roule  de  Birkct. 

Le  général  Lanusse  repartira  de  Samâdys  avec  sa  division  ce  soir, 
une  demi-heure  après  le  lever  de  la  lune,  pour  se  rendre  au  village  de 
Besentouây,  où  il  prendra  position  et  attendra  de  nouveaux  ordres. 

Par  ordre  du  général  en  chef. 

D'-pôl  de  U guerre. 

A306. 

AU  GÉNÉRAL  MARMONT. 

Quartier  général,  El-Raliminych,  A thermidor  on  »n  (99  juillet  1799). 

Le  général  en  chef  vous  ordonne,  Citoyen  Général , de  tenir  prêt  à par- 
tir, dans  la  journée  du  fi  thermidor,  le  général  Destaing,  avec  le  plus  de 
pièces  de  campagne  qu'il  vous  sera  possible  et  avec  900  hommes  de 
troupes  ayant  pour  quatre  jours  de  vivres,  et  bien  approvisionnés  de  car- 
touches, pour  se  joindre  à l’armée,  afin  de  chasser  l’ennemi  d’Ahoukir. 

Vous  ferez  préparer  3o  chameaux  chargés  d’eau  pour  être  prêts  à 
partir  le  6,  d’après  les  ordres  que  vous  pourrez  recevoir. 

Vous  ferez,  en  outre,  préparer  des  outres  pour  3o  autres  chameaux. 

Par  ordre  du  général  en  chef. 

DvjhM  de  U guerre. 

A307. 

AU  GÉNÉRAL  MENOU. 

Quartier  général . Birket,  5 thermidor  an  ru  {93  juillet  1799)* 
à 9 brun-*  après  midi. 

D’après  les  dispositions  du  général  en  chef,  il  est  ordonné  au  général 

86. 
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Menou  de  se  trouver,  le  7 thermidor,  à quatre  heures  du  matin,  au  lac 
Ma’dyeh,  avec  3 ou  Aoo  hommes  et  deux  pièces  de  campagne.  11  se  pla- 
cera de  manière  & ne  pas  pouvoir  être  inquiète  du  feu  des  bâtiments  qui 
sont  à la  mer,  à battre  avec  ses  deux  pièces  les  chaloupes  canonnières 
qui  seraient  dans  le  lac,  leur  intercepter,  s'il  est  possible,  la  sortie  du 
lac,  et  les  couler  bas  ou  les  obliger  à l'évacuer,  ce  qui  assurera  la  droite 
de  l’armée  qui  attaquera  Aboukir,  et  qui  se  trouverait  appuyée  le  long 
de  la  côte  marquée  D G.  line  fois  qu’il  aura  réussi  à remplir  ce  premier 
but,  il  placera  son  artillerie  de  manière  à battre  la  partie  formant  la 
droite  du  promontoire  où  est  située  la  redoute  et  le  fort,  afin  que  l'armée 
qui  les  attaquerait  se  trouve  encore  avoir  sa  droite  libre,  laquelle  se 
trouverait  appuyée  le  long  de  la  côte  A D.  Le  général  Menou  aura  soin 
que  les  canonniers  ne  tirent  pas  sur  l’armée,  ce  qui  arriverait  si  on  les 
laissait  se  livrer  à leur  ardeur.  Le  deuxième  but  rempli , il  dirigera  son 
artillerie  de  manière  à battre  les  chaloupes  qui  entreraient  et  sortiraient 
du  fort  d’Aboukir.  Si  le  général  Menou  pouvait  se  faire  suivre  par  un 
mortier  de  8 pouces  et  par  une  centaine  de  bombes,  cela,  bien  dirigé, 
pourrait  être  du  plus  grand  effet. 

S'il  n’y  a point  à Rosette  d'ofticier  d’artillerie,  l’adjudant  général 
Jullicn,  qui  sort  de  ce  corps,  pourrait  être  chargé  de  la  direction  de  cette 
artillerie. 

Il  faudrait  au  général  Menou,  pour  remplir  l’objet  de  son  instruction, 
une  pièce  de  8 et  un  obusier,  avec  3oo  coups  pour  chacune  de  ces  bouches 
à feu.  Le  général  en  chef  regrette  de  n’avoir  pas  le  temps  de  pouvoir  faire 
passer  deux  pièces  de  1 a de  campagne.  Si  le  premier  jour  on  ne  parvient 
qu'à  acculer  l'ennemi  dans  la  redoute  et  dans  le  fort,  et  qu’il  tienne  tou- 
jours dans  ces  deux  points,  le  général  Menou  fera  venir  de  Rosette  un 
nouveau  mortier  et  une  pièce  de  a A,  pour  faire,  de  son  côté,  à l’ennemi 
tout  le  mal  possible. 

Le  général  en  chef  ordonne  nu  général  de  brigade  Duvivier,  qui  doit 
être  arrivé  hier  à El-Rahmânyeh,  d’en  faire  partir  100  hommes  de  cava- 
lerie pour  Rosette,  avec  lesquels  le  général  Menou  pourra  facilement 
surveiller  les  mouvements  de  la  côte.  Au  reste,  dans  le  cas  où  l’ennemi 
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parviendrait  à débarquer  un  corps  de  troupes  entre  lui  et  Rosette,  le 
général  Menou  se  trouvera  toujours  avoir  sa  retraite  assurée  sur  Birket. 

Le  général  Menou  attendra,  pour  se  démasquer  à l’ennemi,  qu’il  en- 
tende la  canonnade  qui  lui  fera  connaître  que  l'armée  attaque  : car  il 
serait  très-possible  que  le  général  en  chef,  après  avoir  pris  connaissance 
de  la  position  de  l’ennemi , fit  différentes  manœuvres. 

Si  le  général  Kleber  était  arrivé  à Rosette,  il  lui  communiquerait  le  pré- 
sent ordre,  pour  que,  s’il  a le  temps  detre  arrivé  au  premier  puits  qui 
se  trouve  entre  Alexandrie  et  Aboukir  pour  le  7 de  ce  mois,  il  s’y  rende 
a*ec  sa  division,  ayant  soin  de  prendre  des  vivres  jusqu'au  to  au  soir; 
et,  dans  le  cas  où  le  général  Kleber  n'aurait  pas  le  temps  nécessaire,  il 
marcherait  avec  le  général  Menou  pour  remplir  l'objet  de  son  instruction; 
mais  le  général  Kleber  ferait  passer  ôoo  hommes  de  sa  division  à Birket, 
où  ils  recevraient  une  destination. 

Si  le  général  Kleber  et  ses  troupes  marchent  avec  le  général  Menou, 
au  lieu  d’attendre  le  bruit  de  l'altaque  d’Aboukir  par  l’armée  pour  se 
démasquer,  il  commencerait  à trois  heures  du  matin.  Le  général  en  chef 
attendrait  alors,  pour  commencer  son  attaque,  que  la  canonnade  faite 
sur  la  droite  du  lac  ait  déjà  eu  l’effet  d'obliger  l’ennemi  à sortir  les  cha- 
loupes canonnières  qu'il  a placées  dans  le  lac. 

Par  ordre  du  général  en  chef. 

D*:p<>l  de  la  guerre. 

4308. 

AU  GÉNÉRAL  MARMONT. 

Quartier  général , Alexandrie,  6 thermidor  an  tu  ( *4  juillet  1799). 

Le  général  en  chef  ordonne  au  général  Marmont  de  faire  partir  aujour- 
d’hui à midi  le  bataillon  de  la  6t*  demi-brigade  et  un  de  la  70',  avec 
des  vivres  pour  cinq  jours  et  60  cartouches  par  homme,  pour  se  rendre 
au  puits  entre  Aboukir  et  Alexandrie,  où  ils  seront  aux  ordres  du  géné- 
ral Destaing. 

Le  général  Marmont  fera  partir  un  détachement  de  80  marins,  com- 
mandé par  un  officier  de  marine,  qui  se  rendra  sur  le  bord  de  la  nier,  à 
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une  position  intermédiaire  entre  le  puits,  moitié  chemin  d'Aboukir  à 
Alexandrie.  Cet  officier  fera  part  au  général  Marmont,  ou  au  général  en 
chef  qui  sera  au  puits,  de  tous  les  mouvements  qui  pourraient  se  passer 
sur  la  côte.  Cet  officier  enverra  ce  soir  une  patrouille  de  dix  hommes  au 
quartier  général,  au  puits,  afin  de  reconnaître  l’endroit  où  sera  établi  le 
quartier  général. 

Le  général  Marmont  enverra  plusieurs  fois,  dans  la  journée  de  demain  7, 
des  patrouilles  du  3o  marins,  qui  iront  jusqu'au  quartier  général  et  jus- 
qu'au poste  de  marine  intermédiaire,  afin  de  faciliter  les  communications 
entre  la  ville  et  le  quartier  général. 

Le  général  Marmont  aura  soin  que  les  patrouilles  de  cavalerie  venant 
de  l’armée,  pour  battre  les  routes,  n'entrent  pas  dans  la  ville;  il  leur 
donnera  aux  portes  tout  ce  dont  elles  pourraient  avoir  besoin. 

Il  dounera  l’ordre  au  commandant  Faultrier  de  faire  partir,  à dix 
heures,  tout  l’équipage  d’artillerie,  lequel  attendra  de  nouveaux  ordres 
à un  quart  de  lieue  en  arrière  du  puits,  et  sera  placé  de  manière  à ne  pas 
encombrer  la  route  et  à pouvoir  facilement  se  porter  en  avant  ou  en 
arrière.  Il  sera  approvisionné  de  tous  les  outils  nécessaires  pour  pouvoir 
promptement  établir  une  batterie. 

Le  citoyen  Crétin  fera  marcher  tous  les  sapeurs  de  la  place  disponibles 
et  fera  porter  les  outils,  afin  de  pouvoir  promptement  établir  les  retran- 
chements et  les  batteries  qui  seraient  nécessaires. 

Tous  les  individus  et  objets  du  génie  marcheront  avec  le  parc. 

Le  quartier  général  fournira  dix  chameaux  pour  l’artillerie;  le  reste 
sera  pour  les  vivres. 

Le  quartier  général  fournira  encore  cinq  chameaux  pour  porter  les 
outils  et  les  sacs  à terre  du  génie. 

Par  ordre  du  gtfndral  en  chef. 

D**pôt  de  la  guerre. 
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4309. 

AL'  GÉNÉRAL  GANTEAUME. 

Quartier  gémirai , au  puiU  entre  Alexandrie  et  Aboukir,  6 thermidor 
nn  vil  (aft  juillet  1799),  9 heures  du  rair. 

D’après  les  dispositions  du  general  en  chef,  vous  voudrez  bien , Citoyen 
Général,  ordonner  aux  100  marins,  demandés  par  le  général  en  chef 
pour  observer  sur  la  côte  entre  Alexandrie  et  Aboukir,  de  prendre  posi- 
tion à la  maison  où  sont  le  dépôt  et  l'hôpital  de  l’armée,  qui  sera  égale- 
ment le  dépôt  général  de  l’artillerie.  Ce  corps  de  marins  exercera  une 
grande  surveillance  le  long  de  la  côte. 

Le  général  en  chef  ordonne  que  le  général  Ganteaume  ait,  pendant 
toute  l'affaire,  une  attention  toute  particulière  sur  les  bâtiments  qui  pour- 
raient se  placer  pour  inquiéter  l’armée;  il  en  préviendrait  sur-le-champ 
le  général  en  chef. 

l’or  ordre  du  général  en  chef. 

Dépôt  d«  U guerre. 


4310. 

AU  GÉNÉRAL  MIRAT. 

Quartier  (réitérai,  au  puits  mire  Aiexnndrie  et  Aboukir,  6 thermidor 
an  tu  (*^  juillet  1799),  9 heure»  du  soir. 

D’après  les  dispositions  du  général  en  chef,  je  vous  préviens.  Citoyen 
Général,  que  vous  commanderez  l’avant-garde  de  l’armée,  composée  de 
toute  la  cavalerie,  hormis  deux  escadrons  destinés  à prendre  position 
sur  vos  derrières,  des  quatre  bataillons  d'infanterie  commandés  par  le 
général  Destaing,  et  de  vos  trois  pièces  d’artillerie.  L’avant-garde  se 
mettra  en  marche  à deux  heures  du  matin  pour  attaquer  l’ennemi,  et 
marchera  sans  tambours. 

11  est  prévenu  que  la  division  Lannes  forme  la  droite  de  l'armée,  la 
division  Lanusse  la  gauche. 
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Le  général  en  chef  a ordonné  qu'il  soit  distribué,  ce  soir,  une  ration 
d’eau-de-vie  à chaque  homme. 

• Far  ordre  du  général  en  chef. 

Depét  do  la  guerre. 


A3 1 1 . 

ORDRE. 


Quartier  général , au  puits  entre  Alexandrie  et  Aboukir,  6 thermidor 
an  vu  (ali  juillet  1799).  9 heures  du  soir. 

Ordre  au  général  Murat  de  désigner  un  escadron  qui,  avec  tous  les  dro- 
madaires, sera  aux  ordres  d’un  officier  qu'il  nommera;  de  faire  faire  des 
patrouilles  sur  la  route  d'Alexandrie,  le  long  de  la  mer  et  du  lac,  pour 
assurer  les  derrières  de  l'armée;  il  informerait  le  général  en  chef  du 
moindre  mouvement  ennemi.  Il  sentira  combien  un  corps  de  Mameluks 
ou  d'Arabes,  qui  se  présenterait  sur  nos  derrières,  produirait  un  mauvais 
effet  moral. 

Par  ordre  du  général  en  chef. 

Dépit  de  la  guerre. 


4312. 

AU  GÉNÉRAL  KLEBER. 

Quartier  général,  au  puits  eu  ire  Alexandrie  et  Aboukir,  6 thermidor 
an  tii  (a 4 juillet  1799). 

Je  vous  préviens,  Citoyen  Général,  que  votre  division  est  chargée  de 
former  la  réserve  de  l’armée  qui  altaque  demain  l’ennemi;  vous  ferez 
prévenir  le  général  en  chef  de  votre  arrivée  sur  Aboukir,  où  il  sera. 

Par  ordre  da  général  en  chef. 

Dépit  de  la  guerre. 


4313. 

AU  GÉNÉRAL  DAVOUT. 

Quartier  général,  au  puits  entre  Alexandrie  et  Aboukir,  7 thermidor 
an  fii  ( *5  juillet  1799). 

Le  géuéral  en  chef  vous  ordonne.  Citoyen  Général,  de  réunir  tout  ce 
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que  vous  pourrez  des  corps  de  cavalerie  qui  composent  voire  brigade,  d'y 
joindre  les  dromadaires  et  d'aller  prendre  position  à la  naissance  de  la 
presqu'île,  entre  la  position  actuelle  du  quartier  gémirai  et  Alexandrie, 
la  droite  à la  mer,  la  gauche  au  lac,  afin  d’éclairer  les  mouvements  des 
Arabes  et  d’enlretenir  la  communication  de  l’armée  avec  Alexandrie.  Vous 
pousserez,  à cet  effet,  des  patrouilles  tant  sur  la  roule  d’Alexandrie  et  le 
long  de  la  mer  que  du  côté  du  lac. 

Par  ordre  du  gtWrnl  en  chef. 

l)e|*Vt  dl»  U 


4314. 

AU  GÉNÉRAL  Dl  GLA, 

Al  CAIRE. 


Au  camp  de  l'ambulance,  8 thermidor  an  ru  (96  juillet  1799), 
7 heure*  du  matin. 

Hier  à sept  heures  du  matin,  nous  nous  sommes  trouvés  devant  l'en- 
nemi, qui  avait  pris  position  à une  lieue  en  avant  du  fort  d’Aboukir;  nous 
l'avons  attaqué,  complètement  battu;  nous  avons  pris  ses  redoutes,  tous 
ses  retranchements,  le  camp,  et  noyé  1 o à i 9,000  personnes  dans  la  mer. 
Nous  avons  pris  le  général  en  chef  de  terre  et  de  mer,  qui  est  blessé  à la 
main;  il  s'appelle  Hussein  Scid  Moustafa-Pacha;  je  le  conduirai  au  Caire 
avec  moi.  Nous  avons  eu  100  hommes  tués  et  Aoo  blessés;  de  ces  der- 
niers sont  le  général  Murat , le  général  Fugière,  le  chef  de  brigade 
Crétin,  le  chef  de  brigade  Morangier;  parmi  les  premiers  sont  le  chef 
de  brigade  Duvivier,  l'adjudant  général  Leturcq  et  mon  aide  de  camp 
Guibert.  Le  fort  tient  encore.  S'il  n'y  a rien  de  nouveau  de  votre  cité, 
arrêtez  le  mouvement  que  j'avais  ordonné  au  général  Desaix,  et  que 
lui-même  remonte  à Beny-Soueyf. 

Bomipahte. 

CiHmn.  por  M.  Pauthie» , 


*7 
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A3!  5. 

AU  GÉNÉRAL  BERTHIER. 

Au  catnp  du  puits  entre  Alexandrie  et  Aboukir.  8 thermidor 
an  ni  (*6  juillet  1799). 

Donnez  les  ordres  au  commandant  d’EI-Rahmânyeh  de  retenir  toutes 
les  troupes  qui  se  rendraient  des  differentes  parties  de  i’Egypte  sur  l'ar- 
mée, vu  que,  l'ennemi  ayant  été  battu,  elles  deviennent  inutiles.  Elles 
attendront  à El-Rahmànyeh  jusqu’à  nouvel  ordre. 

Bonapartr. 

dt*  ta  guerre. 


A3!  6. 

AU  GÉNÉRAL  DUGUA, 

Al  CAIRE. 

Quartier  général,  devant  Aboukir,  9 thermidor  an  «11  (*7  juillet  1799). 

L’état-major  vous  aura  instruit  du  résultat  de  la  bataille  d’Aboukir  : 
r'est  une  des  plus  belles  que  j’aie  vues.  De  l'armée  ennemie  débarquée, 
pas  un  liomme  ne  s’est  échappé. 

Le  bataillon  de  la  85e  part  de  Rosette  pour  se  rendre  au  Caire. 

Aux  moindres  nouvelles  de  Syrie,  réunissez  toutes  les  troupes  de  la 
division  Reynier  à Relbeys. 

J’écris  au  général  Desaix  de  retourner  dans  la  haute  Egypte. 

Le  général  Lanusse  se  rend  à Menouf. 

Le  général  Kleber  sera  à Damiette  lorsque  vous  recevrez  cette  lettre. 

Je  resterai  ici  quelques  jours  pour  débrouiller  ce  chaos  d’Alexandrie. 
Au  moindre  événement,  je  puis  être  au  Caire  dans  trois  jours. 

Comme  il  est  possible  que  je  passe  par  Rosette,  envoyez-y  par  dupli- 
cata les  dépêches  importantes  que  vous  m’adresseriez. 

Je  pense  rester  à Alexandrie  jusqu'au  i a. 

^ Bonaparte. 

Depôl  de  la  guerre. 
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4317. 

AL1  GÉNÉRAL  DESAIX. 

Quartier  général,  devant  Aboukir,  g thermidor  an  vu  (97  juillet  1799). 

Vous  aurez  appris  par  l’état-major  les  succès  de  la  bataille  d’Abou- 
kir. De  if),ooo  hommes  qui  étaient  débarqués,  1,000  sont  restés  sur  le 
champ  de  bataille,  8,000  se  sont  noyés  en  voulant  rejoindre  à la  uage 
une  escadre  qui  était  si  éloignée  que  pas  un  n'a  pu  arriver.  5, 000  sont 
cernés  dans  le  château  d’Aboukir;  six  mortiers  tirent  dessus;  5oo  de 
ces  hommes  se  sont  hier  noyés  en  voulant  rejoindre  leur  escadre.  Il  y a 
déjà  eu  plusieurs  parlementaires  pour  se  rendre,  mais  ils  sont  dans  la 
plus  grande  anarchie.  Le  pacha  est  prisonnier.  C’est  le  si  célèbre  Mous- 
tafa . qui  a battu  les  Russes  plusieurs  fois  la  campagne  passée.  Nous  avons 
pris  plus  de  aoo  drapeaux  et  4o  canons  de  campagne,  la  plupart  de  4, 
de  modèle  français.  Le  général  Fugière  et  le  général  Murat,  les  chefs 
de  brigade  Morangicr  et  Crétin  ont  été  blessés;  ce  dernier  est  mort.  Le 
chef  de  brigade  Duvivier  a été  tué,  ainsi  que  l'adjudant  général  Lelurcq 
et  mon  aide  de  camp  Guibert.  La  cavalerie  s’est  couverte  de  gloire.  Nous 
avons  eu  1 00  hommes  tués  et  Aoo  blessés.  Si  vous  êtes  au  Caire,  retour- 
nez le  plus  tôt  possible  dans  la  haute  Egypte  pour  y achever  la  levée  des 
impositions  et  des  600  dromadaires,  pour  recommander  surtout  de  faire 
filer  les  hommes  du  7'  de  hussards,  du  3*.  du  1 4'  et  du  1 5'  de  dragons. 

IloVAPAItTE. 

Comin.  p*r  M.  Paul  b ht 

4318. 

AU  GÉNÉRAL  M ARMONT. 

Quartier  général,  devint  Aboukir,  y thermidor  un  vu  (*7  juillet  1799). 

Il  y a dans  le  fort  a ou  3,ooo  hommes,  dont  la  moitié  veut  se  rendre 
et  l’autre  moitié  ne  le  veut  pas;  plus  de  aoo  se  sont  hier  jetés  à l’eau  et 
se  sont  noyés. 

Les  chaloupes  canonnières  ennemies  font  un  grand  feu  sur  nous. 

8,. 
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Faites-nous  passer,  le  plus  tôt  possible,  deux  mortiers  de  13  pouces, 
ô la  Gomer,  avec  aoo  bombes.  Il  faudrait  que  tout  cela  fût  débarqué  le 
plus  près  possible  de  l'endroit  où  nous  sommes.  Envoyez-nous  aussi  deux 
pièces  de  ai  de  siège  avec  un  gril  à boulets  ronges,  et  a5o  coups  à tirer 
par  pièce.  Envoyez-nous  avec  cela  tous  les  canonniers  dont  vous  pourrez 
disposer. 

Roxapartb. 

DépAt  ilt*  La  guerre. 

4319. 

Ab  GÉNÉRAL  MENOU. 

Quartier  général , devant  Aboukir,  9 thermidor  «n  vu  (*7  juillet  1799). 

La  place  d'Aboukir  est  un  poste  important;  je  n'ai  pas  cru  pouvoir  la 
confier  en  de  meilleures  mains  que  celles  de  l'adjudant  général  Jullien. 

Le  bataillon  do  la  Oq*  va  se  rendre  auprès  de  vous  pour  remplacer 
celui  de  la  85',  qu'il  est  très-urgent  de  faire  passer  au  Caire. 

Dix-huit  vaisseaux  de  guerre  français  ont  passé  de  Brest  à Toulon,  on 
ils  sont  bloqués  par  l'escadre  anglaise.  L'hiver  les  fera  arriver. 

Restez  à votre  position  jusqu  a ce  que  le  fort  soit  pris.  La  moitié  de 
la  garnison  veut  se  rendre,  et  l’autre  moitié  aime  mieux  se  noyer.  Ce  sont 
des  animaux  avec  lesquels  il  faut  beaucoup  de  patience.  Au  reste,  la  red- 
dition ne  nous  coûtera  que  des  boulets. 

Bonaparte. 

f'.nllerti<m  Napoléon. 


4320. 

AU  GÉNÉRAL  REYNIER. 

Quartier  général,  disant  Aboukir,  9 thermidor  an  vu  (07  juillet  1799). 

Vous  aurez  reçu  en  route,  Citoyen  Général,  l’ordre  de  retourner  dans 
le  Charqyeh. 

\e  perdez  pas  un  instant,  puisque  l'inondation  approche,  pour  lever 
les  impositions. 

L ennemi  avait  débarqué  i5,ooo  hommes  à Aboukir:  pas  un  ne  s’est 
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échappé:  plus  de  8,000  hommes  se  sont  novés  en  voulant  rejoindre  les 
bâtiments;  leurs  cadavres  ont  été  jetés  sur  la  côte  au  même  endroit  où 
furent,  l’année  dernière,  jetés  les  cadavres  anglais  et  français. 

Le  pacha  a été  fait  prisonnier. 

Bonaparte. 

P.  S.  L'on  m’assure  que  le  grand  vizir,  avec  8,000  hommes,  est  arrivé 
è Damas,  et  qu’il  avait  le  projet  de  se  rendre  dans  le  Charqyeh.  Aux 
moindres  nouvelles  que  vous  en  auriez,  réunissez  toute  votre  division  ù 
Belbeys. 

Ayez  soin  que  Sâlheyeh  soit  approvisionné  ; faites-y  une  visite  pour 
activer  les  travaux,  de  manière  que  les  trois  redoutes  soient  à l’abri  d’un 
coup  de  main. 

Je  donne  ordre  qu'on  vous  fasse  passer  d’El-Rahmânyeh  un  obusier  et 
une  pièce  de  8.  Nous  ne  manquons  pas  de  pièces  de  A,  car  nous  en 
avons  pris  trente  à l'ennemi. 

Nous  avons  eu  100  hommes  tués  et  Aoo  blessés;  Mural,  Kugière. 
Morangicr,  sont  des  seconds;  Leturcq.  Crétin.  Duvivier  et  mon  aide  de 
camp  Guibert  sont  des  premiers. 

Le  bataillon  de  la  80',  qui  est  è Bosette.  va  retourner  au  Caire. 


D>*p&t  d**  U guerre. 


4321. 

AU  GÉNÉRAL  LA  N N ES. 

Quartier  jeûnerai,  devant  Aboukir,  9 thermidor  an  ni  l 97  juillet  1799 

Le  général  en  chef  ordonne.  Citoyen  Général,  qu’il  soit  établi,  celte 
nuit,  deux  batteries,  chacune  armée  de  deux  pièces  de  s A et  d'un  mortier 
de  1 9 pouces.  Le  but  de  ces  deux  batteries  sera  d’empécher  les  chaloupes 
canonnières  d’approcher  de  la  rive  droite  et  de  la  rive  gauche  de  l'isthme. 
Ces  mortiers  auront  le  double  but  de  battre  la  mer  et  le  fort  d’Aboukir. 

Le  général  en  chef  ordonne  également  qu’il  sera  établi  deux  autres 
mortiers  de  10  pouces  pour  battre  le  fort:  ce  qui,  avec  les  deux  mortiers 
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de  la  pouces  et  les  trois  de  10  pouces,  feront  sept  mortiers,  qui  battront 

le  fort  et  qui  tireront  iao  bombes  chacun  par  vingt-quatre  heures. 

Le  général  en  chef  désire  que  l’on  tâche  d'occuper,  cette  nuit,  la  partie 
du  village  qui  est  auprès  du  fort.  Si  l’on  juge  que  nous  pourrions  y 
perdre  du  monde,  on  tâchera  d’y  mettre  le  feu  avec  des  obus  ou  autre- 
ment. 

llue  fois  que  l’ennemi  se  sera  retiré  de  cette  partie  du  village,  l'on  pla- 
cera une  batterie  sur  le  mamelon  qui  est  derrière,  Ion  abattra  le  pont 
et  l’on  rasera  toute  la  muraille  de  la  gorge  du  fort. 

J ai  donné  les  ordres  qui  concernent  les  commandants  du  génie  et 
d'artillerie,  mais  donnez  ceux  nécessaires  pour  leur  prompte  exécution. 

Vous  avez  à vos  ordres,  avec  votre  division,  la  division  Rampon  et 
le  i 5'  de  dragons. 

Le  général  en  chef  part  pour  Alexandrie,  où  il  a des  ordres  à donner; 
vous  lui  ferez  donner,  par  terre  et  par  mer,  des  nouvelles  de  tout  ce  qui 
se  passera. 

Par  ordre  du  généra!  en  chef. 

[Vpdt  «le  la  guerre. 

4322. 

ORDRE  DI  JOUR. 

Quarik-r  général.  Aboukir,  9 thermidor  an  ru  («7  juillet  179g). 

Le  général  en  chef,  voulant  donner  une  marque  de  sa  satisfaction  â la 
brigade  de  cavalerie  du  général  Murat,  qui  s’est  couverte  de  gloire  à la 
bataille  d'Aboukir,  ordonne  au  commandant  d'artillerie  de  remettre  à cette 
brigade  les  deux  pièces  de  campagne  anglaises  qui  avaient  été  envoyées 
par  la  cour  de  Londres  eu  présent  à Constantinople  et  qui  ont  été  prises 
è la  bataille. 

Sur  chaque  canon  il  sera  gravé  le  nom  des  trois  régiments  qui  compo- 
saient cette  brigade,  le  7e  de  hussards,  les  3'  et  iù'  de  dragons,  ainsi 
que  le  nom  du  général  Murat  et  celui  de  l'adjudant  général  Roize;  il  sera 
écrit  sur  la  volée  : Bataille  (F Aboukir. 

Par  ordre  du  général  en  chef. 

Dépél  du  U guerre. 
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4323. 

AU  DIRECTOIRE  EXÉCUTIF. 

Quârtii'r  général,  Alexandrie,  10  thermidor  an  tu  (18  juillet  «79»»). 

Citoyens  Directeurs,  je  vous  ai  annoncé,  par  ma  dépêche  du  ai  Ho— 
réal,  que  la  saison  des  débarquements  m’avait  décidé  à quitter  la  Syrie. 

Le  débarquement  a effectivement  eu  lieu  le  a 3 messidor;  100  voiles, 
dont  plusieurs  de  guerre,  se  présentèrent  devant  Alexandrie  et  mouillè- 
rent à Aboukir.  Le  97,  l'ennemi  débarque,  prend  d'assaut  et  avec  une 
intrépidité  singulière  la  redoute  et  le  fort  d'Aboukir,  met  à terre  son 
artillerie  de  campagne,  et,  renforcé  par  5o  voiles,  prend  position,  sa 
droite  appuyée  à la  mer,  sa  gauche  au  lac  Ma’dyeh,  sur  de  très-belles 
collines. 

Je  pars  de  mon  camp  des  Pyramides  le  97;  j'arrive  le  1"  thermidor 
à El-Rahmânyeh,  je  marche  sur  Birkel-Gheytàs,  qui  devient  le  centre 
de  mes  opérations,  d’où  je  me  porte  en  présence  de  l'ennemi  le  7 ther- 
midor, à six  heures  du  matin. 

Le  général  Mural  commande  l'avant-garde;  il  fait  attaquer  la  droite 
de  l'ennemi  par  le  général  Deslaing;  le  général  de  division  Latines 
attaque  la  gauche;  le  général  Lanusse  soutient  l’avant-garde.  Une  belle 
plaine  de  A 00  toises  séparait  les  ailes  de  l'armée  ennemie;  la  cavalerie  v 
pénètre;  elle  se  porte  avec  la  plus  grande  rapidité  sur  les  derrières  de  la 
droite  et  de  la  gauche:  l'une  et  l’autre  se  trouvent  coupées  de  la  seconde 
ligne.  Les  ennemis  se  jettent  à l'eau  pour  lâcher  de  gagner  les  barques 
qui  étaient  à trois  quarts  de  lieue  en  mer;  ils  se  noient  tous,  spectacle 
le  plus  horrible  que  j'aie  vu. 

Nous  attaquons  alors  la  seconde  ligne,  qui  occupait  une  position  formi- 
dable, un  village  crénelé  en  avant,  une  redoute  au  centre  et  des  retran- 
chements qui  la  liaient  à la  mer;  plus  de  3o  chaloupes  canonnières  la 
flanquaient.  Le  général  Murat  force  le  village;  le  général  Lannes  attaque 
la  gauche  en  longeant  la  mer;  le  général  Fugière  se  porte,  en  colonnes 
serrées,  surla  droite  de  l'ennemi.  L'attaque  et  la  défense  deviennent,  vives. 
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La  cavalerie  décide  encore  la  vicloire;  elle  charge  l'ennemi,  se  porte 
rapidement  sur  le  derrière  de  la  droite  et  en  fait  une  horrible  boucherie. 
Le  chef  de  bataillon  de  la  69',  Bernard,  et  le  citoyen  Baille,  capitaine 
des  grenadiers  de  cette  demi-brigade,  se  sont  couverts  de  gloire.  La  re- 
doute est  prise,  et,  les  hussards  s étant  encore  placés  entre  le  fort  d’Aboukir 
et  cette  seconde  ligne,  l’ennemi  est  obligé  de  se  jeter  à l’eau,  poursuivi 
par  notre  cavalerie  : tout  se  noya.  Nous  investissons  alors  le  fort,  où  était 
la  réserve  renforcée  par  les  fuyards  les  plus  lestes;  ne  voulant  point  perdre 
de  monde,  je  fais  placer  six  mortiers  pour  les  bombarder.  Le  rivage,  où 
les  courants  ont  porté  l’année  dernière  les  cadavres  anglais  et  français, 
est  couvert  de  cadavres  ennemis;  on  en  a déjà  compté  plus  de  6,000; 
3,ooo  ont  été  enterrés  sur  le  champ  de  bataille.  Ainsi,  pas  un  seul  homme 
de  cette  armée  ne  se  sera  échappé  lorsque  le  fort  se  sera  rendu,  ce  qui 
ne  peut  tarder. 

Deux  cents  drapeaux,  les  bagages,  les  lentes,  quarante  pièces  de  cam- 
pagne, Hussein-Moustafa,  pacha  d’Anatolie,  cousin  germain  de  l’ambas- 
sadeur turc  à Paris,  commandant  en  chef  l’expédition,  prisonnier  avec 
tous  ses  officiers  : voilà  les  fruits  de  la  victoire. 

Nous  avons  eu  100  hommes  tués,  5oo  blessés;  parmi  les  premiers, 
l’adjudant  général  Leturcq,  le  chef  de  brigade  Duvivicr,  le  chef  de  bri- 
gade Crétin,  mon  aide  de  camp  Guibert;  les  deux  premiers  étaient  deux 
excellents  officiers  de  cavalerie,  d’une  bravoure  à toute  épreuve,  que  le 
sort  de  la  guerre  avait  longtemps  respectés;  le  troisième  était  l’officier  du 
génie  que  j’aie  connu  qui  possédait  le  mieux  cette  science  diflicile  et  dans 
laquelle  les  moindres  bévues  ont  tant  d’influence  sur  le  résultat  des  cam- 
pagnes et  les  destinées  d’un  Etat;  j’avais  beaucoup  d’amitié  pour  le  qua- 
trième. Les  généraux  Mural  et  Fugière,  le  chef  de  brigade  Morangier  ont 
été  blessés. 

Le  gain  de  cette  bataille,  qui  aura  tant  d’influence  sur  la  gloire  de  la 
République,  est  dù  principalement  au  général  Murat.  Je  vous  demande 
pour  ce  général  le  grade  de  général  de  division;  sa  brigade  de  cavalerie 
a fait  l’impossible. 

Le  chef  de  brigade  Bcssières,  à la  tète  des  guides,  a soutenu  la  répu- 
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talion  de  son  corps.  L'adjudant  général  de  cavalerie  Roize  a manœuvré 
avec  le  plus  grand  sang-froid.  Le  général  Junot  a eu  son  habit  criblé  de 
balles. 

Je  vous  enverrai , dans  quelques  jours , de  plus  grands  détails , avec  l'état 
des  officiers  qui  se  sont  distingués. 

J'ai  fait  présent  au  général  Berthier,  de  la  part  du  Directoire,  d’un 
poignard  d'un  beau  travail,  pour  marque  de  satisfaction  des  services  qu’il 
n'a  cessé  de  rendre  pendant  la  campagne. 

Bonaparte. 

DépAl  de  la  guerre. 


4324. 

AU  CITOYEN  FAULTRIER. 

Quartier  général , Alexandrie,  10  thermidor  on  vu  (afi  juillet  1 

Indépendamment,  Citoyen  Général,  des  quatre  pièces  de  ai,  des  deux 
mortiers  à la  Gomer  de  î a pouces,  et  des  deux  mortiers  de  îo  pouces 
à grande  portée,  j’ordonne  qu’on  vous  fasse  encore  passer  deux  pièces 
de  ai.  Il  faut  les  placer  de  manière  à raser  les  maisons  qui  sont  hors  du 
fort.  Arrangez-vous  de  manière  à tirer  i ao  bombes  par  mortier  dans  vingt- 
quatre  heures  : c’est  le  seul  moyen  d’avoir  quelque  bon  résultat. 

J’ordonne  qu’on  fasse  partir  i5o  marins  pour  servir  aux  travaux.  Il 
faut  décidément  éloigner  les  chaloupes  canonnières,  raser  les  maisons 
du  village,  et,  de  vos  sept  mortiers,  accabler  le  fort  de  bombes.  J’espère 
que,  dans  la  matinée  de  demain,  tout  ce  résultat  sera  rempli.  Vous  aurez 
par  là  rendu  un  grand  service. 

Bonaparte. 

Collection  Napoléon. 

4325. 

AU  GÉNÉRAL  MENOU. 

Quartier  général , Alexandrie,  10  thermidor  an  tii  (#8  juillet  1799). 

Le  général  en  chef  ordonne  au  général  de  division  Menou  de  se  rendre 
sur-le-champ  de  sa  personne  à Aboukir,  pour  prendre  le  commandement 

1.  H8 
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de  la  division  du  général  Lannes,  qui  vient  d’être  blessé.  Le  général 
Menou  aura  le  commandement  sur  la  division  Rarapon;  il  aura  égale- 
ment à ses  ordres  le  général  de  brigade  Davout , qui  commande  le  t 5e 
de  dragons. 

L’intention  du  général  en  chef  est  que  le  général  Menou  fasse  faire  le 
service  de  tranchée  au  général  de  brigade  Davout. 

Si  le  bataillon  de  la  a5'  demi-brigade  n'est  pas  parti,  le  généra)  en 
chef  autorise  le  général  Menou  à l’amener  avec  lui. 

Le  général  Rampon  et  le  chef  de  brigade  Faultrier  mettront  le  géné- 
ral Menou  au  fait  de  notre  position  devant  Aboukir;  il  doit  activer  la 
confection  des  batteries  et  ordonner  que  les  mortiers  fassent  un  feu  très- 
vif  sur  le  fort.  Le  générai  Menou  se  trouve  commander  en  chef  toutes  les 
troupes  qui  sont  devant  Aboukir. 

Par  ordre  du  général  eu  chef. 

Dépôt  de  U guerre. 


4326. 

ORDRE  DU  JOUR. 

Quartier  généra],  Alexandrie,  to  thermidor  an  vu  («8  juillet  1799). 

Le  général  en  chef  ordonne  que  le  fort  de  l’Observation  à Alexandrie 
sera  appelé  fort  Crétin,  et  le  fort  du  Général  sera  appelé  fort  Caflarclli. 

Par  ordre  du  général  en  chef. 

Dépôt  de  U guerre. 


-4327. 

ORDRE  DU  JOUR. 

Quartier  général,  Alexandrie,  ta  thermidor  au  tii  (3o  juillet  1799). 

Le  général  en  chef  ordonne  que  le  fort  Triangulaire,  à Alexandrie,  sera 
appelé  fort  Duvivier,  et  que  le  fort  des  Bains  portera  le  uom  de  fort 
Leturcq. 

Par  ordre  du  général  en  chef. 

Dépôt  de  la  guerre. 
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A328. 

ORDRE. 

Quartier  général,  Alexandrie,  i A thermidor  an  fit  ( i"  août  1799). 

Article  1*'.  Il  sera  fourni  au  commandant  du  génie,  pour  les  travaux 
d’Alcxaudrie,  d’Aboukir  et  des  tours  à établir  à El-Beydah  et  à Birket, 
3o,ooo  francs  par  mois;  10,000  seront  fournis  sur  les  fonds  provenant 
de  l’arrondissement,  et  îb.ooo  seront  envoyés  du  Caire. 

Art.  2.  1°  On  achèvera  la  redoute  du  fort  des  Bains  qui  est  revêtue. 

a”  On  occupera  la  tour  des  Romains. 

3°  On  établira  le  fort  de  Pompée. 

4°  On  formera  une  enceinte  depuis  le  fort  Crétin  jusqu'à  la  tour  de 
Pompée,  de  manière  que  le  fort  Crétin  et  la  tour  de  Pompée  flanquent 
cette  enceinte. 

5°  On  achèvera  le  fort  des  Bains  tel  que  le  projet  en  a été  laissé  par 
le  citoyen  Crétin. 

6°  On  établira  une  enceinte,  en  bonne  muraille,  derrière  la  mon- 
tagne du  fort  CalTarelli,  et  depuis  la  tour  du  Kâchef  on  ira  droit  à la 
mer. 

7°  On  établira  au  puits  d’El-Beydah  une  tour  de  18  pieds  de  haut;  on 
placera  sur  la  plale-fonne  une  pièce  de  canon  de  6. 

8°  On  établira  une  pareille  tour  à Birket,  sur  la  hauteur,  à peu  près 
à a ou  3 00  toises  de  ce  village. 

9“  On  organisera  le  puits  d'El-Beydah  de  manière  qu’il  y ait  des 
abreuvoirs  et  qu’il  produise  toute  l’eau  qu’il  est  susceptible  de  produire. 

1 o°  On  rasera  les  deux  villages  d'Aboukir  de  manière  qu’il  ne  reste 
pas  une  seule  maison. 

11°  On  établira  sur  la  hauteur  des  puits  d'Aboukir,  sur  laquelle  était 
appuyée  la  gauche  de  l’ennemi,  un  fort  pareil  au  fort  Crétin,  et,  à l’ex- 
trémité de  la  chaussée  où  était  la  batterie  Picot,  une  bonne  batterie 
fermée. 

i a°  S'il  arrivait  que  l’on  rencontrât  des  difficultés  majeures  à cons- 

88. 
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Iruire  un  fort  sur  la  hauteur  des  puits,  on  mettrait  sur-le-champ  la  main 
à le  construire  h l'endroit  où  est  située  la  redoute.  11  faudrait  qu'il  eût 
trois  batteries  basses:  une  à l'endroit  où  est  aujourd’hui  le  fort  d’Aboukir, 
les  autres  à droite  et  à gauche  de  l’isthme,  de  manière  à empêcher  les 
chaloupes  canonnières  de  venir  le  battre;  et,  comme  la  batterie  située  où 
est  le  fort  d’Aboukir  se  trouverait  très-éloignée  du  fort,  on  y laissera  sub- 
sister, à la  gorge,  le  fossé,  avec  un  simple  mur  de  clôture  de  a à 3 pieds 
d'épaisseur,  et  l’on  donnera  un  relief  tel  à une  des  batteries  du  nouveau 
fort,  qu’elle  découvre  entièrement  dans  la  batterie,  de  manière  qu'il  soit 
impossible  de  s’y  loger  tant  qu’on  ne  sera  pas  maître  du  fort.  Je  laisse 
à une  commission  composée  des  citoyens  Sorbier,  Bertrand,  commandant 
le  génie,  du  chef  de  brigade  Faultrier,  du  général  Marmonl  et  de  l'adju- 
dant général  Jullien,  à décider  définitivement  lequel  de  ces  projets  doit 
être  adopté.  La  commission  m’enverra  copie  du  procès-verbal  de  la  séance 
tenue  à cet  effet,  et  l’on  travaillera,  sans  le  moindre  retard,  à l'exécution 
du  projet  qui  aura  été  arrêté. 

Bonaparte. 

Dépôt  de  U guerre- 


4329. 

ORDRE  DU  JOUR. 

Quartier  général,  Alexandrie,  «4  Ihonmdor  an  tu  (i**  août  <799). 

Le  nom  d’Aboukir  était  funeste  à tout  Français;  la  journée  du  7 ther- 
midor l’a  rendu  glorieux.  La  victoire  que  l'armée  vient  de  remporter 
accélère  son  retour  en  Europe. 

Nous  avons  conquis  Mayence  et  la  limite  du  Khin,  en  envahissant  une 
partie  de  l'Allemagne.  Nous  venons  de  reconquérir  aujourd'hui  nos  éta- 
blissements aux  Indes  et  ceux  de  nos  alliés.  Par  une  seule  opération,  nous 
avons  remis  dons  les  moins  du  Gouvernement  le  pouvoir  d'obliger  l’An- 
gleterre, malgré  ses  triomphes  maritimes,  à une  paix  glorieuse  pour  la 
République. 

Nous  avons  beaucoup  souffert;  nous  avons  eu  à combattre  des  ennemis 
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de  toute  espèce;  nous  en  aurons  encore  à vaincre;  mais  enfin  le  résultat 
sera  digne  de  nous  et  nous  méritera  la  reconnaissance  de  la  patrie. 

Bonaparte. 

Dépfa  de  U guerre. 


43.30. 

AU  GÉNÉRAL  MENOU. 

Quartier  grnéral,  Alexandrie,  tJ>  thermidor  an  vu  (a  août  1799). 

Le  général  en  chef  vient  de  recevoir  la  lettre  par  laquelle  vous  lui 
apprenez  la  nouvelle  de  la  reddition  d'Aboukir.  Il  ordonne  que  vous  choi- 
sissiez sur-le-champ  aoo  des  principaux  officiers  turcs,  y compris  le 
fils  du  pacha,  son  kyâya,  et  les  domestiques  qu'ils  peuvent  avoir;  vous  les 
remettrez  au  général  Rainpon;  il  vous  en  donnera  un  reçu  et  les  con- 
duira h El-Rahmânych  sous  l'escorte  de  sa  division,  qui,  d’après  l’ordre 
ci-joint  que  vous  lui  remettrez,  partira  ce  soir  ou  demain,  une  heure 
avant  le  jour. 

Vous  laisserez  600  prisonniers  turcs  forts  et  robustes,  que  vous  en- 
verrez sous  escorte  au  général  de  brigade  Marmont,  à Alexandrie,  où  ils 
resteront  pour  être  employés  aux  travaux  de  la  place.  Vous  préférerez 
ceux  qui  ne  savent  point  pnrler  arabe. 

Vous  choisirez  aoo  autres  prisonniers  turcs  que  vous  garderez  au  fort 
d’Aboukir,  que  vous  emploierez  sur-le-champ  à faire  enterrer  les  morts 
et  à soigner  les  blessés  turcs,  pour  lesquels  le  général  en  chef  envoie  un 
parlementaire  au  commandant  anglais  pour  lui  proposer  de  les  reprendre. 
Ces  a5o  prisonniers  seront  également  employés  à abattre  les  maisons  du 
village  d’Aboukir,  qui  est  une  des  premières  opérations  dont  on  doive 
s’occuper. 

Vous  réunirez  le  reste  des  prisonniers,  après  avoir  choisi  ceux  deman- 
dés ci-dessus;  vous  les  remettrez  au  général  Robin,  sur  son  reçu.  Ce 
général  est  chargé  de  les  emmener  avec  lui  à El-Rahuiânyeh,  sous  l’es- 
corte de  la  aa'  et  de  la  i3'  demi-brigade,  ainsi  que  vous  le  verrez  par 
l’ordre  ci-joint,  que  je  vous  prie  de  lui  remettre. 
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Vous  aurez  soin  qu'on  ôte  aux  prisonniers  turcs  leurs  pistolets  et  autres 
armes. 

Vous  aurez  soin  de  faire  porter  aux  blessés  turcs  qui  restent  au  fort 
de  l'eau,  et  de  leur  faire  donner  tous  les  secours  qui  dépendront  de  vous. 

Le  général  en  chef  ordonne  que  vous  restiez  à Aboukir  jusqu'à  nouvel 
ordre  avec  la  Ue  demi-brigade  d infanterie  légère  et  le  bataillon  de 
la  6 g'. 

Le  général  Davoul  a également  l'ordre  de  rester  à vos  ordres  avec  sa 
brigade.  Vous  recevrez  une  instruction  particulière  du  général  en  chef 
sur  ce  que  vous  aurez  à faire. 

Par  ordre  du  général  en  chef. 

Durpôl  de  la  gucrrr. 

4331. 

AU  GÉNÉRAL  Dl'GUA, 

AD  CAIRE. 

Qiwrtier  général,  Alexandrie , i5  Üiermidor  an  ?u  (fl  août  1799). 

Le  fort  d’Aboukir,  Citoyen  Géuéral,  où  l’ennemi  avait  sa  réserve  pen- 
dant la  bataille,  et  qui  avait  été  renforcé  par  quelques  fuyards,  vient 
de  se  rendre.  Nous  n avons  pas  cessé  de  lui  jeter  des  bombes  avec  sept 
mortiers,  et  nous  l’avons  entièrement  rasé  avec  huit  pièces  de  a 4.  Nous 
avons  fait  a,5oo  prisonniers,  parmi  lesquels  se  trouvent  le  fds  du  pacha 
et  plusieurs  de  leurs  grands;  indépendamment  de  cela,  il  y a un  grand 
nombre  de  blessés  et  une  quantité  infinie  de  cadavres.  Ainsi,  de  i5  à 
«8,ooo  hommes  qui  avaient  débarqué  en  Egypte,  pas  un  n'a  échappé; 
tout  a été  tué  dans  les  différentes  batailles,  noyé  ou  fait  prisonnier.  Je 
laisse  un  millier  de  ces  derniers  pour  les  travaux  d’Alexandrie;  le  reste 
file  sur  le  Caire. 

Le  « 8,  nous  serons  tous  à El-Hahmànyeh. 

Faites  mettre  les  Anglais  au  fort  Sulkowski;  faites  préparer  un  loge- 
ment à la  citadelle  pour  le  pacha,  son  fils,  le  grand  trésorier,  une  tren- 
taine de  grands,  et  à peu  près  aoo  officiers,  du  grade  de  colonel  jusqu'à 
celui  de  capitaine.  S'il  est  nécessaire,  vous  pourrez  mettre  les  prisonniers 
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arabes  dans  un  autre  fort.  Quant  aux  soldais,  j'en  enverrai  du  Caire  à 
Damiette,  Bclbeys,  Sâlheych,  pour  les  travaux. 

Dix-huit  vaisseaux  de  guerre  et  l'escadre  de  Brest  sont  depuis  deux  mois 
à Toulon;  ils  sont  bloqués  par  l’escadre  anglaise.  Les  marins  prétendent 
ici  qu'ils  arriveront  en  toute  sftrelé  au  mois  de  novembre. 

Il  doit  vous  être  arrivé  des  cartouches  et  beaucoup  d'artillerie  que  j'ai 
ordonné  d'envoyer  de  Rosette  au  Caire. 

Bonaparte. 

Collection  Napoléon. 


4332. 

AD  CITOYEN  BERTRAND. 

Quartier  général,  Alcuuulrie,  i5  Üimnidor  an  *11  (a  août  1799). 

- Vous  devez  avoir  reçu,  Citoyen,  une  note  de  ce  que  je  désire  que  l'on 
fasse  4 Aboukir. 

Commencez  au  préalable  par  faire  abattre  les  deux  villages,  par  raser 
la  mosquée  et  tous  les  bâtiments  du  fort,  en  n’v  laissant  que  l’emplace- 
ment d'une  batterie. 

Faites  construire,  sur  un  emplacement  choisi  avec  le  général  Menou 
elle  citoyen  Faultrier,  une  batterie  de  deux  pièces  de  16,  pour  défendre 
le  passage  du  lac  et  empêcher  les  bâtiments  d'approcher.  Je  crois  que  la 
batterie  Picot  est  propre  à cet  objet.  Faites-la  entourer  d’un  fossé  et  d'un 
mur  crénelé,  ou  tout  autre  ouvrage  convenable. 

Avant  de  partir  de  ces  contrées,  je  désire  que  vous  asseyiez  bien  la 
défense  d’Aboukir,  et  que  vous  vous  concertiez  à Alexandrie  avec  les 
différents  officiers  du  génie  qui  s'y  trouvent,  pour  la  construction  des 
ouvrages  que  j'ai  ordonnés. 

Bonaparte. 

Comm.  par  M.  AmAlée  Tbajer. 
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4333. 

Al  GÉNÉRAL  MENOU. 

Quartier  général,  Aieiandrie , i5  thermidor  in  m (s  août  1799). 

Vous  devez  avoir  reçu , Citoyen  Général , les  ordres  de  l’état-major  rela- 
tivement aux  troupes  qui  sont  actuellement  sous  vos  ordres,  et  aux  pri- 
sonniers. Dans  la  journée  de  demain,  il  ne  vous  restera  plus  qu'un  bataillon 
de  la  69',  les  trois  bataillons  de  la  4*  légère  et  différents  détachements 
d’artillerie.  Faites  sur-le-champ  travailler  à démolir  les  deux  villages. 
Faites  déblayer  toute  l’artillerie  de  siège  sur  Alexandrie,  hormis  quatre 
pièces  de  a 4 , qui  resteront  à Aboukir,  et  deux  mortiers  à la  Gomer;  faites 
embarquer  à Rosette,  pour  le  Caire,  la  pièce  de  8 et  l’obusier  qui  s’y 
trouvent.  Faites  évacuer  sur  Rosette  toutes  les  pièces  de  4 ou  de  3 qui 
ont  été  prises  sur  les  Turcs,  hormis  deux , qui  resteront  à Aboukir;  ordon- 
nes qu’à  mesure  qu’elles  arriveront  à Rosette  on  les  fasse  partir  pour  le 
Caire,  hormis  deux,  que  l’on  gardera  pour  le  service  de  Rosette. 

Faites  rétablir  le  ponton  pour  servir  au  passage  du  lac.  Faites  armer 
de  deux  pièces  de  i a ou  de  1 6 la  batterie  Picot,  et,  comme  il  est  néces- 
saire qu’elle  soit  à l’abri  d’un  coup  de  main,  commencez  par  faire  fermer 
cette  batterie  par  un  fossé  et  un  mur  crénelé. 

Faites  recueillir  et  mettre  dans  un  magasin  toutes  les  tentes;  avec  le 
temps  on  les  évacuera  sur  Rosette. 

Quant  aux  blessés,  j’ai  écrit  par  un  parlementaire  aux  Anglais  de 
venir  les  reprendre;  je  vous  ferai  connaître  leur  réponse.  Pour  actuel- 
lement, faites-les  réunir  ensemble  sous  quelques  tentes  ou  dans  une 
mosquée. 

Je  désire  que  vous  restiez  encore  quelques  jours  à Aboukir,  pour  mettre 
les  travaux  en  train  et  tout  réorganiser  dans  cette  partie. 

Ordonnez  à l’adjudant  général  Jullicn  de  se  rendre  à Aboukir.  Vous  lui 
laisserez  le  commandement  lorsque  vous  verrez  les  choses  dans  un  état 
satisfaisant. 

Boxapahte. 

Dépôt  de  la  guerre. 
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A33A. 

AU  DIRECTOIRE  EXÉCUTIF. 

Quartier  général,  Alexandrie,  17  thermidor  an  »u  (A  août  1799). 

Citoyens  Directeurs,  le  8 thermidor,  je  fis  sommer  le  château  d’Abou- 
kir de  se  rendre.  Le  fils  du  pacha,  son  kyâya  et  tous  les  officiers  vou- 
laient capituler,  mais  ils  notaient  plus  écoutés  des  soldats. 

Le  9,  on  continua  le  bombardement;  le  10,  plusieurs  batteries  furent 
établies  sur  la  droite  et  la  gauche  de  l'isthme.  Plusieurs  chaloupes  canon- 
nières furent  coulées  bas;  une  frégate  fut  démâtée  et  prit  le  large. 

Le  10,  l’ennemi,  commençant  à manquer  de  vivres,  se  fortifia  dans 
quelques  maisons  du  village  qui  touche  le  fort.  Le  général  Lannes,  y étant 
accouru,  fut  blessé  à la  jambe.  Le  général  Menou  le  remplaça  daus  le 
commandement  du  siège.  Le  12,  le  général  Davoul  était  de  tranchée;  il 
s’empara  de  toutes  les  maisons  où  élait  logé  l'ennemi,  et  le  jeta  dans  le 
fort,  après  lui  avoir  tué  beaucoup  de  monde.  La  a ac  d’infanterie  légère 
et  le  chef  de  brigade  Magny,  qui  a été  légèrement  blessé,  se  sont  parfai- 
tement conduits. 

Le  1 5,  le  général  Robin  était  de  tranchée;  nos  batteries  étaient  sur  la 
contrescarpe;  nos  mortiers  faisaient  un  feu  très-vif;  le  château  n’élait 
plus  qu’un  monceau  de  pierres;  l'ennemi  n’avait  point  de  communication 
avec  l'escadre;  il  mourait  de  soif  el  de  faim  : il  prit  le  parti,  non  de  capi- 
tuler, ces  gens-ci  n’entendant  pas  cela,  mais  de  jeter  ses  armes  et  de 
venir  en  foule  embrasser  les  genoux  du  vainqueur.  Le  fils  du  pacha,  son 
kyâya  et  2,000  hommes  ont  été  faits  prisonniers.  On  a trouvé  dans  le 
château  3oo  blessés  et  1,800  cadavres.  H y a tel  de  nos  boulets  qui  a 
tué  jusqu'à  six  hommes.  Dans  les  premières  vingt-quatre  heures  de  la 
sortie  de  la  garnison  turque,  il  est  mort  plus  de  h 00  prisonniers  pour 
avoir  trop  bu  et  mangé  avec  trop  d’avidité. 

Ainsi,  cette  affaire  d’Aboukir  coûte  à la  Porte  18,000  hommes  et  une 
grande  quantité  de  canons. 

Pendant  les  quinze  jours  qu'a  duré  cette  expédition,  j'ai  été  très-satis- 

».  89 


706  CORRESPONDANCE  DE  NAPOLÉON  I".—  AN  VII  (1799). 
l'ait  de  l'esprit  des  habitants  de  l’Egypte;  personne  n’a  remué,  et  tout  le 
inonde  a continué  de  vivre  comme  à l’ordinaire. 

Les  officiers  du  génie  Bertrand  et  Liédot,  et  le  commandant  de  l’ar- 
tillerie Faullrier,  se  sont  comportés  avec  la  plus  grande  distinction. 

Bomapabte. 


Depuis  le  5 nivôse,  je  n’ai  point  eu  de  vos  nouvelles. 


Dépôt  tl«*  la  guerre. 


4335. 

AD  GÉNÉRAL  DESTAING. 

Quartier  général,  El-Rahminyrli , go  llicrtnulor  an  vil  (7  août  <799). 

Vous  avez  mal  fait,  Citoyen  Général,  d’attaquer  les  Henâdy,  et  vous 
avez  encore  bien  plus  mal  calculé  de  penser  que  je  vous  enverrais  de  la 
cavalerie  pour  une  attaque  que  j’ignorais  et  qui  était  contre  mes  inten- 
tions. Je  ne  vois  pas  effectivement  pourquoi  aller  sans  artillerie,  presque 
sans  cavalerie,  attaquer  des  tribus  nombreuses  qui  sont  toujours  à che- 
val, et  qui  ne  nous  disaient  rien.  Puisque  vous  pensiez  que  je  ne  devais 
pas  larder  h arriver  à El-Rahmànyeh  avec  la  cavalerie,  il  était  bien  plus 
simple  de  l'attendre.  Je  n’ai  reçu  votre  lettre  que  près  d’El-Rahmânyeh,  et 
j'avais  alors  envoyé  le  général  Andréossy  avec  toute  la  cavalerie  et  deux 
pièces  de  canon  à la  poursuite  des  Aoulâd-A’ly.  Je  ne  sais  pas  s’il  les 
rencontrera  et  ce  qu'il  fera.  Vous  nous  avez  fait  perdre  une  occasion  que 
nous  ne  retrouverons  que  difficilement.  Nous  nous  élious  cependant  bien 
expliqués  à Alexandrie  de  commencer  à traiter  avec  les  Henâdy,  pour 
pouvoir  les  surprendre  ensuite  avec  la  cavalerie.  J'imagine  que  les  Arabes 
seront  actuellement  bien  loin  dans  le  désert.  Au  reste,  je  laisse  l'ordre 
à El-Rahmânych,  au  général  Andréossy,  de  protéger,  avec  la  cavalerie 
et  les  dromadaires,  les  opérations  qui  pourraient  être  nécessaires  pour 
éloigner  les  Arabes,  en  supposant  qu’ils  ne  seraient  pas  acculés  dans 
le  désert. 

Bokapahte. 

Cnllctlion  Napoléon. 
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A336. 

AU  GÉNÉRAL  KLEBER, 

ï DAMIETTE. 

Quartier  général,  au  Caire,  a !i  thenuidor  an  au  ( 1 1 août  1 73g  ). 

J’arrive  à l'instant.  Général,  au  Caire.  Le  maudit  château  d'Aboukir 
nous  a occupas  six  jours.  Nous  avons  fini  par  y avoir  huit  mortiers  et  six 
pièces  de  a A.  Chaque  coup  de  canon  tuait  cinq  à six  hommes.  Enfin  ils 
sont  sortis  le  i5  en  foule,  sans  capitulation,  et  jetant  leurs  armes;  Aoo 
sont  morts  dans  les  premières  vingt-quatre  heures  de  leur  sortie;  il  y 
avait  six  jours  que  ces  enragés  buvaient  de  l’eau  de  la  mer.  On  a trouvé 
dans  le  fort  1,800  cadavres;  nous  avons  en  notre  pouvoir  à peu  près 
autant  de  prisonniers,  parmi  lesquels  le  fils  du  pacha  et  les  principaux 
officiers. 

On  va  vous  envoyer  des  pièces  de  campagne,  afin  que  vous  en  ayez 
six  à votre  disposition.  Procurez-vous  des  chevaux. 

Rien  de  bien  intéressant  d’aucun  côté. 

Je  vous  enverrai,  demain  ou  après,  une  grande  quantité  de  gazettes 
anglaises  où  vous  verrez  d'étranges  choses. 

Boxaparte. 

Collection  Napoléon. 

4337. 

AU  GÉNÉRAL  DESAIX. 

Quartier  "énêral,  au  Caire,  *4  thermidor  an  vit  ( ■ i aoûl  179g). 

J’ai  été  peu  satisfait,  Citoyen  Général,  de  toutes  vos  opérations  pen- 
dant le  mouvement  qui  vient  d’avoir  lieu.  Vous  avez  reçu  l’ordre  de  vous 
porter  au  Caire,  et  vous  n'en  avez  rien  fait.  Tous  les  événements  qui  peu- 
vent survenir  ne  doivent  jamais  empêcher  un  militaire  d’obéir;  et  le 
talent,  à la  guerre,  consiste  à lever  les  difficultés  qui  peuvent  rendre 
difficile  une  opération,  et  non  pas  à la  faire  manquer.  Je  vous  dis  ceci 
pour  l’avenir. 

Bonaparte. 

Collection  Napoléon. 
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A338. 

AU  GÉNÉRAL  DESAIX. 

Quartier général , au  Caire,  lltcnoidoran  tu  (n  août  1799). 

Les  provinces  du  Fayoum,  de  Minyeh  et  de  Beny-Soucyf,  Citoyen 
Général,  n’ont  jamais  dû  fournir  aux  besoins  de  votre  division,  puisque 
même  l'administration  ne  vous  en  a pas  été  confiée.  Je  vous  prie  de  ne 
vous  mêler  d’aucune  manière  de  l’administration  de  ces  provinces. 

Dosapartb. 

Collection  Napoléon. 


4339. 

Al  GÉNÉRAL  DESAIX. 

Quartier  général,  au  Caire,  th  thermidor  an  Tti  ( 1 1 août  1799)- 

Vous  m’avez  fait  connaître.  Citoyen  Général,  à mon  retour  de  Syrie, 
que  vous  alliez  foire  passer  i5o,ooo  livres  au  payeur  général.  Vous 
m’apprenez,  par  une  de  vos  dernières  lettres,  que  l’ordre  du  jour  qui 
ordonne  le  payement  de  thermidor  et  fructidor  vous  empêchait  d’exécuter 
ce  versement.  Cet  ordre  ne  devait  pas  regarder  votre  division,  puisqu’elle 
n’est  arriérée  que  de  ces  deux  mois,  tandis  que  tout  le  reste  de  l’armée, 
indépendamment  de  ces  deux  mois,  l’est  encore  de  sept  autres  mois;  et 
ce  n’est  avoir  ni  zèle  pour  la  chose  publique,  ni  considération  pour  moi, 
que  de  ne  voir,  surtout  dans  une  opération  de  la  nature  de  celle-ci,  que 
le  point  où  l’on  se  trouve. 

D'ailleurs,  l’organisation  de  la  République  veut  que  tout  l’argent  soit 
versé  dans  les  coffres  des  préposés  du  payeur  général,  pour  n’en  sortir 
que  par  son  ordre.  Le  payeur  général  n’aurait  jamais  donné  un  ordre  qui 
favorisât  un  corps  de  troupes  plutôt  qu’un  autre. 

11  est  nécessaire  que  le  payeur  de  votre  division  envoie,  dans  le  plus 
court  délai,  au  payeur  général,  l’état  des  recettes  et  dépenses;  je  vous 
prie  de  m’en  envoyer  un  pareil.  Vous  sentez  combien  il  est  essentiel,  pour 
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l'ordre,  que  l'on  connaisse  toute  la  comptabilité  de  l'armée.  Je  sais  que 
vous  vous  êtes  empressd  d'y  mettre  tout  l’ordre  que  l’on  peut  désirer. 

Bonaparte. 

Connu,  par  M.  Paulhitr, 

4340. 

AU  GÉNÉRAL  BERTIIIER. 

Quartier  général,  au  Caire,  ai  thermidor  an  tii  ( j i août  1799). 

Je  vous  prie,  Citoyen  Général,  de  mettre  à l'ordre  du  jour  de  demain 
que  je  suis  extrêmement  mécontent  du  général  Zajonchek,  qui  a mis  de 
la  négligence  dans  l'exécution  de  l’ordre  réitéré  de  faire  partir  pour  le 
quartier  général  le  bataillon  de  la  a a'  d’infanterie  légère.  Le  général 
Zajonchek,  commandant  une  province  directement  sous  mes  ordres,  n'a 
aucune  excuse  à alléguer.  Vous  voudrez  bien  lui  ordonner  de  garder 
vingt-quatre  heures  les  arrêts  forcés.  Immédiatement  après  la  réception 
du  présent  ordre,  il  fera  embarquer  et  partir  pour  le  Caire  le  bataillon 
de  la  a a'  d’infanterie  légère. 

Bonaparte. 

Dépûl  de  la  guerre. 

434t. 

AU  GÉNÉRAL  DESAIX. 

Quartier  général , au  Caire,  a't  thermidor  an  tu  ( 1 1 août  1799)* 

J'ai  reçu,  Citoyen  Général,  votre  lettre  du  18  thermidor.  J'approuve 
complètement  les  projets  que  vous  avez  formés.  Vous  n'aurez  effective- 
ment achevé  votre  opération  de  la  haute  Egypte  qu'en  détruisant  Mourad- 
Bey.  Il  est  devenu  si  petit,  qu'avec  quelques  centaines  d'hommes  montés 
sur  des  chameaux,  vous  pourrez  le  pousser  dans  le  désert  et  en  venir  à 
bout. 

Je  vous  ai  demandé  le  bataillon  de  la  G 1 *,  afin  de  reformer  celte 
demi-brigade  et  lui  donner  quelques  jours  de  repos  à Rosette.  Dès  l'ins- 
tant que  vous  serez  venu  à bout  de  Mourad-Bey,  je  ferai  relever  toutes 
vos  troupes.  Je  prépare  à cet  effet  la  1 3'  et  une  autre  demi-brigade.  Je 
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serai  d'ailleurs  fort  aise  d'avoir  vos  troupes  s'il  arrivait  quelque  événement 
sur  la  lisière  de  la  Syrie  et  sur  la  côte.  Les  nouvelles  que  j’ai  de  Gaza 
ne  me  font  pas  penser  que  l’ennemi  veuille  rien  entreprendre.  Ce  n'est 
pas  une  chose  aisée.  11  n’v  aurait  de  sensé  pour  lui  que  de  s’emparer  d’El- 
A’rych,  et,  lorsqu'il  l'aurait  pris,  il  n’aurait  fait  qu'un  pas.  Quant  4 l'opé- 
ration de  traverser  le  désert,  il  faut  rester  cinq  jours  et  même  sept  sans 
eau.  Il  sérail  difficile,  même  impossible,  de  transporter  de  l'artillerie,  ce 
qui  les  mettrait  hors  d’état  de  prendre  môme  une  maison. 

Je  donne  ordre  qu’on  vous  envoie  quatre  pièces  de  3 vénitiennes,  qui 
sont  extrêmement  légères.  Je  vous  laisse  la  ai',  la  88',  la  sa' et  la  ao*. 

Dès  l’instant  que  l’inondation  aura  un  peu  couvert  l'Égypte,  j'enverrai 
le  général  Davout,  comme  cela  avait  été  mon  projet,  avec  un  corps  de 
cavalerie  et  d'infanterie,  pour  commander  les  provinces  du  Fayoum,  de 
Minych  et  de  Beny-Soueyf.  Jusqu’alors  laissez-y  des  corps  de  troupes. 
Arrangez-vous  de  manière  que  vous  soyez  maître  de  ne  laisser  qu’une  cen- 
taine d’hommes  h Qoseyr,  que  Qench  puisse  contenir  tous  vos  embarras, 
et  que  vous  puissiez,  en  cas  d’une  invasion  sérieuse,  reployer  rapidement 
et  successivement  toutes  vos  troupes  sur  le  Caire. 

Faites  filer  sur  le  Caire  toutes  les  carcasses  de  barques,  avisos  ou 
bricks  appartenant  aux  Mameluks  ; nous  les  emploierons  pour  la  défense 
des  bouches  du  Nil. 

J’ai  reçu  des  gazettes  anglaises  jusqu'au  10  juin.  La  guerre  a été 
déclarée  le  i3  mars  par  la  France  à l’Empereur.  Plusieurs  batailles  ont 
été  livrées.  Jourdan  a été  battu  à Feldkirch,  dans  la  Forêt  Noire,  et  a 
repassé  le  Rhin.  Seherer,  auquel  on  avait  confié  le  commandement  de 
I armée  d’Italie,  a été  battu  à Rivoli,  et  a repassé  le  Mincio  et  l’Oglio. 
Mantoue  était  bloquée.  Lors  de  ces  affaires,  les  Russes  n’étaient  point 
encore  arrivés.  Le  prince  Charles  commandait  contre  Jourdan,  et  M.  Krav 
contre  Seherer. 

L escadre  française,  forte  de  sa  vaisseaux  de  guerre  et  18  frégates, 
est  partie  de  Brest  dans  les  premiers  jours  d'avril,  est  arrivée  au  détroit, 
a présenté  le  combat  aux  Anglais,  qui  n'avaient  que  18  vaisseaux,  et  est 
entrée  à Toulon.  Elle  a été  jointe  par  3 vaisseaux  espagnols.  L'escadre 
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espagnole  est  sortie  de  Cadix  et  est  entrée  à Carlbagène.  Elle  est  forte  de 
97  vaisseaux  de  guerre,  dont  quatre  à trois  ponts.  Une  nouvelle  escadre 
anglaise  est,  peu  de  jours  après,  entrée  dans  la  Méditerranée,  et  s’est  réunie 
à Jervis  et  à Nelson.  Ces  escadres  réunies  doivent  monter  à plus  de  5o  vais- 
seaux. Les  Anglais  bloquent  Toulon  et  Carthagène.  Le  ministre  de  la 
marine  Bruix  commande  l’escadre  française.  A la  première  occasion,  je 
vous  enverrai  tous  ces  journaux.  Corfou  a été  pris  par  famine.  La  garni- 
son a été  conduite  en  France.  Malte  est  ravitaillée  pour  deux  ans. 

Bonaparte. 

Comm.  par  M.  Pauthier. 


4342. 

AU  GÉNÉRAL  MARMONT. 

Quartier  général,  au  Caire,  90  thermidor  an  tii  ( i a août  1799). 

Je  donne  ordre.  Citoyen  Général,  que  les  deux  demi-galères  et  la 
chaloupe  canonnière  la  Victoire  se  rendent  à Rosette,  pour  concourir  à 
la  défense  du  Boghâz,  afin  d'étre  en  mesure,  si  M.  Smith,  ce  que  je  ne 
crois  pas,  voulait  tenter  quelque  chose  avec  ses  chaloupes  canonnières. 
Cet  homme  est  capable  de  toutes  les  folies. 

Vous  sentez  qu’il  est  nécessaire  qu’un  aussi  grand  nombre  de  bâti- 
ments soient  commandés  par  un  homme  de  tète.  Si  le  commandant  des 
armes  à Rosette  n’avait  pas  le  talent  et  le  courage  nécessaires,  tâchez  de 
trouver  à Alexandrie  un  officier  qui  ait  la  grande  main  â cette  défense. 
La  faible  garnison  de  Rosette  fait  que  la  défense  du  Nil  est  spécialement 
confiée  à la  flottille. 

Bonaparte. 

Dépôt  de  la  guerre. 


4343. 

AU  CONTRE-AMIRAL  GANTEAUME. 

Quartier  général,  au  Caire,  a5  thermidor  an  vu  (11  août  1 799). 

J’envoie,  Citoyen  Général,  a5,ooo  francs  pour  la  marine  d'Alexan- 
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dric.  J’dcm  à l'ordonnateur  pour  que  l'on  travaille  avec  la  plus  grande 
activité  à établir  un  véritable  phare,  qu’on  découvre  de  très-loin  et  qui 
puisse  être  utile,  cet  hiver,  à des  frégates. ou  même  à une  escadre  française. 

Je  mets  toujours  le  plus  grand  intérêt  à avoir  pour  le  mois  d'octobre 
la  Leoben,  armée  au  moins  de  manière  quelle  n’ait  rien  à craindre  de 
ces  corvettes  turques  portant  du  8,  ni  des  corsaires;  je  désirerais  que  l'on 
pût  y placer  au  moins  six  pièces  de  18. 

Je  pars  le  a 8 pour  me  rendre  à Menouf,  d'où  je  partirai  le  i"  fructi- 
dor. Il  est  probable  que,  le  t"  au  soir  ou  au  plus  tard  le  a,  je  serai  vis- 
à-vis  d’El-Rahmànyeh;  je  désire  que  l’officier  qui  vous  porte  cette  lettre 
soit  de  retour  pour  le  i"  fructidor,  au  soir,  à El-Rahmânyeh,  avec  vos 
dépêches,  ce  qui  me  décidera  à passer  le  Nil  à El-Rahmânyeh,  et  à me 
rendre  de  suite  au  puits  d'Aboukir  ou  à Rosette,  et  de  là  à Aboukir. 
Comme  cet  officier  ne  se  doute  pas  que  je  serai  à El-Rahmânyeh,  ne 
lui  dites  rien;  donnez-lui  simplement  votre  paquet  en  lui  recommandant 
de  me  le  remettre  en  mains  propres. 

Vous  recevrez  une  centaine  de  drapeaux  et  les  trois  queues  du  pacha; 
tenez-les  d’abord  chez  vous,  cl  puis  faites-les  embarquer  clandestinement. 
Peut-être  même  serait-il  bon  de  les  faire  embarquer  sur  un  aviso  que  vous 
diriez  être  destiné  pour  France. 

Si  l’officier  part  d'Alexandrie  dans  la  journée  du  i",  expédiez-m'eu 
un  autre  le  a au  matin.  Vous  adresseriez  alors  votre  lettre  à l’officier  des 
guides  à El-Rahmânyeh,  en  lui  recommandant  de  me  la  remettre  en 
mains  propres. 

Rox&parte. 

Conu».  par  In  tomtr»».»  Gaolcaume. 

àUà. 

AU  GÉNÉRAL  LANUSSE. 

Quartier  général,  au  Caire,  9 5 thermidor  an  tu  (19  août  *799). 

Je  vous  prie,  Citoyen  Général,  do  garder  mes  guides  et  mes  équi- 
pages. Je  n’ai  pas  pu  me  rendre  à Menouf,  vu  le  désir  que  j'avais  de 
prendre  connaissance  des  affaires  du  Caire  et  de  mettre  tout  en  train  : 
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car,  selon  l’usage  des  Turcs,  ils  ne  payent  rien  et  ne  croient  pas  à la 
victoire  jusqu'à  mon  arrivée;  mais  je  compte,  dans  deux  jours,  débarquer 
au  Ventre-de-la-Vache  et  vous  aller  trouver  à Menouf. 

Je  vous  ferai  prévenir  vingt-quatre  heures  d'avance. 

Bonaparte. 

Collection  Napoléon. 


4345. 

AU  CITOYEN  POUSSIELGUE. 

Quartier  général,  au  Coire.  i5  Ibermidor  an  »ji  ( i a août  1 799  ), 

Vous  voudrez  bien,  Citoyen  Administrateur,  faire  signifier  à la  femme 
de  Hassan-Bey  que  si,  dans  la  journée  de  demain,  elle  n'a  pas  payé  ce 
qui  reste  dil  de  sa  contribution , elle  sera  arrêtée  et  tous  ses  effets 
confisqués. 

Vous  prendrez  toutes  les  mesures  pour  accélérer  le  payement  de  Hadji- 
Hussein. 

Les  juifs  n'ont  encore  payé  que  30,000  francs;  que  dans  la  journée 
de  demain  ils  en  oient  payé  3o  autres. 

Parmi  ceux  qui  doivent,  il  y en  a auxquels  il  ne  faudrait  qu'une 
simple  lettre  pour  les  faire  payer  : entre  autres  Rosetli,  Gaffe,  Calvi  et 
tous  les  individus  de  l'armée.  Il  y a de  la  négligence  la  plus  coupable 
de  la  part  de  l'administration  des  finances. 

Mon  intention  n’est  point  d'accepter  pour  comptant,  sur  le  compte  des 
fermages  des  Coptes,  les  différents  emprunts  que  je  leur  ai  faits,  et  que 
je  solderai  en  temps  et  lieu.  Vous  ferez  demander,  à titre  d'emprunt, 
aux  six  principaux  négociants  damasquins,  100,000  francs,  qui  devront 
être  payés  dans  la  journée  de  demain,  et  vous  leur  ferez  connaître  que 
mon  intention  est  de  les  solder  en  blé. 

Faites-moi  un  rapport  sur  les  affaires  du  tabac  de  Rosette.  Les  rensei- 
gnements que  j'ai  eus  sont  que  cela  a du  rapporter  1 il  à 1 5, 000  francs. 
Faites-moi  connaître  ce  qu'ont  produit  cl  ce  que  doivent  les  provinces  de 
Gyzeh  et  du  Caire. 

».  90 
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Faites-moi  également  connaître  ce  qu'ont  rendu  les  douanes  de  Suez 
et  de  Qoseyr.  depuis  que  nous  sommes  en  Égypte,  et  ce  qui  serait  dû  de 
ces  deux  douanes. 

Bonaparte. 

Connu.  |«r  M‘"«lv  U Monaitrc. 

4346. 

AU  GÉNÉRAL  DESAIX. 

Quartier  général,  au  Caire,  a 6 lltermidor  an  vu  (t3  août  1799). 

Je  vous  envoie.  Citoyen  Générai,  un  sabre  d'un  très-beau  travail,  sur 
lequel  j’ai  fait  graver.  Conquête  de  la  haute  Egypte,  qui  est  due  à vos 
bonnes  dispositions  et  à votre  constance  dans  les  fatigues.  Voyez-y.  je 
vous  prie,  une  preuve  de  mon  estime  et  de  la  bonne  amitié  que  je  vous 
ai  vouée. 

BONAPARTE. 

Collection  Napoléon. 

4347. 

AU  GÉNÉRAL  VEAUX. 

Quartier  général , au  Caire,  96  llienoidor  an  vu  (i3  août  1799). 

Je  suis  très-peiné.  Citoyen  Général,  d apprendre  que  vos  blessures 
vont  mal;  je  vous  engage  à passer  le  plus  tût  possible  en  France;  je  donne 
tous  les  ordres  que  vous  désirez,  pour  vous  en  faciliter  les  moyens;  j'écris 
au  Gouvernement  conformément  à vos  désirs  : vous  avez  été  blessé  au 
poste  d'un  brave  qui  veut  redonner  de  l’élan  à des  troupes  qu’il  voit 
chanceler.  Vous  ne  devez  pas  douter  que.  dans  toutes  les  circonstances, 
je  ne  prenne  le  plus  vif  intérêt  à ce  qui  vous  regarde. 

Bonaparte. 

GoII.-iïm.ii  Napoléon. 

4348. 

AU  GÉNÉRAL  BERTH1ER. 

Quartier  général,  au  Caire,  17  thermidor  an  vu  (ii  août  1799). 

Vous  voudrez  bien  donner  l'ordre  au  général  Rampon  de  partir  ce 
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soir,  b six  heures,  avec  Boo  hommes  de  cavalerie,  en  prenant  tout  ce  qui 
est  disponible  h Boulâq  ou  au  Caire,  le  chef  de  bataillon  grec  Barthé- 
lemy, les  janissaires  de  la  province  d’Atfyeh  el  de  Qclyoub,  pour  arriver 
demain  avant  le  jour  b Fd-Gezyreh,  l’investir,  tuer  tous  les  Arabes  Bily 
el  A’ydy  qu’il  pourra  trouver,  el  mener  nu  Caire  leurs  bestiaux  et  leurs 
femmes. 

Vous  donnerez  rendez-vous  à la  cavalerie,  à Barthélemy  el  aux  janis- 
saires au  fort  Sulkowski,  d'où  il  faut  qu'ils  partent  au  plus  lard  b huit 
heures  du  soir. 

Bonaparte. 

Dépût  «le  U guerre 


4349. 

AU  GÉNÉRAL  DUGUA. 

Quartier  général,  au  Caire,  «7  thermidor  au  vu  (16  août  1799). 

Je  vous  prie,  Citoyen  Général,  de  faire  arrêter  tous  les  hommes  de  la 
caravane  du  Maroc  qui  seraient  restés  en  arrière;  et  que  les  Moghrebins 
venant  à Qoseyr  ne  s’arrêtent  qu’un  jour  et  fdent  pour  leur  pays,  sans 
passer  par  Alexandrie. 

Bonaparte. 

Coller  bon  Napoléon 


4350. 

AU  CHKIK  KL-VRYCHY  CADI-A’SKIAR. 

IHSTIV.IK  par  SA  SAGESSE  RT  SA  JISTICE. 

Quartier  general,  su  (.aire,  97  thermidor  an  tu  { i4  août  1799). 

Nous  vous  faisons  connaître  que  notre  intention  est  que  vous  ne 
confiiez  la  place  de  cadi  à aucun  Osmanli;  vous  ne  confirmerez,  dans 
les  provinces,  pour  la  place  de  cadi,  que  des  Egyptiens. 

Bonaparte. 

Collertinn  Napoléon. 


9° 
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4351. 

ORDRE. 

Quartier  général,  au  Caire,  97  thermidor  an  ni  ( ik  août  1799). 

Article  1".  Les  employés  des  administrations  de  l’armée  seront  ré- 
duits au  moindre  nombre  possible. 

Aiit.  2.  Les  administrations  des  subsistances  et  des  transports  mili- 
taires sont  réunies. 

Art.  3.  L'ordonnateur  en  chef  donnera  de  nouveaux  brevets,  en  date 
du  1"  fructidor,  à tous  les  employés  de  l’administration  de  l’armée  qu'il 
conservera;  les  anciens  brevets  n’auront  plus  aucune  valeur. 

Art.  A.  Le  payeur  ne  soldera,  à dater  du  i"  fructidor,  des  appointe- 
ments sur  la  présentation  des  brevets  de  l’ordonnateur  en  chef,  que  jus- 
qu’à concurrence  des  sommes  ci-après,  savoir,  par  mois  : 

Pour  les  appointements  des  employés  aux  subsistances  et  transports 


militaires 19,000  fr. 

Pour  les  appointements  des  employés  aux  postes  mi- 
litaires  i,5oo 

Pour  les  appointements  des  employés  des  hôpitaux.  . . . 7,000 

Pour  les  appointements  des  employés  de  l’habillement.  . 1,900 


Art.  5.  Tous  les  employés  qui  se  trouveraient  réformés  seront  placés 
dans  les  cadres  militaires  d’infanterie  ou  de  cavalerie,  à leur  choix. 

Bosapaiitb. 

Dépût  He  (a  guérit1. 


4353. 

ORDRE. 

Quartier  général,  tu  < laut* , «7  thmnidor  an  vu  ( il  août  1 791»  ). 

Article  1".  Les  employés  de  {‘administration  des  finances,  de  l'enre- 
gistrement et  de  la  Monnaie,  seront  réduits  au  moindre  nombre  possible. 
Art.  2.  Le  payeur  ne  soldera  les  appointements  que  sur  un  nouveau 
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brevet  qui  leur  sera  donné,  en  date  du  i"  fructidor,  par  l'administra- 
teur des  finances. 

Art.  3.  Le  payeur  ne  soldera  d'appointements  aux  employés  de  l’ad- 
ministration des  finances,  de  l'enregistrement  et  de  la  Monnaie,  que 
jusqu'à  concurrence  de  î 5,ooo  francs  pour  tout,  par  mois. 

Art.  h.  Le  payeur  organisera  la  trésorerie  de  manière  que  les  em- 
ployés coûtent  moins  de  7,000  livres  par  mois. 

Art.  5.  Tous  les  employés  réformés  seront  mis  dans  les  cadres  des 
corps  de  cavalerie  ou  d'infanterie,  à leur  choix. 

Boxaparts. 

DôpAt  de  U guerre. 


4353. 

ARRÊTÉ. 

Quartier  général,  au  Caire,  *7  thermidor  an  *11  (là  août  1799). 

Artici.r  1".  11  sera  formé  deux  commissions  de  membres  de  la  com- 
mission des  arts,  composées  ainsi  qu'il  suit  : 

Art.  2.  La  première  commission,  composée  des  citoyens  Costa*, 
Nouet.  Mécliain,  Coutclle,  Coquebert,  Savigny,  Ripault,  Balzac,  Cora- 
bœuf,  Lenoir,  Labate,  Le  père,  architecte,  Saint-Genis,  Viard. 

Art.  3.  La  seconde  commission,  composée  des  citoyens  Fourier,  Par- 
sevol,  Villolcau,  Delilc,  Geoffroy,  Lepère,  ingénieur,  Redouté,  Laci- 
pière,  Chabrol,  Arnollet,  Vincent. 

Art.  4.  La  première  commission  partira  pour  se  rendre  dans  la 
haute  Egypte,  demain  a8,  et  visiter  tous  les  monuments  qui  nous  res- 
tent de  l'antiquité. 

La  seconde  commission  partira  le  i"  du  mois  de  fructidor  pour  la 
haute  Egypte. 

Art.  5.  11  sera  fourni  à l’une  cl  à l’autre  commission  une  barque  ar- 
mée, avec  une  bonne  garnison  prise  au  dépôt  de  la  91e  demi-brigade. 
Le  citoyen  Costa*  sera  le  commandant  de  la  première  commission,  et  le 
citoyen  Fourier  de  la  seconde.  L’oflicier  commandant  l’escorte  et  l’officier 
de  marine  commandant  le  bâtiment  ne  recevront  des  ordres  que  d’eux. 
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Abt.  6.  Les  commandants  des  commissions  correspondront  avec  moi 
toutes  les  fois  qu'ils  auront  visité  des  monuments  qui  leur  auront  fourni 
des  observations  ou  descriptions  nouvelles. 

BONAPARTE. 

DopAi  de  I»  atterre. 

435*. 


ORDRE. 


Quartier  gtrivtfnd,  au  Caire,  «7  thermidor  an  vu  ( ift  août  1799). 


Le  général  en  chef  s'étant  fait  représenter  le  marché  passé  par  l’ordon- 
nateur Sucy,  qui  règle  à 38  deniers  par  ration  de  pain  le  prix  de  la 
manutention;  considérant  qu’avec  a 8 deniers  on  aurait  non-seulement 
de  quoi  payer  la  manutention,  mais  encore  de  quoi  payer  la  valeur  de  la 
ration  entière;  sur  le  rapport  de  l’ordonnateur  d’Aure,  ordonne  que  les 
comptes  de  l’agent  en  chef  des  subsistances  ne  seront  arrêtés  qu'à  raison 
de  1 3 deniers  par  ration,  et  ce,  à commencer  de  l'entrée  de  l'armée  en 
Égypte. 

Bonaparte. 


DépAt  de  U ffiterre. 


4355. 


AU  CONTRE-AMIRAL  GANTEAUME. 


Quartier  général , au  (.aire,  *8  thermidor  an  vit  (tü  août  1799). 

Je  reçois.  Citoyen  Général,  votre  lettre  du  a3.  Je  vous  envoie  une 
caisse  de  café  et  de  sucre,  du  vin  et  du  rhum.  J'ai  fait  écrire  dessus.  Pour 
Monxinur  Smith;  vous  les  ferez  déposer  chez  vous  jusqu’à  nouvel  ordre. 

J'écris,  à Él-ltaliuiànyeh,  à l'officier  de  guides  que  je  vous  ai  expédié  il 
y a quelques  jours,  de  se  rendre  à Menouf.  où  je  serai;  je  ne  partirai 
de  Menouf  que  lorsqu'il  sera  arrivé. 

Je  ne  partirai  d’ici,  au  plus  tèt,  que  le  1“  fructidor.  Si  le  a,  3 ou 
6 fructidor,  vous  aviez  quelque  chose  de  nouveau,  expédiez-moi  un  de  vos 
adjudants  à Menouf;  car,  si  l'officier  ne  me  portait  rien  de  nouveau,  j'at- 
tendrais, avant  de  partir  de  Menouf,  l’arrivée  de  votre  adjudant. 

Bonaparte. 

Coinni.  par  I*  auntruBP  Gankaatnv. 
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4356. 

AU  GÉNÉRAL  KLEBER, 

À DAMIETTE. 

Quartier  général,  au  Caire,  *8  thmnidor  an  ?ii  (i5  août  1799). 

Je  reçois  à l’inslant,  Citoyen  Général,  votre  lettre  du  96,  à six  heures 
du  matin;  l’Arabe  qui  l'a  apportée  me  dit  être  parti  à neuf  heures. 

Je  suis  instruit  qu’un  grand  nombre  de  bâtiments  de  ceux  qui  étaient 
à Aboukir  en  sont  partis  le  a5,  et,  si  ce  ne  sont  pas  ceux-là  qui  viennent 
faire  de  l’eau  au  Boghâz,  ce  sont  des  bâtiments  qui  étaient  mouillés  à 
Alexandrette  et  que  le  bruit  des  premiers  succès  d'Aboukir  aura  fait 
mettre  à la  voile. 

Le  bataillon  de  la  9 5*  est  parti  pour  vous  rejoindre. 

Je  vous  envoie  la  demi-galère  F Amoureuse. 

Vous  pouvez  disposer  du  général  Yial,  qui  est  dans  le  Gharbyeh  avec 
un  bataillon  de  la  39e;  il  a avec  lui  une  pièce  de  canon. 

La  cavalerie  qui  était  à Alexandrie,  qui  arrive  à l’instant,  se  reposera 
la  journée  de  demain,  et,  si  cela  est  nécessaire,  je  la  ferai  partir  sur-le- 
champ. 

Quelque  chose  que  ce  convoi  puisse  être,  je  ne  doute  pas  que  vous 
n’ayez  eu  le  temps  de  réunir  votre  division  et  de  vous  mettre  bien  en 
mesure. 

J'ai  des  nouvelles  de  Syrie  à peu  près  conformes  aux  vôtres.  Ibrahim- 
Bey  a avec  lui  a5o  Mameluks  à cheval  et  i5o  à pied,  5oo  hommes  à 
cheval  de  Djezzar  et  600  hommes  à pied.  Elfy-Bey  n'a  avec  lui  que 
80  Mameluks,  line  partie  des  Arabes  cherche,  comme  à l’ordinaire,  les 
moyens  de  piller. 

J’espère  recevoir  de  vous,  dans  la  journée  de  demain,  des  renseigne- 
ments positifs  sur  cette  flotte  : qu’ils  mettent  trois  jours  à débarquer, 
comme  ils  ont  fait  à Aboukir,  et  je  ne  suis  plus  en  peine  de  rien. 

Je  fais  partir  le  chef  de  bataillon  Ruty  pour  commander  votre  artillerie. 

Boxapvbte. 


Colin1  lion  Napoléon. 
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4557. 

AU  GÉNÉRAL  DESAIX. 

Quartier  générai,  an  Caire,  s8  thermidor  an  ni  (i5  août  1799). 

J'ai  reçu,  Citoyen  Général,  un  grand  nombre  de  lettres  de  vous,  qui 
avaient  été  me  cherchera  Alexandrie  et  Aboukir  et  qui  sont  de  retour. 

Vous  aurez  déjà  reçu  différentes  lettres  par  lesquelles  je  vous  fais 
connaître  que  vous  pouvez  rentrer  dans  vos  positions  de  la  haute  Égypte 
et  détruire  Mourad-Bey.  Je  vous  laisse  le  maître  de  lui  accorder  toutes 
les  conditions  de  paix  que  vous  croirez  utiles.  Je  lui  donnerais  son  ancienne 
ferme  près  Gyzch;  mais  il  ne  pourrait  jamais  avoir  avec  lui  plus  de 
1 o hommes  armés.  Cependant,  si  vous  pouviez  nous  en  débarrasser,  cela 
vaudrait  beaucoup  mieux  que  tous  ces  arrangements. 

Bo.napartb. 

Oomm.  par  M.  Paulbkr, 


4358. 

Al  SULTAN  DU  MAROC. 

Au  Caire,  18  thermidor  an  ni  ( 1 ô août  1799). 

Il  n'y  a d'autre  dieu  que  Dieu,  et  Mahomet  est  son  prophète  ! 

Au  nom  de  Dieu  clément  et  miséricordieux  ! 

Au  sultan  du  Maroc,  serviteur  de  ta  sainte  Kasbah,  puissant  parmi  les 
rois,  et  fidèle  observateur  de  la  loi  du  vrai  prophète. 

Nous  profitons  du  retour  des  pèlerins  du  Maroc  pour  vous  écrire  cette 
lettre  et  vous  faire  connaître  que  nous  leur  avons  donné  toute  l'assistance 
qui  était  en  nous,  parce  que  notre  intention  est  de  faire,  dans  toutes  les 
occasions,  ce  qui  peut  vous  convaincre  de  l’estime  que  nous  avons  pour 
vous.  Nous  vous  recommandons,  en  échange,  de  hien  traiter  tous  les 
Français  qui  sont  dans  vos  états  ou  que  le  commerce  pourrait  y appeler. 

Bovapautb. 

Collection  Napoléon. 
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4359. 

AU  BEY  DE  TRIPOLI. 

Au  Caire,  a 8 thermidor  an  ni  (|5  août  179g). 

Il  n’y  a d'antre  dieu  que  Dieu,  et  Mahomet  est  son  prophète! 

Au  nom  de  Dieu  clément  et  miséricordieux! 

Au  bey  de  Tripoli,  serviteur  de  la  sainte  Kasbah,  le  modèle  de»  beys, 
fidèle  observateur  de  la  loi  du  vrai  prophète. 

Nous  profitons  de  l’occasion  qui  se  présente  pour  vous  recommander 
de  bien  traiter  tous  les  Français  qui  sont  dans  vos  états,  parce  que  notre 
intention  est  de  faire  dans  toutes  les  occasions  tout  ce  qui  pourra  vous 
être  agréable  et  de  vivre  en  bonne  intelligence  avec  vous. 

Bonaparte, 

Collection  Napoléon. 

4360. 

ORDRE  DU  JOUR. 

Quartier  général , au  Caire,  a 8 thermidor  an  ni  (»5  août  >799). 

Le  général  en  chef,  sur  le  rapport  qui  lui  a été  fait  par  l’ordonnateur 
d’Aure,  ordonne  qu’il  soit  donné  3,ooo  livres  de  gratification  aux  chi- 
rurgiens qui  ont  pansé  les  blessés  à la  bataille  d’Aboukir. 

Bonaparte. 

I)p|iAt  de  la  guerre. 

4361. 

AU  GÉNÉRAL  SONGIS, 

COMMANDANT  L*  A ATI  LL  P.  A I ft  *. 

Quartier  général,  au  Caire,  ag  thermidor  un  vu  ( 16  août  17911). 

Je  vous  préviens.  Citoyen  Général,  que,  sur  l’ordre  du  jour  d’hier,  le 
général  en  chef  a porté  l’habillement  de  l’armée  nu  double  de  ce  qui 


1 En  remplacement  du  général  Dornmartin.  mort  è Rosette  le  » 4 thermidor. 
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lui  est  réellement  accordé,  ce  qui  est  pour  l’opinion  publique,  en  faisant 
croire  en  Europe  la  force  effective  de  l'année  au  double  de  ce  qu’elle  est. 

Prévenez  les  corps  que  ceux  auxquels  il  est  accordé  une  quantité 
doivent  ne  compter  que  sur  la  moitié,  qui  leur  est  réellement  accordée. 

Par  ordre  du  généra]  en  chef. 

F)>“pôi  de  U guerre. 


4362. 

ORDRE. 

Quartier  gênerai,  au  Caire,  *9  thermidor  an  ni  ( t6  août  1799). 

Les  commandants  des  proviuces  feront  connaître,  par  une  circulaire 
eu  arabe,  qui  sera  envoyée  dans  tous  les  villages,  la  pompe  avec  laquelle 
la  fête  du  Prophète  a été  célébrée  au  Caire. 

Depuis  mémoire  d'homme, on  n’en  avait  pas  vu  d’aussi  brillante. 

Toute  l’armée  qui  était  au  Caire,  éclairée  par  une  grande  quantité  de 
flambeaux,  est  allée  rendre  visite  au  cbeik  El-Bekrv;  le  général  en  chef 
y avait  dîné,  ainsi  que  Moustafa-Pacba  et  tous  les  principaux  officiers 
faits  prisonniers  à la  bataille  d'Aboukir.  Le  général  en  chef  a assisté  à la 
lecture  qui  a été  faite  de  différents  poèmes  arabes  en  l’honneur  du  Pro- 
phète ; après  quoi,  au  milieu  des  grands  cheiks,  il  a fait  faire  la  prière 
et  s’est  fait  réciter  la  généalogie  du  Prophète.  Le  pacha  et  tous  les  pri- 
sonniers turcs  ne  revenaient  pas  de  leur  surprise  de  voir  le  respect  que 
les  Français  avaient  pour  l’islamisme  et  la  loi  du  plus  saint  des  prophètes. 

Le  général  en  chef  voulant  donner  une  preuve  de  sa  satisfaction  au 
cheik  Gariany,  commandant  d'Alexandrie,  et  au  cbeik  El-Messiry,  prési- 
dent du  divan  d'Alexandrie,  hommes  recommandables  par  leur  sagesse 
et  leur  piété,  les  a fait  revêtir  chacun  d’une  pelisse  d'une  grande  valeur. 

Le  présent  ordre  du  jour  sera  traduit.cn  arabe,  imprimé,  et  il  en  sera 
envoyé  trente  copies  à chaque  commandant  de  province. 

Box*p»rte. 

Dép«>t  de  la  guerre. 
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4363. 

AU  GÉNÉRAL  KLEBER, 

à DAMIETTE. 

Quartier  général , au  Caire,  3o  thermidor  an  ni  (17  août  1 799). 

Je  renvoie,  Ciloyen Général,  l’effendi  pris  à Aboukir,  à Constantinople, 
avec  une  longue  lettre  pour  le  grand  vizir  : c’est  une  ouverture  de  négo- 
ciation que  je  fais.  Faites-le  partir  sur  une  djerme  pour  Chypre;  traitez-le 
bien,  mais  qu'il  ait  peu  de  communications.  Faites  la  plus  grande  oslen- 
sion  de  forces  que  vous  pourrez. 

Boiuparte. 

Collection  NapolKHi. 


4364. 

Ali  GRAND  VIZIR. 

Quartier  général,  au  Caire,  3o  tbennidorao  val  (17  août  1711g). 

Au  grand  vizir,  grand  parmi  les  grands  éclairés  et  sages,  seul  dépo- 
sitaire de  la  confiance  du  plus  grand  des  sultans. 

J'ai  l'honneur  d'écrire  à Votre  Excellence,  par  l'effendi  qui  a été  fait 
prisonnier  à Aboukir  et  que  je  lui  renvoie,  pour  lui  faire  connaître  la 
véritable  situation  de  l'Egypte  et  entamer  entre  la  Sublime  Porte  et  la 
République  française  des  négociations  qui  puissent  mettre  fin  à la  guerre 
qui  se  trouve  exister  pour  le  malheur  de  l’un  et  de  l'autre  État. 

Par  quelle  fatalité  la  Porte  et  la  France,  amies  de  tous  les  temps  et 
dès  lors  par  habitude,  amies  par  l’éloignement  de  leurs  frontières,  la 
France  ennemie  de  la  Russie  et  de  l'Empereur,  la  Porte  ennemie  de 
la  Russie  et  de  l'Empereur,  sont-elles  cependant  en  guerre? 

Comment  Votre  Excellence  ne  sentirait-elle  pas  qu'il  n'y  a pas  un 
Français  de  tué  qui  ne  soit  un  appui  de  moins  pour  la  Porte? 

Comment  Votre  Excellence,  si  éclairée  dans  la  connaissance  de  la  poli- 
tique et  des  intérêts  des  divers  États,  pourrait-elle  ignorer  que  la  Russie 
et  l’empereur  d'Allemagne  se  sont  plusieurs  fois  entendus  pour  le  partage 
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de  la  Turquie,  et  que  ce  n’a  été  que  l'intervention  de  la  France  qui  l’a 

empêché? 

Votre  Excellence  n’ignore  pas  que  le  vrai  ennemi  de  l'islamisme  est  la 
Russie.  L’empereur  Paul  1"  s’est  l’ait  grand  maître  de  Malte,  c’est-à- 
dire  a lait  vœu  de  faire  la  guerre  aux  musulmans.  N’est-ce  pas  lui  qui  est 
le  chef  de  la  religion  grecque,  c’est-à-dire  des  plus  nombreux  ennemis 
qu’ait  l’islamisme? 

La  France,  au  contraire,  a détruit  les  chevaliers  de  Malle,  rompu  les 
chaînes  des  Turcs  qui  étaient  détenus  en  esclavage,  et  croit,  comme  l’or- 
donne l’islamisme,  qu’il  n'y  a qu’un  seul  Dieu. 

Ainsi  donc  la  Sublime  Porte  a déclaré  la  guerre  à ses  véritables  amis 
et  s’est  alliée  à scs  véritables  ennemis! 

Ainsi  donc  la  Sublime  Porte,  qui  a été  l'amie  de  la  France  tant  que 
cette  puissance  a été  chrétienne,  lui  a fait  la  guerre  dès  l'instant  que  la 
France,  par  sa  religion,  s’est  rapprochée  de  la  croyance  musulmaue! 

La  Russie  et  l’Angleterre  ont  trompé  la  Sublime  Porte;  elles  ont  in- 
tercepté nos  courriers  par  lesquels  nous  lui  faisions  part  de  l’expédition 
d’Egypte,  et  l’ont  représentée  comme  le  commencement  de  l’envahisse- 
ment du  l’empire  musulman  : comme  si  je  n’avais  pas  toujours  déclare 
que  l'intention  de  la  République  française  était  de  détruire  les  Mame- 
luks, cl  non  de  faire  la  guerre  à la  Sublime  Porte,  était  de  nuire  aux 
Anglais,  et  non  à son  grand  et  fidèle  allié  l’empereur  Sélim. 

La  conduite  que  j’ai  tenue  avec  tous  les  gens  de  la  Porte  qui  étaient 
eu  Egypte,  envers  les  bâtiments  du  Grand  Seigneur,  envers  les  bâtiments 
de  commerce  portant  le  pavillon  ottoman,  n'est-elle  pas  un  sûr  garant  des 
intentions  paciüques  de  la  République  française? 

La  Sublime  Porte  a déclaré  la  guerre,  dans  le  mois  de  janvier,  à ta 
République  française  avec  une  précipitation  inouïe,  sans  attendre  l’ar- 
rivée de  l'ambassadeur  Descorches,  qui  déjà  était  parti  de  Paris  pour 
se  rendre  à Constantinople,  sans  me  demander  aucune  explication,  ni 
répondre  à aucune  des  avances  que  j’ai  faites. 

J’ai  cependant  espéré,  quoique  sa  déclaration  de  guerre  me  fût  parfai- 
tement connue,  pouvoir  la  faire  revenir,  et  j’ai,  à cet  effet,  envoyé  le 
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citoyen  Beauchamp,  consul  de  la  République,  sur  la  caravelle.  Pour  toute 
réponse,  on  l’a  emprisonné;  pour  toute  réponse,  on  a créé  des  armées, 
on  les  a réunies  à Gaza  et  on  leur  a ordonné  d’envahir  l'Egypte.  Je  me 
suis  trouvé  alors  obligé  de  passer  le  désert,  préférant  faire  la  guerre  en 
Syrie  à ce  que  l’on  me  la  fit  en  Égypte. 

Mon  armée  est  forte,  parfaitement  disciplinée  et  approvisionnée  de 
tout  ce  qui  peut  la  rendre  victorieuse  des  armées,  fussent-elles  aussi 
nombreuses  que  les  sables  de  la  mer.  Des  citadelles  et  des  places  fortes 
hérissées  de  canons  se  sont  élevées  sur  les  cdtes  et  sur  les  frontières 
du  désert;  je  ne  crains  donc  rien,  et  je  suis  ici  invincible;  mais  je  dois  à 
l'humanité,  à la  vraie  politique,  au  plus  ancien  comme  au  plus  vrai  des 
alliés,  l'empereur  Sélim,  la  démarche  que  je  fais. 

Ce  que  la  Sublime  Porte  n’atteindra  jamais  par  la  force  des  armes, 
elle  peut  l’obtenir  par  une  négociation.  Je  battrai  toutes  les  armées  lors- 
qu’elles projetteront  l'envahissement  de  l’Egypte,  mais  je  répondrai  d’une 
manière  conciliante  à toutes  les  ouvertures  de  négociations  qui  me 
seraient  faites.  La  République  française,  dès  l’instant  que  la  Sublime 
Porte  ne  fera  plus  cause  commune  avec  nos  ennemis,  la  Russie  et  l’Em- 
pereur, fera  tout  ce  qui  sera  en  elle  pour  rétablir  la  bonne  intelligence 
et  lever  tout  ce  qui  pourrait  être  un  sujet  de  désunion  entre  les  deux 
Étals. 

Cessez  donc  des  armemenLs  dispendieux  et  inutiles.  Vos  ennemis  ne 
sont  pas  en  Égypte;  ils  sont  sur  le  Bospbore,  ils  sont  à Corfou,  ils  sont 
aujourd’hui,  par  votre  extrême  imprudence,  au  milieu  de  l’Archipel. 

Radoubez  et  réarmez  vos  vaisseaux;  reformez  vos  équipages  d’artillerie; 
tenez-vous  prêts  à déployer  bientôt  l’étendard  du  Prophète,  non  contre  la 
France,  mais  contre  les  Russes  et  les  Allemands,  qui  rient  de  la  guerre 
insensée  que  nous  nous  faisons,  et  qui,  lorsqu’ils  vous  auront  affaiblis, 
lèveront  la  tête  et  déclareront  bien  haut  les  prétentions  qu  ils  ont  déjà. 

Vous  voulez  l’Egypte,  dit-on;  mais  l’intention  de  la  France  n’a  jamais 
été  de  vous  l’ôter. 

Chargez  votre  ministre  à Paris  de  vos  pleins  pouvoirs,  ou  envoyez 
quelqu’un  chargé  de  vos  intentions  et  de  vos  pleins  pouvoirs  en  Egypte. 
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On  peut,  en  deux  heures  d’eulreticn , tout  arranger.  C’est  le  seul  moyeu 
île  rasseoir  l’empire  musulman,  en  lui  donnant  la  force  contre  ses  véri- 
tables ennemis,  et  de  déjouer  leur  projet  perfide,  qui,  malheureusement, 
leur  a déjà  si  fort  réussi. 

Dites  un  mot,  nous  fermerons  la  mer  Noire  à la  Russie  et  nous  cesse- 
rons d'étre  le  jouet  de  celte  puissance  ennemie,  que  nous  avons  tant  de 
sujets  de  haïr,  et  je  ferai  tout  ce  qui  pourra  vous  convenir. 

Ce  n’est  pas  contre  les  musulmans  que  les  armées  françaises  aimeraient 
à déployer  et  leur  tactique  et  leur  courage;  mais  c’est,  au  contraire,  réu- 
nies à des  musulmans  qu’elles  doivent  un  jour,  comme  cela  a été  de  tout 
temps,  chasser  leur  ennemi  commun. 

Je  crois  en  avoir  assez  dit  par  cette  lettre  à Votre  Excellence.  Elle  peut 
faire  venir  auprès  d’elle  le  citoyen  Beauchamp,  que  l’on  m'assure  être 
détenu  dans  la  mer  Noire.  Elle  peut  prendre  tout  autre  moyen  pour  me 
faire  connaître  ses  intentions. 

Quant  à moi , je  tiendrai  pour  le  plus  beau  jour  de  ma  vie  celui  où  je 
pourrai  contribuer  à faire  terminer  une  guerre  à la  fois  impolitique  et 
sans  objet. 

Je  prie  Votre  Excellence  de  croire  à l’estime  et  à la  considération  dis- 
tinguée que  j'ai  pour  elle. 

Bonaparte. 

Dépit  de  le  gurro». 


4365. 

AU  GÉNÉRAL  MARMONT. 

Quartier  générai,  eu  Caire,  3o  thermidor  an  »u  (17  août  1799). 

J'ai  voulu.  Citoyen  Général,  conclure  un  marché  avec  des  Francs  qui 
devaient  me  fournir  a4,ooo  aunes  de  drap;  je  comptais  les  avoir  pour 
9 0 francs  et  paver  moitié  en  argent,  moitié  en  riz  ou  en  blé.  Ayant  acca- 
paré tous  les  draps  du  pays,  ils  sentent  qu’ils  sont  à mémo  de  me  faire 
les  conditions  qu’ils  veulent.  Il  est  cependant  indispensable  que  j’ha- 
bille l'armée;  voici  le  parti  auquel  je  me  résous. 

Vous  ferez  venir  chez  vous  les  négociants  toscans  et  impériaux  qui  ont 
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plus  de  90,000  aunes  de  drap  de  toutes  les  couleurs  à Alexandrie  ou  à 
Rosette.  Vous  leur  ferez  connaître  que  la  guerre  a été  déclarée  par  la 
République  française  à l'Empereur  et  au  grand-duc  de  Toscane;  que  les 
lois  constantes  de  tous  les  pays  vous  autorisent  à confisquer  leurs  bâti- 
ments marchands  et  mettre  le  scellé  sur  leurs  magasins;  que  cependant 
je  veux  bien  leur  accorder  une  faveur  particulière,  et  ne  point  les  com- 
prendre dans  cette  mesure  générale;  mais  que  j'ai  besoin  de  ai,ooo  aunes 
de  drap  pour  habiller  mon  armée;  qu’il  est  nécessaire  qu'ils  fassent  de 
suite  la  déclaration  du  drap  qu'ils  ont;  qu'ils  en  consignent  aâ,ooo  aunes, 
soit  à Alexandrie,  soit  à Rosette.  Ils  seront  consignés  au  commissaire  des 
guerres,  qui  les  fera  partir  en  toute  diligence  pour  le  Caire;  le  procès- 
verbal  en  sera  fait,  et  les  draps  estimés  et  payés  selon  l’estimation,  sans 
que  le  maximum  de  l'aune  passe  i 8 francs,  lin  de  ces  négociants, 
chargé  de  pouvoirs  des  autres,  se  rendra  au  Caire  pour  conférer  avec 
l'ordonnateur  en  chef  et  s’arranger  pour  le  mode  de  payement. 

Si,  au  lieu  de  se  prêter  à cette  mesure  de  bonne  grâce,  ces  messieurs 
faisaient  les  récalcitrants,  vous  ferez  mettre  le  scellé  sur  leurs  effets, 
papiers  et  maisons;  vous  les  ferez  mettre  dans  une  maison  de  sûreté; 
vous  ferez  abattre  les  armes  de  l’Empereur  et  de  Toscane,  et  vous  en 
donnerez  avis  â l'ordonnateur  de  la  marine,  pour  qu’il  confisque  tous  les 
bâtiments  appartenant  aux  Impériaux,  Toscans  et  Napolitains  : je  pré- 
fère la  première  mesure  à la  deuxième. 

. Bonaparte. 

CoHrction  Napoléon. 

4366. 

AU  GÉNÉRAL  ZA JONCHER, 

À B EN Y-SOU ETP. 

Quartier  général,  au  Caire,  3o  thermidor  an  vu  ( 17  août  1799). 

Vous  n’êtes  soumis  en  rien.  Citoyen  Général,  au  général  Desaix  pour 
l'administration  de  la  province.  Vous  regarderez  comme  nuis  tous  les 
ordres  qu’il  vous  donnerait  à ce  sujet.  Vous  avez  eu  tort  de  lui  laisser 
prendre  de  l’argent.  Vous  verrez,  par  l’ordre  du  jour,  que  mon  intention 
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est  de  n’accorder  aucune  indemnité  sur  le  myry;  faites— le  percevoir  avec 
la  plus  grande  rigueur. 

Bonaparte. 


Collection  Napoléon. 


4367. 

AU  DIVAN  DU  CAIRE. 


Quartier  Réitérai , au  Caire,  3o  thermidor  an  tii  (17  août  1799). 

Je  pars  demain  pour  me  rendre  à Menouf,  d’où  je  ferai  différentes 
tournées  dans  le  Delta,  afin  de  voir  par  moi-même  les  injustices  qui 
pourraient  être  commises,  et  prendre  connaissance  et  des  hommes  et  du 
pavs. 

Je  vous  recommande  de  maintenir  la  confiance  parmi  le  peuple.  Dites- 
lui  souvent  que  j'aime  les  musulmans  et  que  mon  intention  est  de  faire 
leur  bonheur.  Faites-leur  connaître  que  j’ai  pour  conduire  les  hommes 
les  plus  grands  moyens,  la  persuasion  et  la  force;  qu’avec  l’une  je  cherche 
à me  faire  des  amis,  qu'avec  l'autre  je  détruis  mes  ennemis. 

Je  désire  que  vous  me  donniez  le  plus  souvent  possible  de  vos  nou- 
velles, et  que  vous  m’informiez  de  la  situation  des  choses. 

Bonaparte. 

Collection  Napoléon. 


4368. 

ORDRE  DU  JOUR. 

Quartier  général,  au  Caire,  1*'  fructidor  an  ?it(*8  aoét  1799). 

Le  mois  de  thermidor  sera  soldé  à l'armée. 

Le  myry  et  les  autres  impositions,  tant  dans  les  provinces  de  la  haute 
Egypte  que  de  la  basse,  seront  payés  sans  aucune  déduction,  sous 
quelque  prétexte  que  ce  soit;  les  chevaux  qui  ont  été  requis  doivent  être 
considérés  comme  une  augmentation  d’impositions. 

Quant  aux  cheiks-el-beled  qui  présenteront  des  reçus  des  Mameluks, 
auxquels  ils  prétendraient  avoir  payé  le  myry,  non-seulement  on  n’v 
aura  aucun  égard,  mais  ils  seront  menacés  de  chàliment. 


Digitized  by  Google 


CORRESPONDANCE  DE  NAPOLÉON  I".  — AN  VU  (1799).  729 

Ce  n'est  pas  lorsque,  dans  plusieurs  provinces,  on  a été  obligé  d'aug- 
menter les  impositions  pour  subvenir  aux  dépenses  de  l’armée,  que  cer- 
tains commandants  de  provinces  doivent  accorder  ces  facilités  ruineuses 
pour  le  trésor  public. 

L’intendant  général  enverra  cet  ordre  du  jour  aux  intendants  des  pro- 
vinces, et  leur  fera  connaitre  qu'ils  seront  personnellement  responsables 
des  décharges  qu’ils  auraient  accordées,  quelles  que  soient  les  autorisa- 
tions dont  ils  seraient  munis,  vu  qu’elles  ne  leur  seront  point  passées  en 
compte,  et  qu’ils  seront  obligés  de  les  payer  de  leur  argent.  Toutes  les 
décharges  qui  auraient  été  accordées  seront  regardées  comme  milles,  et 
les  villages  contraints  à payer. 

Bonapartb. 

DépM  de  U guerre. 

4369. 

AL1  GÉNÉRAL  KLEBER  « 

A DAMIETTE. 

Quartier  général.  Menouf,  a fructidor  an  vu  (ly  aoVil  >799). 

Je  reçois,  Citoyen  Général,  votre  lettre  du  37.  Je  suis  & peu  près  cer- 
tain qu’il  n’y  a dans  la  Méditerranée  aucun  armement  considérable  dirigé 
contre  nous.  Ainsi,  les  9 i bâtiments  mouillés  devant  Damiette,  nu  sont 
les  mêmes  qui  étaient  à Aboukir  et  ont  quitté  cette  rade,  ou  c’est  une 
arrière-garde  que  le  pacha  attendait  et  qui  porte  fort  peu  de  monde. 

La  division  Reynier,  réorganisée  avec  une  bonne  artillerie,'  se  portera 
contre  ce  qui  pourrait  venir  du  côté  de  la  Syrie.  Je  destine  pour  le  même 
objet  les  1,000  ou  1,900  hommes  de  cavalerie  que  j'ai  au  Caire  prêts  à 
marcher. 

Je  me  rends  à Rosette,  où  je  me  trouverai  bien  au  fait  de  tous  les 
mouvements  de  la  côte  depuis  la  Tour  des  Arabes  jusqu’à  El-A’rych.  Si 
vous  avez  besoin  de  quelque  secours,  je  vous  ferai  passer  des  troupes 
qui  se  trouvent  dans  le  Bahyrch  et  à Alexandrie,  désirant  tenir  intactes 
les  divisions  Reynier,  Bon  et  Lannes,  pour  s’opposer  à ce  qui  pourrait 
venir  par  terre,  quoique  les  derniers  renseignements  que  j’ai  me  tran- 

».  <i« 
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quillisent  entièrement.  J'ai  le  i5'  de  drapons  et  différents  détachements 
de  cavalerie  dans  le  Bahyreh. 

Vous  recevrez  une  lettre  le  3 ou  le  A;  partez,  je  vous  prie,  sur-le- 
champ,  pour  vous  rendre,  de  votre  personne,  à Rosette,  si  vous  ne  voyez 
aucun  inconvénient  à vous  ahsenter  de  Damiette;  sans  quoi,  envoyez- 
moi  un  de  vos  aides  de  camp  : je  désirerais  qu’il  pût  arriver  à Rosette  dans 
la  journée  du  7.  J’ai  à conférer  avec  vous  sur  des  affaires  extrêmement 
importantes. 

Vous  devez  avoir  reçu  l’effendi  ou  commissaire  de  l’armée  fait  prison- 
nier à Aboukir  et  que  j’envoie  à Constantinople. 

Bonaparte. 

Collection  Napoléon. 


4370. 

AU  GÉNÉRAL  DUGUA, 

AO  CAIRE. 

Quartier  général , Menouf,  a fructidor  an  tu  (tgaoùl  179g). 

Je  reçois.  Citoyen  Général,  votre  lettre  d'hier  matin.  Comme  le  aa  au 
malin  la  plus  grande  partie  des  voiles  qui  étaient  à Aboukir  sont  parties, 
j’ai  tout  lieu  de  penser  que  ce  sont  celles-là  qui  ont  paru  devant  Damiette 
pour  faire  de  l'eau.  Au  reste,  ce  n’est  rien  de  considérable.  Y aurait-il 
les  i5o  bâtiments  qui  étaient  à Aboukir,  avec  l’avantageuse  localité  de 
Damiette,  Kleber  a autant  de  monde  qu'il  lui  en  faut  pour  y résister.  La 
seule  chose  qu’il  est  nécessaire  de  surveiller,  ce  sont  les  frontières  de 
l'Asie.  Il  faut  donc  faire  l'impossible  pour  avoir  beaucoup  de  cavalerie, 
la  tenir  toujours  prête  à pouvoir  partir  avec  la  85'  et  se  joindre  à Bel- 
beys  au  général  Reynier. 

Renvoyez-y,  dans  le  plus  court  délai,  le  reste  de  la  9*,  atin  que  le 
général  Reynier  l’organise  à Belbeys  même.  Quanta  l’artillerie,  le  géné- 
ral Reynier  doit,  en  vingt-quatre  heures,  se  procurer  les  chevaux  néces- 
saires. Envoyez-lui  exprès  sur  exprès,  pour  lui  faire  connaître  que  les 
canons,  attelages,  charretiers,  tout  est  prêt;  qu'il  se  dépêche  donc  d’en- 
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voyer  les  chevaux.  Je  vous  autorise  à faire  atteler,  par  tous  les  chevaux 
de  réforme  de  la  cavalerie,  le  plus  possible  des  pièces  que  l'on  destine 
à la  division  Reynier,  et  envovez-les  à lîelbevs.  Je  sais  que  ces  chevaux 
crèveront  probablement  de  la  fatigue,  mais  n’importe;  le  général  Reynier 
les  remplacera.  Je  vous  autorise  à prendre,  dans  les  différents  régiments 
de  cavalerie,  üo  chevaux  français,  non  de  réforme,  pour  achever  d'at- 
teler l'artillerie  de  la  division  Reynier.  Le  général  Reynier  rempla- 
cera ces  chevaux  par  ao  autres  qu’il  fera  venir  de  sa  province.  J'espère 
que  ces  deux  moyens  réunis  vous  mettront  à même  d’envoyer  au  géné- 
ral Reynier  les  pièces  qui  lui  manquent  pour  compléter  l'artillerie  de  sa 
division. 

Je  désire  que  vous  organisiez  promptement  la  a a'  et  que  vous  com- 
plétiez l'artillerie  de  la  division  Lannes;  il  lui  faut  six  pièces;  il  en  a,  je 
crois,  cinq;  il  s'agit  donc  de  lui  en  fournir  une. 

Il  faut  également  compléter  la  division  Rampon,  qui,  compris  les 
pièces  des  généraux  Lanusse  et  Vial , a quatre  pièces  ; il  lui  en  faut  deux. 
Prévenez  Rampon  qu'il  est  nécessaire  qu’il  fasse  des  courses  dans  sa  pro- 
vince et  qu'il  se  procure  des  chevaux  pour  atteler  son  artillerie. 

Ainsi  donc  je  compte  que,  dans  une  décade,  j'aurai  l’artillerie  des  trois 
divisions  bien  attelée,  bien  approvisionnée  et  composée,  pour  chacune, 
de  six  pièces  de  canon. 

La  cavalerie  n'a  que  deux  pièces  de  3;  si  le  général  'd'artillerie  pou- 
vait fournir  les  deux  autres,  procurez-lui  les  attelages. 

Je  vous  autorise,  pour  pourvoir  à tous  ces  attelages,  à requérir 
5o  bons  chevaux  dans  les  moulins.  Nous  avons  déjà  fait  cela  cinq  à six 
fois,  et  nous  nous  en  sommes  bien  trouvés.  Quant  au  payement,  dites- 
leur  qu'ils  seront  soldés  à mon  retour. 

Désirant  m'assurer  par  moi-méme  des  mouvements  de  la  côte  et  être 
à même  de  combiner  le  rapport  qu'il  pourrait  y avoir  entre  l’augmen- 
tation de  voiles  qui  pourraient  paraître  à Damiette  avec  celles  qui  dis- 
paraîtraient d’Aboukir,  je  vais  voir  s’il  m'est  possible  de  descendre  par  les 
canaux  jusqu'à  Rourlos.  J'enverrai  prendre  mes  dépêches  à Rosette,  où 
vous  pourrez  m’adresser  tout  ce  qu'il  y aurait  de  nouveau,  et,  s’il  y avait 
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quelque  chose  de  très-urgent , envoycz-moi  des  Iriplicala  & Rosette,  Menouf 
el  Damiette. 

Bonaparte. 

Dépôt  d«  la  gucm*. 

<4371. 

ORDRE  DU  JOUR. 

Quartier  général . Menouf,  a frortidor  an  »n  (19  août  1799). 

H existait,  il  y a plus  de  cinquante  ans,  une  digue  à El-Fara’ounyeh, 
qu'il  était  d’usage  de  couper  au  moment  où  le  Nil  diminuait,  et  de  fer- 
mer au  moment  où  il  augmentait.  Depuis  on  a librement  laissé  passer 
les  eaux  par  le  canal  de  Menouf.  Depuis  quatre  à cinq  ans,  au  con- 
traire, on  a rétabli  la  digue  ù El-Fara’ounyeh,  que  l’on  n’a  plus  coupée, 
et  les  eaux  passaient  entièrement  dans  la  branche  de  Damiette;  ce  qui 
a diminué  l'inondation  du  Delta  et  du  Bahyreh,  mais  a considérable- 
ment augmenté  celle  des  provinces  de  Charqych,  Damiette,  Mansourah 
et  Qelyoub. 

Les  commandants  de  ces  provinces  réuniront  les  gens  les  plus  ins- 
truits de  leur  province,  el  se  feront  remettre  des  notes  ; 

1°  Sur  la  quantité  de  terrain  qui  n’était  pas  arrosée  il  y a cinq  ou  six 
ans,  lorsque  la  digue  d’El-Fara’ounyeh  n’existait  pas; 

a0  Sur  la  quantité  de  terrain  qui  se  trouve  aujourd'hui  inondée  par 
l'établissement  de  la  digue  d’El-Fara'ounyeh; 

3°  Enfin  sur  le  tort  que  faisait  ù leurs  provinces  l’usage  plus  ancien 
d’ouvrir  cette  digue  au  moment  où  le  Nil  commençait  à baisser. 

Les  commandants  des  provinces  de  Menouf,  Bahyreh,  Gharbyeh, 
Rosette,  Alexandrie,  se  feront  également  remettre  des  notes  : 

t”  Sur  la  quantité  de  terrain  qui  était  inondée  avant  l’établissement 
de  la  digue  d’El-Fara'ounyeh; 

2°  Sur  celle  devenue  inculte  par  l’établissement  de  cette  digue; 

3"  Enfin  sur  le  bien  que  produisait,  dans  ces  provinces,  l’usage  plus 
ancien  de  couper  cette  digue  au  moment  où  le  Nil  commençait  à baisser. 

Le  commandant  de  la  province  de  Menouf  se  fera  remettre  un  état  des 
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dépenses  que  l'on  était  d’usage  de  faire,  toutes  les  années,  pour  couper 
et  refermer  cette  digue. 

Le  citoyen  Lepère,  ingénieur  en  chef  des  ponts  et  chaussées,  recueil- 
lera tous  les  renseignements  sur  cette  importante  question,  afin  d'en  faire 
un  rapport  dans  l'année. 

Il  fera  aussi  observer,  avec  le  plus  grand  soin,  les  autres  canaux  qui 
paraissent  avoir  une  tendance  à porter  les  eaux  de  la  branche  de  Damiette 
dans  celle  de  ltosette. 

Par  ordre  du  généra)  en  chef. 

Dépôt  de  U gumr. 


4372. 

AD  GÉNÉRAL  MENOU, 

1 ROSETTE. 

Quartier  général , à 3 lieue*  d’El-Rahminyeb , 3 fructidor  an  tu  ( ao  août  1 799). 

5 heures  après  midi. 

Il  est  ordonné  au  général  de  division  Menou  de  partir  de  Rosette  une 
demi-heure  après  la  réception  du  présent  ordre,  pour  se  rendre,  de  sa 
personne,  à la  fontaine  entre  Alexandrie  et  Aboukir,  où  était  le  quartier 
général  le  jour  de  la  bataille  d'Aboukir. 

J'ai  à communiquer  au  général  Menou  des  ordres  qui  sont  de  la 
première  importance.  11  faut  que  le  général  Menou  soit  rendu  demain 
h fructidor,  à deux  heures  après  midi,  à la  fontaine  entre  Alexandrie  et 
Aboukir. 

Cet  ordre  est  du  général  Menou  à moi;  il  ne  doit  pas  en  donner  com- 
munication. 

Par  ordre  du  généra)  en  chef. 

Le  général  Menou  aura  avec  lui  son  escorte,  qu'il  laissera  h Aboukir. 

Dépôt  de  la  guerre. 
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4373. 

AU  GÉNÉRAL  MENOU. 

Quartier  général,  Alexandrie,  5 fructidor  an  vu  (ai  août  i 799). 

Vous  vous  rendrez  de  suite  à Alexandrie,  Citoyen  Général;  vous  pren- 
drez le  commandement  d’Alexandrie,  de  Rosette  et  du  Bahyreh. 

Je  pars  ce  soir  pour  France. 

Le  général  Kleber  doit  être  rendu,  dans  deux  ou  trois  jours,  à Rosette. 
Vous  lui  ferez  passer  le  pli  ci-joint,  dont  je  vous  envoie  un  double  que  vous 
lui  ferez  passer  par  une  occasion  très-sûre. 

Le  général  Marmont  part  avec  moi.  Je  vous  prie,  pour  empêcher  les 
faux  bruits,  d’envoyer  au  générai  Kleber  un  bulletin  de  notre  navigation, 
jusqu’à  ce  qu’on  n'ait  plus  connaissance  des  frégates. 

Vous  préviendrez  le  général  Kleber  que  la  djerme  la  Boulonnaùe  est  à 
El-Rahmânyeh. 

Je  laisse  t8o  chevaux  des  guides  à cheval,  sellés,  que  vous  ferez 
passer  au  Caire  pour  monter  le  reste  des  guides  et  la  cavalerie. 

Vous  ne  ferez  partir  la  lettre  ci-jointe,  pour  le  général  Dugua  et  pour 
le  Caire,  que  quarante-huit  heures  après  que  les  frégates  auront  dis- 
paru . 

Box  APARTE. 

Dêpét  «le  U guerre 

4374. 

AU  GÉNÉRAL  KLEBER. 

Quartier  général.  Alexandrie,  5 fructidor  an  ru  (11  août  1799). 

Nous  trouverez  ci-joint.  Citoyen  Général,  un  ordre  pour  prendre  le 
commandement  en  chef  de  l’armée.  La  crainte  que  la  croisière  anglaise 
ne  reparaisse  d’un  moment  à l’autre  me  fait  précipiter  mon  voyage  de 
deux  ou  trois  jours. 

Je  mène  avec  moi  les  généraux  Berthier,  Lannes,  Mural,  Andréossv  et 
Marmont,  les  citoyens  Monge  et  Berthollet. 
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Vous  trouverez  ci -joints  les  papiers  anglais  et  de  Francfort  jusqu'au 
t o juin;  vous  y verrez  que  nous  avons  perdu  l’Italie;  que  Mantoue,  Turin, 
et  Tortone  sont  bloqués.  J ai  lieu  d'espérer  que  la  première  de  ces  places 
tiendra  jusqu'à  la  lin  de  novembre.  J'ai  l’espérance,  si  la  fortune  me 
sourit,  d’arriver  en  Europe  avant  le  commencement  d’octobre.  Vous 
trouverez  ci-joint  un  chiffre  pour  correspondre  avec  le  Gouvernement  et 
un  autre  pour  correspondre  avec  moi. 

Je  vous  prie  de  faire  partir,  dans  le  courant  d'octobre,  Junot  ainsi  que 
les  effets  que  j'ai  laissés  au  Caire  et  mes  domestiques.  Cependant  je  ne 
trouverais  pas  mauvais  que  vous  engageassiez  à votre  service  ceux  qui 
vous  conviendraient. 

L’intention  du  Gouvernement  est  que  le  général  Desaix  parte  pour 
l'Europe  dans  le  courant  de  novembre,  à moins  d’événements  majeurs. 

La  commission  des  arts  passera  en  France  sur  un  parlementaire  que 
vous  demanderez  à cet  effet,  conformément  au  cartel  d'échange,  dans  le 
courant  de  novembre,  immédiatement  après  qu’ils  auront  achevé  leur 
mission.  Ils  sont,  dans  ce  moment-ci,  occupés  à ce  qui  reste  à faire,  à 
visiter  la  haute  Égypte.  Cependant,  ceux  que  vous  jugeriez  pouvoir  vous 
être  utiles,  vous  les  mettriez  eu  réquisition  sans  diflicullé. 

L’effendi  fait  prisonnier  à Aboukir  est  parti  pour  se  rendre  à Da- 
miette. Je  vous  ai  écrit  de  l’envoyer  en  Chypre.  Il  est  porteur,  pour  le 
grand  vizir,  de  la  lettre  dont  vous  trouverez  ci-joint  la  copie. 

L'arrivée  de  notre  escadre  de  Brest  à Toulon  et  de  l’escadre  espagnole 
à Cartbagène  ne  laisse  aucune  espèce  de  doute  sur  la  possibilité  de  faire 
passer  en  Egypte  les  fusils,  les  sabres,  pistolets,  fers  coulés  dont  vous 
avez  besoin  et  don!  j’ai  l'état  le  plus  exact,  avec  une  quantité  de  recrues 
suffisante  pour  réparer  les  pertes  de  deux  campagnes.  Le  Gouvernement 
vous  fera  connaître  alors,  lui-même,  ses  intentions,  et  moi-même,  comme 
homme  public  et  comme  particulier,  je  prendrai  des  mesures  pour  vous 
faire  avoir  fréquemment  des  nouvelles. 

Si,  par  des  événements  incalculables,  toutes  les  tentatives  étaient 
infructueuses,  et  qu'au  mois  de  mai  vous  n'ayez  reçu  aucun  secours  ni 
nouvelles  de  France,  et  si,  cette  année,  malgré  toutes  les  précautions,  la 
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pesle  était  en  Égypte  et  vous  tuait  plus  de  i,5oo  hommes,  perte  consi- 
dérable, puisqu'elle  serait  en  sus  de  celle  que  les  événements  de  la  guerre 
vous  occasionneraient  journellement,  je  pense  que,  dans  ce  cas,  vous  ne 
devez  point  vous  hasarder  à soutenir  la  campagne  prochaine,  et  que  vous 
êtes  autorisé  à conclure  la  paix  avec  la  Porte  Ottomane,  quand  bien 
même  l'évacuation  de  l'Égvpte  devrait  en  être  la  condition  principale.  II 
faudrait  simplement  éloigner  l’exécution  de  cette  condition,  si  cela  était 
possible,  jusqu'à  la  paix  générale. 

Vous  savez  apprécier  aussi  bien  que  personne.  Citoyen  Général,  com- 
bien la  possession  de  l'Egypte  est  importante  à la  France.  Cet  empire 
turc,  qui  menace  ruine  de  tous  côtés,  s’écroule  aujourd'hui,  et  l’évacua- 
tion de  l’Égypte  par  la  France  serait  un  malheur  d'autant  plus  graud 
que  nous  verrions,  de  nos  jours,  cette  belle  province  en  d'autres  mains 
européennes. 

Les  nouvelles  des  succès  ou  des  revers  qu’aurait  la  République  en 
Europe  doivent  aussi  entrer  puissamment  dans  vos  calculs. 

Si  la  Porte  répondait  aux  ouvertures  de  paix  que  je  lui  ai  faites,  avant 
que  vous  n’eussiez  reçu  de  mes  nouvelles  de  France,  vous  devez  déclarer 
que  vous  avez  tous  les  pouvoirs  que  j’avais,  entamer  la  négociation,  per- 
sister toujours  dans  l’assertion  que  j’ai  avancée  que  l'intention  de  la 
France  n’a  jamais  été  d’enlever  l'Égypte  à la  Porte,  demander  que  la 
Porte  sorte  de  la  coalition  et  nous  accorde  le  commerce  de  la  mer  Noire , 
et  enfin  six  mois  de  suspension  d'hostilités,  afin  que,  pendant  ce  temps- 
là,  1 échange  des  ratifications  puisse  avoir  lieu. 

Supposant  que  les  circonstances  soient  telles  que  vous  croyiez  devoir 
conclure  ce  traité  avec  la  Porte,  vous  ferez  sentir  que  vous  no  pouvez  pas 
le  mettre  à exécution  qu’il  ne  soit  ratifié;  et,  selon  l’usage  de  toutes  les 
nations,  l’intervalle  entre  la  signature  d’un  traité  et  sa  ratification  doit 
toujours  être  une  suspension  d'hostilités. 

Vous  connaissez,  Citoyen  Général,  quelle  est  ma  manière  de  voir  sur 
la  politique  intérieure  de  l’Égypte;  quelque  chose  que  vous  fassiez,  les 
chrétiens  seront  toujours  nos  amis.  Il  faut  les  empêcher  d’être  trop  inso- 
lents, afin  que  les  Turcs  n'aient  pas  contre  nous  le  même  fanatisme  que 
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contre  les  chrétiens,  ce  qui  nous  les  rendrait  irréconciliables.  Il  faut  en- 
dormir le  fanatisme  en  attendant  qu’on  puisse  le  déraciner.  En  captivant 
l'opinion  des  grands  cheiks  du  Caire,  on  a l'opinion  de  toute  l’Egypte  et 
de  tous  les  chefs  que  ce  peuple  peut  avoir.  Il  n’y  en  a aucun  moins  dan- 
gereux pour  nous  que  des  cheiks  qui  sont  peureux,  ne  savent  pas  se 
battre,  et  qui,  comme  tous  les  prêtres,  inspirent  le  fanatisme  sans  être 
fanatiques. 

Quant  aux  fortifications.  Alexandrie  et  El-A’rych,  voilà  les  deux  clefs 
de  l'Égypte.  J’avais  le  projet  de  faire  établir,  cet  hiver,  des  redoutes  de 
palmiers  : deux  depuis  Sâlheych  à Qalyeh,  deux  de  Qatyeh  à El-A’rych; 
une  de  ces  dernières  se  serait  trouvée  à l'endroit  où  le  général  Menou  a 
trouvé  de  l'eau  potable. 

Le  général  de  brigade  Sanson,  commandant  le  génie,  et  le  général 
de  brigade  Songis,  commandant  l'artillerie  de  l’armée,  vous  mettront  au 
fait  chacun  de  ce  qui  regarde  son  arme. 

Le  citoyen  Poussielgue  a été  exclusivement  chargé  des  finances;  je  l’ai 
reconnu  travailleur  et  homme  de  mérite.  Il  commence  à avoir  quelques 
renseignements  sur  le  chaos  de  l’administration  de  ce  pays. 

J’avais  le  projet,  si  aucun  événement  ne  survenait,  de  tâcher  d’établir, 
cet  hiver,  un  nouveau  système  d’impositions,  ce  qui  aurait  permis  de  se 
passer,  à peu  près,  des  Coptes.  Cependant,  avant  de  l’entreprendre,  je 
vous  conseille  d’v  réfléchir  longtemps;  il  vaut  mieux  entreprendre  cette 
opération  un  peu  trop  tard  qu’un  peu  trop  têt. 

Des  vaisseaux  de  guerre  français  paraîtront  indubitablement  cet  hiver 
à Alexandrie  ou  à liourlos  ou  à Damiette.  Faites  construire  une  batterie 
ou  une  tour  à Bourlos.  Tâchez  de  réunir  5 ou  6oo  Mameluks  que,  lors- 
que les  vaisseaux  français  seront  arrivés,  vous  ferez  arrêter  dans  un  jour 
au  Caire  ou  dans  les  autres  provinces  et  embarquer  pour  la  France.  Au 
défaut  des  Mameluks,  des  otages  d’Arabes,  des  cheiks-el-beled  qui,  par 
une  raison  quelconque,  se  trouveraient  arrêtés,  pourraient  y suppléer. 
Ces  individus,  arrivés  en  France,  y seraient  retenus  un  ou  deux  ans,  ver- 
raient la  grandeur  de  la  nation,  prendraient  de  nos  mœurs  et  de  notre 
langue,  et,  de  retour  en  Egypte,  nous  formeraient  autant  de  partisans. 

». 
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J'avais  déjà  demandé  à plusieurs  fois  une  troupe  de  comédiens;  je  pren- 
drai un  soin  particulier  de  vous  en  envoyer.  Cet  article  est  très-important 
pour  l’armée  et  pour  commencer  à changer  les  mœurs  du  pays. 

La  place  importante  que  vous  ailes  occuper  en  chef  va  vous  mettre  à 
même  de  déployer  les  talents  que  la  nature  vous  a donnés;  l'intérêt  de 
ce  qui  se  passe  ici  est  vif,  et  les  résultats  en  seront  immenses  sur  le 
commerce  et  la  civilisation;  ce  sera  l'époque  d’où  dateront  de  grandes 
révolutions. 

Accoutumé  à voir  la  récompense  des  peines  et  des  travaux  de  la  vie  dans 
l'opinion  de  la  postérité,  j’ahandonne  l'Egypte  avec  le  plus  grand  regret, 
l/intérêl  de  la  patrie,  sa  gloire,  l’obéissance,  les  événements  extraordi- 
naires qui  viennent  de  s’v  passer,  me  décident  seuls  à passer  au  milieu 
des  escadres  ennemies  pour  me  rendre  en  Europe.  Je  serai  d’esprit  et  de 
cœur  avec  vous;  vos  succès  me  seront  aussi  chers  que  ceux  où  je  me  trou- 
verais moi-même,  et  je  regarderai  comme  mal  employés  tous  les  jours  de 
ma  vie  où  je  ne  ferai  pas  quelque  chose  pour  l’armée  dont  je  vous  laisse 
le  commandement,  et  pour  consolider  le  magnilique  établissement  dont 
les  fondements  viennent  d'être  jetés. 

L’armée  que  je  vous  confie  est  toute  composée  de  mes  enfants;  j'ai  eu, 
dans  tous  les  temps,  même  au  milieu  de  leurs  plus  grandes  peines,  des 
marques  de  leur  attachement;  enlretenez-les  dans  ces  sentiments;  vous  le 
devez  par  l’estime  et  l’amitié  toute  particulière  que  j'ai  pour  vous,  et  pour 
rattachement  vrai  que  je  leur  porte. 

Bonaparte. 

DrpM  de  la  guerre. 

*375. 

AtJ  GÉNÉRAL  KLEBER. 

Quartier  général , Alexandrie,  5 fructidor  an  vu  (a*  août  1799). 

Il  est  ordonné  au  général  Kleber  de  preudre  le  commandement  en 
chef  de  l'armée  d’Orient,  le  Gouvernement  m'ayant  appelé  auprès  de  lui. 

Bonaparte. 

lirtotm  et  conqutUt. 
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4376. 

AU  GÉNÉRAL  DUGUA, 

AC  CAIRE. 

Quartier  fii*m:ral,  Alexandrie,  5 IntcluW  an  »u  (39  ,vnU  1799). 

Quand  vous  lirez  ceci.  Citoyen  Général,  je  serai  an  milieu  de  la  vaste 
mer.  Les  circonstances  où  se  trouve  la  France  m'ont  fait  un  devoir  im- 
périeux de  m'y  rendre.  C'est  d'ailleurs  le  seul  moyen  de  faire  aller  à bien 
cet  établissement  et  les  individus  de  l’armée.  Kleber  a de  l'estime  et  de 
l'amitié  pour  vous.  Dans  le  courant  de  l’hiver,  vous  êtes  sûr  qu’il  arrivera 
des  bâtiments  de  guerre  français,  sur  lesquels  vous  pourrez  vous  embar- 
quer pour  reprendre  votre  poste  au  corps  législatif.  Ainsi  donc,  employez 
votre  talent  et  votre  fermeté  à maintenir  la  tranquillité  dans  cette  grande 
ville,  à la  fois  le  centre  de  l’Egypte  et  de  l’armée. 

Crovez  que,  dans  quelque  circonstance  que  le  sort  me  place,  je  con- 
serverai toujours  pour  vous  l’estime  et  l'amitié  que  vous  m’avez  inspirées. 

Bonaparte. 

D*pAt  d*  la  gîter  rv. 

4377. 

Al  DIVAN  Dl  CAIRE, 

CHOISI  PARMI  LES  PLIS  ÉCLAIRÉS  ET  LES  PLUS  SAGES, 

Quartier  général.  Alexandrie.  5 fructidor  an  ru  (33  ihh'iI  1799). 

Ayant  été  instruit  que  mon  escadre  était  prèle  et  qu'une  armée  for- 
midable était  embarquée  dessus;  convaincu,  comme  je  vous  l'ai  plusieurs 
fois  dit,  que,  tant  que  je  ne  frapperai  pas  un  coup  qui  écrase  à la  fois 
tous  mes  ennemis,  je  ne  pourrai  jouir  tranquillement  et  paisiblement  de 
la  possession  de  l'Égypte,  la  plus  belle  partie  du  monde,  j’ai  pris  le  parti 
daller  me  mettre  à la  tête  de  mon  escadre,  laissant  le  commandement, 
en  mon  absence,  au  général  kleber,  homme  d'un  mérite  distingué  et 
auquel  j'ai  recommandé  d’avoir  pour  les  ulémas  et  les  cheiks  la  même 
amitié  que  moi.  Faites  ce  qu'il  vous  sera  possible  pour  que  le  peuple  de 
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l'Égypte  ait  en  lui  la  même  confiance  qu’il  avait  en  moi,  et  qu’à  mon 
retour,  qui  sera  dans  deux  ou  trois  mois,  je  sois  content  du  peuple 
d’Égypte,  et  que  je  n’aie  que  des  louanges  et  des  récompenses  & donner 
aux  cheiks. 

Bonaparte. 


D*‘pfl4  de  la  guerre. 


4378. 

AU  CITOYEN  POUSS1ELGUB. 


Quartier  général,  Alexandrie,  5 fructidor  an  ru  (aa  août  1799). 

Les  événements  majeurs  qui  se  sont  passés  en  Europe  depuis  le 
là  mars  au  i5  juin  m’ont  fait  un  devoir  impérieux  de  m’y  rendre  le 
plus  promptement  possible. 

J’espère,  avec  un  peu  de  fortune,  y arriver  avant  la  prise  de  Mantoue. 

Le  général  Kleber,  qui  prend  le  commandement  du  l’armée,  vous 
estime  et  vous  aime. 

Je  ferai  connaître  au  Gouvernement  les  services  que  vous  rendez  jour- 
nellement dans  ce  pays.  Dans  toutes  les  circonstances,  vous  pouvez  comp- 
ter sur  le  désir  que  j’ai  de  faire  quelque  chose  qui  vous  soit  agréable. 

Bonaparte. 

Comm.  par  M"  do  la  Morinièn*. 


4379. 

AU  GÉNÉRAL  Jl’NOT. 

Quartier  général,  Alexandrie,  5 fructidor  an  vu  («a  août  1799). 

Lorsque  tu  recevras  cette  lettre,  je  serai  bien  loin  de  l’Egypte.  J’ai 
regretté  de  ne  pouvoir  t’emmener  avec  moi;  tu  t’es  trouvé  trop  éloigné 
du  lieu  de  rembarquement.  Je  donne  ordre  à Kleber  de  te  faire  partir 
dans  le  courant  d'octobre.  Enfin  , dans  quelque  lieu  et  dans  quelque  cir- 
constance que  nous  nous  trouvions,  crois  à la  continuation  de  la  tendre 
amitié  que  je  t’ai  vouée. 

Salut  et  amitié. 

Bonaparte. 

Gotnm.  par  M.  le  duc  d'Abrantès. 
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4380. 

A L’ARMÉE. 

Quartier  général,  Alexandrie,  5 fructidor  an  ni  (sa  août  1799). 

Les  nouvelles  d’Europe  m’onl  de'cide'  à partir  pour  France. 

Je  laisse  le  commandement  de  l'armée  nu  général  Kleber. 

L'armée  aura  bientôt  de  mes  nouvelles;  je  no  puis  en  dire  davantage. 
Il  me  coûte  de  quitter  les  soldats  auxquels  je  suis  le  plus  attaché;  mais 
ce  ne  sera  que  momentanément,  et  le  général  que  je  leur  laisse  a la  con- 
fiance du  Gouvernement  et  la  mienne. 

Bonaparte. 

DépAt  de  la  guerre. 


4381. 

AU  COMMANDANT  DES  ARMES  A TOULON. 

Fréjus,  17  vendémiaire  an  vin  (9  octobre  1799). 

L’armée  d’Egypte,  Citoyen  Commandant,  est  depuis  plus  de  six  mois 
sans  nouvelles  d’Europe.  Elle  a le  plus  grand  intérêt  k en  recevoir.  Je 
vous  prie  d’expédier  le  plus  tôt  possible  un  aviso  avec  les  Moniteur  et 
autres  papiers  des  six  derniers  mois.  C'est  le  général  Kleber  qui  a le 
commandement  en  chef  de  l’armée  d’Égypte. 

Je  vous  prie  également  d’annoncer  h ce  général  que  je  suis  arrivé  à 
Fréjus  le  17  vendémiaire. 

Bonaparte. 

Iaudoi.  par  M.  Baudin. 


4382. 

AU  DIRECTOIRE  EXÉCUTIF. 


Ail,  18  vendémiaire  an  vin  (10  octobre  179g). 

Citoyens  Directeurs,  depuis  mon  départ  de  France  je  n'ai  reçu  qu’une 
seule  fois  de  vos  dépêches;  elles  me  sont  arrivées  le  5 germinal,  devant 
Acre;  elles  étaient  dntées  du  i4  brumaire  et  5 nivôse;  elles  me  don- 
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liaient  la  nouvelle  de  no9  succès  contre  Naples,  ce  qui  me  faisait  conjec- 
turer une  guerre  prochaine  sur  le  continent;  et  dès  lors  j'ai  pressenti 
que  je  ne  devais  pas  rester  longtemps  éloigné  de  France.  Mais,  si  j'avais 
détruit  dans  nia  campagne  de  Syrie  les  armées  qui  menaçaient  d'envahir 
l'Egypte  en  traversant  le  désert,  il  me  restait  à voir  l’issue  de  l’expédi- 
tion maritime  qui  se  préparait  avec  beaucoup  d’activité  dans  la  mer  Noire. 
Le  débarquement  ne  pouvait  s'opérer  qu’à  Alexandrie  ou  à Damiette.  Je 
confiai  au  général  Klcber  la  défense  des  cèles  de  Damiette,  et  me  tins 
prêt  à me  porter  sur  Alexandrie.  Vous  avez  vu  dans  mes  dernières 
dépêches  l’issue  de  la  bataille  d’Aboukir.  L'Égypte,  à l'abri  de  toute 
invasion,  est  entièrement  à nous. 

Je  me  procurai,  à l’issue  de  plusieurs  conférences  diplomatiques,  les 
gazettes  d’Angleterre  jusqu'au  6 juin,  par  lesquelles  je  fus  instruit  des 
défaites  de  Jourdan,  en  Allemagne,  et  de  Scherer,  en  Italie.  Je  partis 
sur-le-champ,  à l’heure  même,  avec  les  frégates  la  Muiron  et  la  Carrère, 
quoique  mauvaises  marcheuses.  Je  n'ai  pas  pensé  devoir  calculer  les  dan- 
gers; je  devais  me  trouver  où  ma  présence  pouvait  être  le  plus  utile. 
Animé  de  ces  sentiments,  je  me  serais  enveloppé  dans  mon  manteau  et 
serais  parti  sur  une  barque,  si  je  n'eusse  pas  eu  de  frégates. 

J’ai  laissé  l'Égypte  bien  organisée  et  sous  les  ordres  du  général  Kleber. 
Elle  était  déjà  foute  sous  l'eau,  et  le  Nil  était  plus  beau  qu’il  ne  l’avait 
été  depuis  cinquante  ans. 

J'ai  traversé  plusieurs  croisières  anglaises  : j'ai  des  obligations  à lac- 
tivité  et  aux  bonnes  manœuvres  du  contre-amiral  Ganteaumc  d'avoir 
débarqué  à Fréjus  sans  aucune  espèce  d'accident.  Je  serais  à Paris 
presque  en  même  temps  que  ce  courrier;  mais  l’air  sec  et  froid  qu’il  fait 
ici  me  saisit  et  me  fatigue  extrêmement  : ce  qui  m'occasionne  un  retard 
de  trente  ou  quarante  heures. 

Bo.vap.vrte. 

Archives  de  rEinjMrv. 
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4383. 

RETOUR  DU  GÉNÉRAL  BONAPARTE  EN  EUROPE. 

a5  vendémiaire  an  tiii  (t5  octobre  1799). 

Après  la  bataille  d'Aboukir,  k à 5oo  Turcs  blessés  restèrent  au  pou- 
voir des  François.  Le  général  en  chef  jugea  k propos  de  les  renvoyer  à 
Patrona-Bey,  vice-amiral  de  l’escadre  turque. 

Cela  donna  lieu  à des  communications  fréquentes  entre  les  Français 
et  l’escadre  anglaise  et  turque.  Le  citoyen  Descorches,  enseigne  de  vais- 
seau, charge'  de  conduire  le  parlementaire  qui  portait  les  blessés,  rap- 
porta les  journaux  anglais  et  de  Francfort  jusqu'au  to  juin.  Ils  annon- 
çaient les  revers  de  l’armée  d'Italie,  sa  retraite  derrière  le  Tanaro,  et 
l’évacuation  d’une  partie  de  la  Suisse.  La  résolution  fut  prise  sur-le- 
champ  de  passer  en  Europe;  mais  le  contre-amiral  Ganteaume  et  le 
chef  de  division  Dumanoir  peusèrent  qu'il  était  presque  impossible  d'é- 
chapper à l’escadre  anglaise  avec  de  mauvaises  frégates,  et  dans  la  saison 
où  nous  nous  trouvions,  tant  que  le  port  serait  bloqué. 

Le  général  en  chef  se  rendit  au  Caire,  laissant  à Alexandrie  le  contre- 
amiral  Ganteaume,  avec  l’ordre  de  préparer  les  frégates  et  de  le  faire 
prévenir,  par  un  dromadaire,  de  l'éloignement  de  l'escadre  anglaise  des 
parages  d’Alexandrie. 

Le  3o  thermidor,  à six  heures  du  soir,  le  contre-amiral  Ganteaume 
fit  part  que  les  escadres  anglaise  et  turque  avaient  fait  voile  pour  Chypre. 
A neuf  heures  du  soir,  l’ordre  fut  expédié  à tous  ceux  qui  devaient  être 
du  voyage  de  se  tenir  prêts  à minuit,  pour  accompagner  le  général  en 
chef  dans  une  tournée  qu’il  devait  faire  dans  la  basse  Égypte. 

Le  général  Kleber  était  à Damiette;  le  général  en  chef  lui  donna 
rendez-vous  à Alexandrie. 

Le  général  Menou  était  à Rosette;  le  général  en  chef  lui  donna  rendez- 
vous  sur  la  plage  d’Aboukir.  Le  5 fructidor,  à cinq  heures  du  soir,  le 
général  en  chef  l’y  trouva.  11  lui  fit  part  de  son  projet  et  lui  donna  le 
commandement  d’Alexandrie. 
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Le  général  Kleber  n'arrivait  pas;  le  contre-amiral  Ganteaume,  instruit 
que  le  général  en  chef  était  parti  du  Caire,  avait  fuit  mettre  en  rade,  à 
une  lieue  au  large,  les  deux  frégates  la  Muiron  et  la  Carrère.  Une  corvette 
ennemie  vint  les  observer,  le  5 fructidor,  à six  heures  du  soir,  jusqu’à 
deux  portées  de  canon.  Le  général  en  chef  résolut  de  partir  dans  la 
nuit;  il  ne  se  donna  que  le  temps  de  faire  venir  les  bateaux  nécessaires 
pour  embarquer  ceux  qui  étaient  du  voyage.  Il  remit  toutes  les  instruc- 
tions au  général  Menou,  pour  les  faire  passer  au  général  Kleber,  et 
partit. 

Les  vents,  souillant  constamment  du  nord-ouest,  forçaient  à courir 
des  bordées  au  nord-est  et  sur  la  côte  d'Afrique,  et  telle  fut  la  contrariété 
du  temps,  que  nous  ne  fîmes  que  cent  lieues  en  vingt  jours.  Cette  longue 
navigation  était  toutefois  exempte  du  danger  des  croisières  ennemies: 
nous  tenant  toujours  entre  les  Sa'  et  33' degrés  de  latitude,  et  à peu  de 
distance  des  côtes  d'Afrique,  nous  étions  dans  des  parages  sinon  incon- 
nus, du  moins  très-peu  fréquentés  par  les  marins,  et  très-éloignés  de  la 
route  que  suivent  ordinairement  les  navires  pour  se  rendre  d’Europe  en 
Egypte. 

Nous  attendions  avec  une  vive  impatience  les  vents  de  l'équinoxe;  nous 
comptions  sur  leur  violence  pour  passer  le  cap  Bon  et  échapper  à la  croi- 
sière anglaise,  que  nous  devions  craindre  d’y  rencontrer. 

Le  a 5 fructidor,  le  vent  d'est  commença  à souiller.  Le  3o,  nous  eômes 
doublé  le  cap  d’Ocre,  et,  le  A'  complémentaire,  passé  le  golfe  de  la 
Syrie;  dans  la  nuit  du  G'  complémentaire  au  i"  vendémiaire,  nous 
passâmes  près  de  la  Lampedusa , et,  le  t"  vendémiaire,  nous  décou- 
vrîmes la  Panlellaria.  Ce  jour,  anniversaire  de  la  fondation  de  la  Répu- 
blique, fut  célébré  à bord  des  deux  frégates.  Sur  le  soir,  le  calme  nous 
prit  à deux  lieues  du  château  de  Gallipoli;  mais,  vers  onze  heures, 
le  vent  d'est  commença  à souiller  bon  frais;  nous  doublâmes  le  cap  Bon 
dans  la  nuit,  et,  le  a vendémiaire,  à midi,  nous  étions  par  le  travers  de 
Bizorte. 

Le  vent  continuant  à nous  être  favorable,  nous  nous  trouvâmes,  le 
h vendémiaire,  par  le  travers  du  golfe  d'Oristano,  en  Sardaigue.  Le  5, 
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nous  découvrîmes  le  cap  Falcone,  et , le  7,  nous  eûmes  dépassé  les  bouches 
de  Bunifacio. 

Le  contre-amiral  Ganleaume  envoya  la  Revanche  preudre  langue  h 
Ajaccio.  Privés  depuis  si  longtemps  des  nouvelles  d'Europe,  nous  étions 
incertains  même  sur  le  sort  de  la  Corse.  Le  8 vendémiaire  nu  soir,  nous 
entrâmes  dans  le  golfe  d’Ajaccio.  N'avant  encore  aucune  nouvelle  de  la 
Revanche,  et  ne  voulant  pas,  la  nuit,  par  un  vent  grand  frais,  rester  dans 
le  golfe,  on  vira  de  bord,  et  les  frégates  gagnèrent  le  large. 

Le  9 au  matin,  le  vent  nord-ouest  (mistral)  souilla  avec  violence  et 
nous  força  à retourner  à Ajaccio.  11  était  à craindre,  en  effet,  qu’un  acci- 
dent arrivé  à des  frégates  mal  gréées  et  mal  mâtées  ne  nous  rejetât  dans 
des  parages  d'où  la  fortune  nous  avait  fait  sortir  sans  rencontrer  d'en- 
nemis. 

En  entrant  dans  le  golfe  d’Ajaccio,  nous  trouvâmes  la  Revanche,  qui, 
pour  s'abriter,  avait  jeté  l’ancre  près  de  la  cèle;  on  lui  fit  des  signaux, 
elle  répondit  par  les  siens  que  la  Corse  était  toujours  française,  et  vint 
ensuite  nous  donner  des  nouvelles  plus  détaillées.  Les  frégates  alors 
entrèrent  i pleines  voiles  dans  le  port. 

Ce  fut  h Ajaccio  que  nous  apprîmes  la  suite  de  nos  revers  en  Italie,  la 
prise  de  Mantoue,  les  batailles  de  Novi,  de  la  Trebbia,  la  descente  des 
Anglo-Iltisses  en  Italavie  et  les  événements  de  prairial. 

Les  vents,  soufflant  constamment  du  nord-ouest,  nous  retinrent  dans 
le  port  d'Ajaccio  depuis  le  ij  jusqu'au  i5  vendémiaire.  Dans  cet  intervalle 
nous  essayâmes  une  fois  de  sortir,  mais  les  vents  nous  forcèrent  de  nou- 
veau à rentrer  dans  le  port. 

En  partant  d'Alexandrie,  le  général  Bonaparte  avait  fait  suivre  les  fré- 
gates [iar  deux  avisos,  la  Revanche  et  l'indépendant.  Il  fit  préparer  en 
Corse  une  gondole  avec  de  bons  rameurs,  qui  fut  amarrée  4 la  Muiron; 
dans  le  cas  où  l'on  eût  rencontré  les  ennemis,  il  était  facile  à un  de  ces 
trois  bâtiments  de  leur  échapper. 

Enfin,  le  id  vendémiaire,  ù sept  heures  du  soir,  nous  mimes  à la 
voile,  et,  le  1 6 au  soir,  nous  aperçûmes  les  eûtes  de  France.  Au  moment 
où  le  soleil  se  couchait,  la  vigie  découvrit  une  voile.  L'adjudant  du 

r.  yèi 


746  CORRESPONDANCE  DE  NAPOLÉON  I".—  AN  VIII  (1799). 

contre-amiral  Ganteaume  monta  sur  le  grand  mât,  et  aperçut  huit  à dix 
voiles  qu’il  assura  être  des  vaisseaux  de  ligne  anglais.  Le  contre-amiral 
Ganteaume,  pensant  que  nous  avions  été  vus,  crut  devoir  engager  le 
général  Bonaparte  à retourner  en  Corse;  mais  le  général  persista  à faire 
roule  pour  France.  Le  contre-amiral  ordonna  le  branle-bas  général  et 
mit  le  cap  au  nord-nord-ouest.  A minuit,  nous  touchions  les  côtes  de 
France;  mais  la  grande  obscurité  de  la  nuit  nous  empêcha  de  voir  où 
nous  étions;  on  mit  en  panne  pour  attendre  le  jour  : il  parut,  et  nous  Ht 
distinguer  le  cap  Taillai,  entre  les  îles  d'Hyères  et  Fréjus.  Il  fut  décidé 
quon  entrerait  à Fréjus,  et,  le  17  vendémiaire,  à dix  heures  du  matin, 
nous  jetâmes  l’ancre  dans  ce  port. 

L’enthousiasme  fut  universel  lorsqu’on  apprit  que  le  général  Bonaparte 
était  à bord  des  frégates.  Là  comme  en  Corse,  malgré  les  observations 
et  les  instances  les  plus  pressantes  sur  le  danger  qui  pouvait  résulter  de 
la  non-observance  de  la  quarantaine,  les  deux  frégates  furent  en  un  ins- 
tant remplies  de  monde.  La  Santé  nous  déclara  exempts  de  faire  qua- 
rantaine, et  à midi  nous  touchâmes  le  sol  deFrance,  le  quarante-septième 
jour  de  notre  départ  d’Alexandrie. 

Le  même  jour,  le  général  Bonaparte  partit  pour  Paris;  il  reçut  sur 
toute  la  route  les  témoignages  de  l'allégresse  publique  et  de  la  confiance 
qu’iuspirait  son  retour  inattendu.  Il  arriva  à Paris  le  9 3 vendémiaire. 

R«cueil  tic  pièce*  officielle. 


FIN  DU  CINQUIÈME  VOLUME. 
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Ordre  à donner  pour  de*  envois  de  matériel  de  guerre  ; 

Le  Caire. 

djertnea  à réunir  à EI-RahmAnyh  

46 

3430 

6 octobre. 

Dugua. 

Attente  des  nouvelles  de  Dugua  sur  Kl-Meuttlrh  : 

La  Caire. 

ordres  et  recommandatiotia 

46 

3431 

6 octobre. 

Le  in^me. 

Avis  et  ordres  en  prévision  de  renforts  reçus  par  les 

Le  Caire. 

Arabe»  à El-Menxuleli 

46 

3432 

6 octobre. 

Le  même. 

Ordre  d'investir  cinq  villages  rebelle*,  de  les  déwr- 

Le  Caire. 

mer  et  d‘y  prendre  des  otages 

47 

3433 

fi  octobre. 

Le  même. 

Mesures  approuvées;  habitants  à épargner;  messa- 

Le  Caue. 

gère  arabes;  artillerie  à augmenter 

*7 

3434 

fi  octobre. 

Murat. 

Instruction»;  conditions  à eiigrr  de*  Araliea.  Ordre 

Le  Celle. 

d'appuyer  Dugua  , au  besoin 

48 

3433 

G octobre. 

ViaL 

Otages  i prendre  et  envoyer  au  Caire.  Système  de  dé- 

Le  Caire. 

fanae  pour  Damiette;  travaux  non  approuves .... 

48 

3436 

G octobre. 

Le  nubiie. 

Avis;  nouvelles  de  Constantinople  et  de  Syrie  à re- 

La  Caire. 

cueillir.  Signaux  4 établir  à Damiette 

*9 

3437 

6 octobre. 

Beiwièns. 

Démission  du  commandement  des  guides  à pied  non 

La  Cure. 

acceptée;  compliments 

5 o 

3438 

6 octobre. 

Ordre  : solde  diw  compagnies  de  janissaires;  emploi 

Le  Caire. 

de  jumerils;  rappel  d’ordres  precedents . 

5i 

3430 

7 octobre. 

Le  Directoire  exécutif. 

Conjectures  sur  le*  affaires  d’Europe;  conseils  et  de- 

La  Caire. 

mamie».  Instruction  pour  l'envoi  des  dépédtc*.  . . 

04 

3440 

7 octobre. 

Menou. 

Avis.  Ordre  de  pr***.er  le  départ  pour  le  Caire  de 

Le  Caire. 

familles  grecques  établies  à HosHIe 

57 

3441 

7 octobre. 

Vu!. 

Ordre  d'établir  à Damiette  une  administration  aem- 

Le  Caire. 

blable  i celle  du  reste  de  l'armée 

$7 

3442 

7 octobre. 

Marmoat. 

Recommandation*  diverses:  approvisionnements,  ins- 

Le  Caire. 

péri  ion  de  travaux,  transports  iJ  artillene 

58 

34  43 

8 octobre. 

Ordre  : établissement»  à réunir  dans  un<-  enceinte  for- 

Le  Caire. 

üfiéc  à LesJvé;  liatteries  pour  débmdro  lo  Nil.  . . . 

'-9 

3444 

8 octobre. 

Gaffe  rclli. 

Ordre  pour  transformer  en  caserne  de  cavalerie  un 

la  Caire. 

okel  de  Bodlâq 

Go 

3443 

Q octobre. 

Ordre  : fortification  du  Caire;  batteries  et  forts  à 

La  Caire. 

6i 
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SAC  ES 

3446 

1798. 

9 octobre. 

Lavalietie. 

Ordre  de  départ  nour  diverse*  mission»  4 Myt-Gha- 

63 

64 

3447 

9 octobre. 

ViaL 

Avis  de  renforts  amènes  par  Lav  ailette  à la  flottille  du 

3448 

9 octobre. 

Perrée. 

Envoi  d’une  instruction  pour  le  commandant  de  Ut 

Le  Caire. 

Rtxattch*  conduisant  en  France  Louis  Bouai*rti». . 

65 

3449 

9 octobre. 

PoussiriRue. 

Ordre  pour  accélérer  la  rentrée  de  contributions  et 

Le  Caire. 

procurer  des  londs  pour  la  solde 

65 

3450 

9 octobre. 

Le  même. 

Propriété*  à acquérir  au»  environs  du  Caire  pour  de* 

66 

3451 

9 octobre. 

Le  même. 

Ordre  de  Caire  semer  du  trèfle  dans  les  provinces  pour 

66 

345*2 

10  octobre. 

Ordre  : nomination  de  Charles  Oavoul,  frère  du  jp- 

Le  (5ir*. 

nèral  Davout,  nu  jjrade  de  nus-lieutenant 

66 

3453 

1 1 octobre. 

Murat. 

Ordre  d’exiflvr  des  otages  avant  de  conclure  un  arran- 

U Caire. 

Kcnn-nt  avec  fe*  Arabes 

6? 

3454 

il  octobre. 

PùUtoieitfue. 

Biens  des  Mameluks  4 donner  eu  récompense  4 deux 

Le  l«ir». 

fi7 

3455 

19  octobre. 

CafEt  relli. 

Instances  pour  le  prompt  srliévcmcnt  de  travaux  de 

L«  £*!>.. 

68 

3456 

19  octobre. 

Manacourt. 

Nouvelles  de  Desaix.  Itecommandations.  Dilapidations 

Le  l oi». 

s prévenir  dans  les  ma^awiis  de  blés 

68 

3457 

1 9 octobre. 

üumnnoir. 

Désertion  à empêcher  sur  les  bâtiments  neutres.  Dé- 

Le  Cair», 

lènse  de  répondre  aux  parlementaires  anglais. . . . 

69 

3458 

Le  Caire. 

avant  abandonné  son  poste 

6q 

3459 

1 9 octobre. 

Questions  *oumin*  |»ar  Bonaparte  4 IVxamen  dm 

L»  Caire, 

membres  de  rinslitut  d'Éjrvplr 

7 0 

3460 

i3  octobre. 

Manuonl. 

Succès  de  Desaix  à Sédinun  et  d’Andréossy  sur  le 

U (au*. 

lue  Memaleh 

79 

3461 

1 3 octobre. 

Berthier. 

Ordre  a Lanusse  pour  une  réquisition  de  chevaux  à 

Le  Cain. 

MenouL  Ordre  pour  nue  tevee  de  plans 

7'» 

3402 

1 3 octobre. 

Le  mémo. 

Ordre  de  n’admettre  dans  le*  étais- majora  que  de* 

I.*  Caire, 

olliciers  français  avant  lait  campajpic 

73 

3463 

i3  octobre. 

Le  même. 

Ordre  de  faire  arrêter  deux  chevalier»  de  Malte  por- 

Le  Caire. 

tant,  sans  automation  .l’uniforme  d'aide  de  camp. 

7^ 

3464 

1 4 octobre. 

Le  même. 

Ordre  peur  le  recouvrement  du  rnvrv,  du  feddin  et 

Le  Caire. 

do*  imposition*  territoriales 

73 

3465 

Arrêté  : bureaux  chargé*  de  traduire  en  français  le 

Le  Caire. 

1 4 octobre. 

3466 

Caflardli. 

Mosquées  et  maisons  devant  servir,  à Alexandrie,  su 

la*  Caire. 

casernement  des  troupes.  

7 J 
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1798. 

3467 

i4  octobre. 

Berthier. 

Ordres  pour  les  généreux  commandant  A Damiette  et 

Lt  iUairr. 

à Mawourub.  Défense  «lu  lac  Menxaleh 

2Î 

3468 

1 4 octobre. 

Dugua. 

Ordre  dt?  se  rendre  à Damiette;  instructions.  Renforts 

Lt  Cmi*. 

envoyés  A la  flottille  du  lac  Menuleh 

22 

3460 

i 4 octobre. 

Munit. 

Avis;  ordre  pour  un  convoi  destiné  à SAlheveh.  Dé- 

Lt  Cur. 

mande  d'avis  sur  les  négociations  avec  des  Arabes. 

Îî 

3470 

i h octobre. 

Ordre  du  jour  : officier  démissionnaire  indigne  «le 

Le  Caire . 

rester  à l'armé».  d’Égypte 

ïî 

3471 

» 4 octobre. 

Ordre  : fonctionnaires  devant  se  réunir  en  conseil 

Le  Caire. 

d'administration  diex  le  générai  en  chef 

-A 

347*2 

i5  octobre. 

Conseil  d‘ administration  ; ordres  relatifs  au  recouvra 

La  Carra. 

ment  des  contributions 

22 

3473 

1 5 octobre. 

Ordre  : construction  à Damiette  et  au  Caire  de  ba- 

Le  Caire. 

team  plats  pour  le  lac  Mi-nxalcb  ............. 

Sj2 

3474 

i r»  octobre. 

Ordre  : noms  donné*  à six  tangos  eu  armement  au 

La  Caire. 

Caire 

Sa 

3473 

l.'r  octobre. 

D uguo. 

Avis  de  travaux  pour  concentrer  la  défense  île  Da- 

La  Carra . 

miette  au  village  de  Lesbé 

Ho 

3476 

1 5 octobre. 

Vial. 

Approbation  du  désarmement  du  village  de  Myt-el- 

La  Caire. 

khaooly  ; pillage  non  approuvé 

&i 

3477 

1 5 octobre. 

Marmoul. 

A«i*  «le  l’état  dn«  travaux  «le  fortification  A SAlbeyeh  et 

La  Caire. 

de  la  marcha  d’Aodreorev  sur  Pelusc 

Sa 

3478 

1 6 octobre. 

Fugière. 

Ordre  de  respecter  le  village  de  Tant,  lieu  vénéré  des 

La  Carra. 

ma  borné  ta  ns.  . 

fia 

3470 

1 5 octobre. 

Murat. 

Pressonle  recommandation  de  faire  arriver  un  convoi 

La  Caire. 

A SAlbeyeh 

83 

3480 

La  Caire. 

commission  dos  arts ...................... 

ai 

3481 

Le  Caire. 

lot*  grec»  ayant  communiqué  avec  le*  Anglais .... 

M 

3482 

16  octobre. 

Mansrourl 

Avis.  Demande  de  renarigaements  sur  un  bruit  «le  a**- 

La  Caire. 

dition  dans  une  demi-brigade , A Alexandrie 

85 

3483 

»6  octobre. 

Mormon  t. 

Plainte  du  pcii  d'activité  des  transports  sur  le  canal 

Le  Caire. 

d'Alexamlrie 

85 

3484 

i C octobre. 

Fugiére. 

Onlre  dé  reapecter  le  village  de  Tant  ; annonce  «le 

La  Caire. 

lettre*  pour  rassurer  les  habitants. ........... 

86 

34  h j 

16  octobre. 

Bcrthier. 

Ordre  de  faire  partir  Dumas  pour  surprendre  des 

Le  Caire. 

Arabe*  A FJ-Mularveti  et  protéger  un  convoi 

86 

3486 

1 6 octobre. 

Arrêté  réglant  Ire  droits  A payer  pour  l’enregistre- 

La  Caire. 

ment  des  maisons  en  Egypte. 

8, 

3487 

1 6 octobre. 

Autre  amHé  déterminant  Ire  droits  A paver  pour  l’en- 

La  Caire. 

regùtrement  des  terres  en  Égypte 

«9 
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r*6ts 

1798. 

w 

17  octobre. 

l>2  Directoire  executif. 

Relation  des  combats  de  Uhamreyn,  de  Gemyleb,  de 

Le  fc*irr. 

Mvt-Gbamar  et  de  la  batadlc  de  Sediman 

9° 

3489 

17  octobre. 

Berthier. 

Soldats  i mettre  à l'ordre  du  jour  pour  leur  conduite 

à la  bataille  de  Sédiman 

‘>3 

3490 

17  octobre. 

Reynier. 

Voyage.  du  général  en  chef  i Sues,  différé.  Ordre  de 

1»  Cèirv. 

faire  une  reconnaissance  sur  Pci  use. 

93 

3491 

17  octobre. 
Le  Caire. 

MarmonL 

Somme  i offrir  à des  Arabes  pour  tes  engager  i livrer 

9* 

3492 

1 8 octobre. 

Le  Caire. 

Les  <x>rami«soirw 
prés  le  divan  général. 

Demandes  4 faire  au  divan  : frais  de  justice  à régler; 
adresse  pour  exhorter  les  indigènes  à la  paix.. . . 

94 

3493 

18  octobre. 

Dommartin. 

Ordre  de  nommer  d’Anlbouard  directeur  <f artillerie 

Le  Caire. 

4 Damiette.  Demande  de  pièces  d 'artillerie 

gf* 

•494 

1 8 octobre. 

Dugua. 

Ordre  de  protéger  un  convoi  destiné  à SAlbeyeh;  re- 

commanda  lions  ; avi* 

«5 

3493 

1 0 octobre. 

Desaix. 

Félicitations  ; avis  divers.  Ordre  d'organiser  le  Fayoum 

U Caire. 

et  U province  de  Minyeb 

96 

3490 

iq  octobre. 

Berthier. 

Ordre  à Lannsse  d'opérer  avec  Fugière  contre  les 

U Caire. 

Arabes  de  Sonblt  ; troupes  i ses  ordres 

97 

3497 

1 g octobre. 

La  nuise. 

Ordre  d’envoyer  à BouUq  les  chevaux  requis  i Me- 

nouf. 

R* 

3498 

19  octobre. 

Bertbier. 

Destination  de  plusieurs  officiers;  demande  de  ren- 

saignements  j»our  des  promotions 

,8 

3499 

1 9 octobre. 

Dommartin. 

Ordre  pour  le  réarmement  de  la  djerme  du  général 

3300 

19  octobre. 

Ordre  permettant  de  requérir  des  effets  de  Mameluks 

La  Carie». 

pour  ta  caravane  de  la  Mecque 

99 

3301 

40  octobre. 

Barré. 

Accusé  de  réception  d’on  travail  sur  le  port  d'Aleta»- 

drie;  question  à ce  sujet. . . 

99 

3302 

90  octobre. 
La  Caire. 

Oaffarelli. 

Ordre  de  construire,  d'Alexandrie  i EUlohmânyeh. 
des  redoutes  pour  proléger  les  travaux  du  caual . . 

1 00 

3303 

90  octobre. 

Le  Roy. 

Demande  d'un  rapport  sur  l'armement  de  quatre  b4- 

101 

3304 

90  octobre. 

Dumanoir. 

Ordre  d’envoyer  un  officier  4 Dent»  et  i Bcnqhaiv 

1.»  Caire, 

pour  s'y  aboucher  avec  des  négociants  français. . . 

101 

3503 

90  octobre. 

Croixier. 

Ordre  pour  une  mission  d'inspection  4 Alexandrie  et 

3506 

90  octobre. 

Menou. 

Orilre  de  prendre  le  commandement  des  provinces  de 

Bahyran  et  d’Alexandrie 

109 

3507 

90  octobre. 

Berthier. 

Avis  et  explication  de  l'ordre  ci-dessus. 

io3 

3508 

90  octobre. 

Menou. 

Ordre  de  faire  faire  un  croquis  des  routes  d'Alexan- 

io3 

drie  à El-RahmAnvch  et  a Alexandrie  à Rosette.  . 

t. 
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1798- 

U Uu*. 

province»  pour  le  ruvry  ; ordre*.  

io3 

3510 

go  octobre. 

Ordre  : contribution  imposée  pour  non- révélation 

Le  Gain. 

— do..  7î;'i--.t . .. 

3511 

ao  octobre. 

Doiitmartin. 

Ordre  pour  un  envoi  de  munitions  et  d'artillerie  4 

Rev  oier 

3512 

90  octobre. 

CaJfflrvIli. 

Chemin  4 ouvrir  pour  l'artillerie  entre  la  pla«  Exbe- 

kvcb . Boul4q  et  El-Qobbeb 

i nfi 

3513 

go  octobre. 

Le  même. 

Demande  de  wnsiigMBSdll  sur  l'éUt  de*  travaux  aux 

le  Gaif* 

aldiem  de*  art*  mécanique». 

i ofi 

35  n 

*0  octobre, 

le  ru- 

Berthier. 

Différend  4 régler  entre  le  directeur  du  parc  d’artille- 

3515 

90  octobre. 

Ordre  : puits  de  Joseph  placé  sous  l'inspection  do  gé- 

Lr  r.nrr. 

nie;  somme  allouée  pour  son  entretien 

107 

3 51  fi 

*0  Otlnlnv. 

Arrêté  pour  (a  réunion  d'un  divan  au  Caire  et  dans 

chaque  province 

«07 

109 

3517 

ao  octobre. 

Reynier. 

Autorisation  de  (tarder  prés  de  lui  un  officier  maltais. 

351 S 

ao  octobre. 

Duror. 

Ordre  pour  une  mission  prés  de  Desaix  ; renseigne- 

Lt  l'itr» 

méats  et  notes  4 prendre 

109 

3510 

9»  octobre. 

Le  Directoire  executif. 

Départ  de  Loni*  Bonaparte  pour  1a  France.  Nouvelle» 

Lt  Caire. 

de  Svrie.  Travaux  de  l'année;  demandée 

1 10 

3520 

ai  octobre. 

Bon. 

Révolte  du  Caire  : ordre  d'occuper  la  place  Exbckvch, 

1/  Gau*. 

de  faire  de»  patrouille»  ; demande  de  rapporta . . . 

1 1 1 

3521 

•i  i octobre. 

1 A-.  Gxnrnaudant 

Ordre  d'occuper  le»  hauteurs  cotre  le  Caire  et  El- 

OoMich. . . 

1 1 1 

3522 

9i  octobre. 

Dosait. 

Ordre  de  marcher  contre  Mourad-Bey  et  de  le  rejeter 

La  Gai» 

dans  le  désert 

3523 

99  octobre. 

Lanne». 

Avis;  position  4 prendre  derrière  le  quartier  général; 

ordres  à donner 

1 1 9 

3524 

ta  octobre. 

Bon. 

Ordre  de  bombarder  le  quartier  insurgé;  même 

ordre  à Domiuartin.. 

3525 

9 3 octobre. 

Dumas. 

Ordre  de  diriger  une  patrouille  sut  ELQobbeb. . . . 

1 14 

3526 

9.3  octobre. 

La  Calr*. 
93  octobre. 

L»  Gain. 
93  octobre. 

Lt  Cair*. 
»4  octobre. 
Lt  Cairr. 

Bon. 

Ordre  d'ébattre  une  mosquée,  de»  barricades,  de  Elire 

3527 

Berlhier. 

Ordre  de  faire  décapiter  les  révoltés  pris  les  armes  4 

3528 

Louis  Bonaparte. 

Ordre  de  départ.  Nouvelle*  do  Caire  : révolte  apaisée; 

3529 

Desaix. 

Ordre  de  prendre  positon  pour  maintenir  le  Fayoum, 
Benj-Soucyf,  Minyeb.  Avis  ; envois  promis 

1 16 
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rst.x* 

3530 

1798. 

*6  octobre. 

L*  (jin. 
96  octobre. 

Bcrthicr. 

Demande  d’un  état  de*  personne»  arrêtée»;  interro- 

3531 

Le  mÈm<'. 

Envoi  d’un  officier  dam  1rs  villages  prés  du  Caire  ; 

u? 

3532 

16  octobre. 

Ordre  : maisons  à abattre  pour  une  route  allant  du 

Lf  Cuir. 

quartier  général  à Boulàq  et  au  fort  Sulkowaki..  . 

1 1 8 

3533 

*6  octobre. 

Gaffarelli. 

Instruction  pour  l'exécution  de  l’ordre  précédent.. . 

1 1 H 

3534 

Établissement»  à renfermer  dan»  la  citadelle  du  Gain-  ; 

U Cih*. 

questions  à discuter.  

l 1 q 

3535 

*6  octobre. 

Lsdusv1. 

Félicitation  sur  la  défaite  d1  Abou-Cha’yr.  Avis:  ins- 

tances  pour  une  levée  de  chevaux 

1 911 

3530 

96  octobre. 

Pouwieigue. 

— ; — 

Maison»  du  peuple  et  des  pauvre»  à excepter  de  la 

contribution  frappée  sur  le  Caire 

J -J  U 

3537 

*6  octobre. 

Ordre  du  jour  : défense  de  donner  des  arme»  à rv- 

Le  C«ire. 

parer  aux  Turcs;  recommandations  diverses. .... 

1 ao 

3538 

**7  ortottfT-. 

Le  Directoire  exécutif. 

Relation  do  U révolte  du  Caire  et  «les  mesures  prises 

U Un. 

pour  la  combattre;  pertes  de  l’armée 

la» 

3539 

97  octobre. 

Reynier. 

Avis.  Ordre  de  se  concentrer  à SAlbeyeh  et  Belbey*  ; 

1 j 3 

3540 

97  octobre. 

Le  Calic. 
97  octobre. 

Lantme. 

Ordre  de  punir  les  Tillage»  qui  ont  attaqué  la  dili- 

3541 

Borthier. 

Ordre  de  faire  arrêter  le  cheik  d'un  village  rebelle. . 

1 >5 

3542 

97  octobre. 

Ordre  : formation  de  trois  compagnie»  grecque*  pour 

U>  Oirr. 

escorter  les  diligence» 

.v5 

3543 

97  octobre. 

Berthier. 

E»corte  provisoire  de»  diligence»  par  dea  janissaires 

L*  Caire. 

au  Caire , Rosette  et  Damiette 

1 a 5 

3544 

97  octobre. 

Ordre  du  jour  : défense  au*  soldats  de  s’aventurer 

Le  U»irr. 

mus  arme*  ; rappel  à la  discipline . . 

1 aG 

3545 

»8  «xtobre. 

BrcÜurr. 

Interrogatoire  4 faire  »ubir  aux  frères  el  aux  dômes- 

L H <-»irr. 

tique»  d’Abou-Cha’yr 

197 

3546 

98  octobre. 

Perret'. 

bâtiment  armé  à tenir  devant  EJ-Rabmémcb.  Crui> 

L>-  Cia». 

aiére  anglaise  à surveiller . 

1*7 

3547 

98  octobre. 

Menou. 

Croisière  anglaise  sigiialée  devant  Alexandrie;  ordre» 

Lt  Caire. 

en  prévision  d’un  debarquement 

138 

3548 

98  octobre. 

Mantcourt. 

Réponse  évasive  i faire  à un  parlementaire  anglais 

198 

3549 

98  octobre. 

MarmonL 

Approbation  de  mesure»  pris*»  i Alexandrie  pour  re- 

Le  Caire 

pousser  on  débarquement 

1 ••  (» 

3550 

98  octobre. 

Dommarlio. 

Ordre  d’envoyer  i Alexandrie  de»  officiers  distingué-* 

Le  Caire. 

iiour  v commander  1*»  batterie» 

»*9 

9& 
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1798. 

i3o 

355  2 

>8  octobre. 

Zajoncbck. 

Instances  pour  une  réquisition  de  chevaux  à Ben  y- 

SoueyL  Demanda  de  nouvelles 

>3o 

3553 

a g octobre. 

Dommartin. 

Canon»  de  U marine  à faire  débarquer  pour  servir  à 

Le  Cutr. 

l' armement  des  forts  d'Alexandrie  et  du  Caire . . . 

i3o 

:tr,r»4 

*9  octobre. 

Msnscourt. 

Ordre  de  mettre  en  liberté  des  parents  de  Koraîui 

sou*  condition  de  quitter  Alexandrie 

1 3 1 

3555 

a q octobre. 

Desaix. 

Chevam  à requérir  et  A envoyer  à Boulâq.  Attente 

L*  Caire. 

d*un  débarquement  dre  Anglais  à Alexandrie. . . . 

1 3 x 

3556 

sq  octobre. 

Ordre  : nom  donné  à un  demi-chebec  en  construe- 

Ça*** 

3557 

a g octobre. 

BntiiiiT. 

Ordre  d'armer  de  fusils  les  mûririons  cl  le*  chefs  ou- 

355* 

a g octobre. 

Le  roénw. 

Visite  du  général  en  chef  4 l'hApital  du  Vieux-Caire; 

.3s 

3539 

3 o octobre. 

Muret. 

Ordre  de  s*  rendre  à Kl-RahmAnyeh  pour  ae  porter  A 

Le  Caire. 

AJeuindric  ou  à Rosette,  selon  le*  événement*.  . . 

1 33 

3560 

3 o octobre. 

Dommartin. 

Artillerie  et  munitioos  A faire  embarquer  A BoulAq , 

Le  Caire. 

A la  suite  de  Murat. 

.34 

3561 

3o  octobre. 

Brasvrich. 

Ordre  de  se  rendre  A boni  de  la  flottille  turque  poor 

La  Caire. 

y prendre  des  nouvelles  ; instructions. 

.34 

3502 

3o  octobre. 

Manscourt. 

Instructions  pour  l'envoi  de  parlementaires  aux  uni- 

I.i'  Caire. 

raux  nnglais  et  turc.  Avis 

.35 

3503 

3o  octobre. 

Le  même. 

Accueil  et  réponse  A faire  aux  parlementaire*  anglais 

136 

3564 

Si  octobre. 

Dugua. 

Troupes  A concentrer  à Damiette.  Lac  Bonrio*  A re- 

Le  Caire. 

connaître;  Rosette  A soutenir  en  cas  d'attaque. . . . 

,37  | 

3565 

î"  novembre. 

BerUikr. 

Ordre  A Lanusse  de  châtier  le  village  d’EI-Qalàh; 

Le  Caire. 

djermes  et  munitions  A lui  fournir 

* 38 

3566 

9 novembre. 

Iæ  même. 

Ordres  à donner  aux  commandants  des  prorinces  pour 

Le  Cairr. 

le  payement  d'un  à-compte  sur  le  myry 

1 38 

3567 

a novembre. 

Desaix. 

Malade*  A envoyer  au  Caire;  promesse  de  renforts. 

L<*  Caire. 

Permission  de  venir  au  Caire.  Nouvelles 

■la 

3568 

9 novembre. 

Manscourt. 

Recommanda  lions  an  sujet  d’envois  de  lettres  par  de* 

La  Caire. 

messagers  arabes.  Avis 

1 fl  0 

3569 

Le  Caire. 

mission»  chargées  d’en  connaître 

x 4 1 

3570 

3 novembre. 

Lannc*. 

Ordre  de  se  porter  d'ELQatib  A El-Negyleh  et  D- 

Le  Caire. 

Gbiiryrn  pour  y réprimer  de*  troubles. 

1 43 

3571 

3 novembre. 

Ordre  : condamnation  A mort  dre  principaux  auteurs 

Le  Caire. 

de  la  révolte  du  Caire « 

i 43 
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P*  os* 

1798. 

3572 

4 novembre. 

Berthier. 

Ordre  à Dumuv  de  se  rendre  4 Aboukir  peur  v corn- 

L«  Câi«. 

mander  la  léftioQ  nautique,  sou*  b» ordre» de  Menou. 

i 44 

3573 

h novembre. 

Mannonl. 

Reproche  d'avoir  empêché  un  débarquement  anglais 

«A4 

3574 

h novembre. 

BerUiicr. 

Pardon  accordé  au  village  d'El-Rnhtnânyeh  sur  Ica 

1 45 

3575 

h novembre. 

Ordre  du  jour  : impostures  inventée*  pour  soulever  le 

U C*ir*. 

peuple  ; faux  firman»  de  Djexiar  et  de  la  Porte. . . 

1 46 

3576 

5 novembre. 

Menou. 

Rappel  d'ordres  : troupes  pour  b garnison  d'Alexan- 

I je  Cèjff . 

drie  et  de  Rosette;  detadieiueisb  à faire  rejoindre. 

t 'il 

3577 

5 novembre. 

Le  même. 

Reproches  pour  le  commandant  d'Aboukir.  Impor- 

1 48 

357  H 

5 novembre. 
Lt  Cure. 

Domina  r lin. 

Avia  de  l'arrivée  d'Arnbea  du  Sinai  apportant  du 
charbon  ; ordre  de  Cacheter  en  cas  de  besoin .... 

1 48 

3579 

6 novembre, 
\+  Cur*. 

6 novembre. 
Le  Cur*. 

Caflarelü. 

Dcmnmlr  de  rapport  sur  de  nouveaux  travaux  à faire 

i&8 

3580 

Manscourt. 

Demande  de  renseignement*  sur  un  débarquement 

• 4g 

3581 

6 novembre. 

Dngua. 

Avis  ; nouvelle  recommandation  do  reconnaître  et  oc- 

eu  per  le  lac  Bourios 

i5o 

3582 

6 novembre. 

Berthier. 

Renfort*  envoyés  à Lanusse  pour  la  levée  de  chevaux 

Le  Cur*. 

et  la  soumission  de  la  province  de  Meoouf 

i5o 

3583 

f»  novembre. 

Le  même. 

Ordre  d’envoyer  Belliard  è Medynet-eLFuyoum  pour 

de  là  rejoindre  Desaix 

1 5i 

3584 

6 novembre. 

Desaix. 

Annonce  de  l’envoi  de  Belliard.  Espoir  d'une  pro- 

Lo  Cur*. 

chaine  attaque  contre  .Mourad-Bev 

i5j 

3585 

-,  novembre. 

Dcstaing. 

Disposition*  à prendre  pour  camper  et  protéger  (a  ca- 

Le  Caire. 

ravanc  des  Arabes  du  Sinai 

>5a 

3586 

8 novembre. 

Lan  owc. 

Renfort*  annoncés;  Araltea  de  Sonbàt  4 réprimer; 

Le  Caire. 

village  de  Tant  b soumettre;  chevaux  à requérir.. 

1 5s 

33S7 

mouvements  de  troupes 

1 53 

3588 

8 novembre. 

Ordre  : hôpital,  msnutention,  fours  et  magasins  à 

3589 

Ordre  : établissement  dans  la  citadelle  du  Caire  des 

L * Ca»r*. 

8 novembre. 
La  C*ir«. 

i54 

3590 

Suey. 

Lirai  désignés  pour  logtr  les  employé*  de  l'armée  et 
réunir  les  magasins;  ordres  en  conséquence 

i54 

3591 

a novembre. 

Leturrq. 

Ordre  d'organiser  le  divan  de  Babvn-b.  de  lever  de* 

Le  Caire. 

contributions.  Menées  anglaise*  à Dnmanhour. . . 

1 55 

359-2 

q novembre. 

Ordre  pour  le  rétablissement  du  fort  d’Aboukir  et  In 

construction  d'une  redoute  au  lue  Mu'dvdi 

1 55 
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3593 

3594 

3595 
3590 

3597 

3598 

3599 

3600 
3001 
3009 

3003 

3004 
3003 
3606 
3007 

3608 

3609 

3610 

3611 

3612 

3613 


DATES 

DESTIR  ATAl SES 

SOMMAIRE  DES  PIECES 

1798. 

9 novembre. 
L*  Cun. 

Mamimil- 

Ordre  pour  l'artmiiMnl  du  fort  d'Aboukir;  demande 
d'un  plan 

9 novembre. 
L t Caire. 

Le  Roy. 

Dépêches  pour  Constantinople  4 faire  partir  sur  un 
Uliment  grec. 

9 novembre. 

Ministre  français 

Lettre  pour  le  grand  viiir.  Avia  du  blocus  d'Alexan- 
drie par  les  Anglais  ; demande  de  nouvelles. .... 

L * Cure. 

à Coiu4anlino|di*. 

9 novembre. 
Le  Caire. 

Lti  Grand  Viiir. 

Motifs  de  l'expédition  d'Egy  pte.  Politique  de  1a  France 
envers  la  Porte.  Protestation  d'amitié. 

9 novembre. 
Le  Caire. 

Dugua. 

Instrue  lions  pour  le  payement  des  objets  requis  à 
Damiette 

Ordre  : crobières  établies  pour  l'escorte  des  diligence 
et  convois  sur  le  Nil 

Le  Cure. 

iq  novembre. 

Zajonchek. 

Bâtiments  armés  et  soldats  à envoyer  contre  un  sultan 
du  Fayoum 

IQ  novembre. 

L CjiiHv 

Bcrthier. 

Défense  aux  Européens  de  servir  comme  domestiques  ; 

ordre  de  le*  incorporer  dans  l'année 

Proposition  faite  par  Bonaparte  â l'Institut  pour  l’é- 
tude de  la  culture  du  blé  en  Égypte 

L».  t-urr. 

1 1 nnHiibrr. 

CaBuaflj, 

Ordres  et  recommandations  pour  lever  les  plans  d«« 
lacs  Bourin*  et  Ma'dyeb  

« 1 novembre. 

l/:  «HfllK. 

Mission  à donner  à des  astronomes  pour  déterminer 
divers  points. 

11  m»  timbre. 

Menou. 

Instruction*  : acrneil  à faire  aux  bâtiments  et  parle- 
mentaires turcs  à Alexandrie.. 

1 1 novembre. 
Le  Caire. 

Berthier. 

Ordre  d'abolir  la  bastonnade  comme  moyen  d'obte- 
nir des  révélations 

te  novembre. 

Le  Cuit. 

Mannom. 

Réponse  à une  lettre  sur  le*  fortifications  d'Alexan- 
drie ; confirmation  des  plans  adoptés 

«s  novembre. 

Le  Cetn*. 

Cailarelli. 

Demande  d'avis  sur  les  fortifications  d'Alexandrie; 
ordre  d'activer  les  travaux 

1 9 novembre. 
Le  Caire 

Mcüou. 

Reproche»  à Dumanoir  dis  réponses  faites  ù un  par- 
lementaire anglais;  réserve  recommandée. 

1 a novembre. 
Le  Ceixe. 

titrai» 

Avis  du  départ  de  De  non  pour  la  hante  Égypte  ; nou- 
velles attendues 

Ordre  : jm>pri<*té*  mise»  à la  disposition  de  l’admi- 
nistration d**  l'Institut. 

Le  Caire. 

«9  novembre. 
Le  Caire. 

Sucy. 

Gram»  et  fourragea  à livrer  pour  la  ménagerie  de  l'ins- 
tit  ut. 

«3  novembre. 

Le  Caire. 

Dugua. 

Avis  et  recommandations.  ( Irdrc  d'envoyer  au  Caire 
des  Napolitains  capturés  sur  le  lac  Dourlos 

«3  novembre. 
Le  Ceue. 

Gaffa  relL». 

Etat  dos  travaux  de  fortification  à Bvlheys;  construc- 
tion projetée  de  casernes 

PAGES 


156 

1 56 
>57 

157 

1 58 
1 ‘>9 
i fio 
160 
169 
169 
«63 
«63 
«64 
«65 
.67 
«67 
166 
«68 
*69 

i6<j 

169 
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DATES 
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no  a* 

1798. 

3614 

1 3 novembre. 

Caffnrelli. 

Ordre  de  faire  faire  «te*  ietu  de  Ironie*  et  de  le»  en- 

UC**. 

voyer  tut  troupe*  de  Reynier  cl  de  Dosais 

170 

3615 

i 4 novembre. 

CanUsaume. 

Projet  d'organisation  de*  foires  navales  d’Alexandrie 

Le  Cut«. 

on  trois  divisions;  trnvail  deroarofo 

170 

3616 

i 4 novembre. 

Ledere. 

Ordre  de  réprimer  de*  Arabes  empêchant  la  culture 

U Ceir*. 

de*  terres  pré*  de  Mildîluiuir 

>7» 

3617 

1 4 noveinl»re. 

Reynier. 

Détachements  de  cavalerie  A réunir  à RoulAq;  ordre 

Ufeii*. 

pour  de*  réquisitions  de  chevaux 

17a 

361  H 

|4  novembre. 

Caffarelli. 

Ordre*  A donner  pour  l'ouverture  de  roule*  prali- 

Le  Ceirr. 

cables  à l’artillerie 

<7-3 

3610 

i 4 novembre. 

Pousnelgue. 

Ordre  «le  prendre,  pour  la  caisse  de  l'armée,  dix  ac- 

Le  Caire. 

lions  d'une  aoncté  de  commerce 

i73  | 

3620 

i -4  novembre. 

KumAre*. 

Logement,  ehei  le  général  en  chef,  mis  A la  disposi 

U Caire. 

tiou  de  Bessiéres  malade 

i7S 

3621 

i 4 novembre. 

Ordre  du  jour  : le  citoyen  d’Aure  chargé  des  fonc- 

U Caire. 

lions  d’ ordonnateur  en  chef. 

174 

3622 

1 5 novembre. 

Bertlner. 

Ordre*  d’envois  A Dnuüt-,  rappel  d'ordre*  pour  la  ca- 

La  Caire. 

valeric  et  ha  malades.  Avis 

174 

3623 

t;>  novembre. 

Papadofioai». 

Sauvegarde  accordée  A cet  agent;  promesse  de  ré- 

compense  pour  sa  mission 

i7r» 

3624 

>5  novembre. 

Ordre  : forces  navales  de  rÉgTple  organisées  en  trois 

Le  Caire. 

divisions,  sous  le  commandement  de  Ganteautne. 

175 

3625 

>5  novembre. 

Ordre  pour  l'établissement  dru  dépits  de  Tannée  dans 

la  citadelle  du  Caire  et  l’Oe  de  Houdnli 

'77 

3626 

ib  novembre. 

Caflarclli. 

Plan  «lu  fort  Camin  A fixer  avec  le  général  en  chef; 

U Caire. 

approbation  d'un  projet  pour  SAlheyeh 

.78 

3627 

i5  novembre. 

Arrête  : commissions  pour  le  recensement  des  bien» 

nationaux  au  Caire.  Damiette  et  environ». 

178 

362  H 

i5  novembre. 

CaflarHh. 

Ordre  pour  l'établissement  d'use  batterie.  Demanda 

Le  Caire. 

d'avis  sur  des  ouvrages  de  fortification - 

'79 

3620 

»5  novembre. 

Décision  snr  un  rapport  de  PousMÎelgvie  relatif  i des 

U Caire. 

travaux  pour  l'imprimerie 

180 

3630 

tà  novembre. 

Caflarelli. 

Envoi  d'un  devis  pour  travaux  A exécuter  au  quartier 

U Caire. 

général;  observations.» , 

181 

3631 

1 5 novembre. 

Mnnsrourt. 

Pancarte  de  canlinier  demandée  par  un  sergent  de  la 

U Coirç. 

85*  demi-brigade 

181 

3632 

|6  novembre. 

Lr  Dirrrloinr  exécutif. 

Combat*  contre  les  Arabes.  Andréossy  au  lac  Monta* 

Lr  Caire. 

ieh;  Desaix  dans  la  haute  Egypte 

181 

3633 

16  novembre. 

Guibert. 

Instructions  pour  une  mission  A bord  de  l’amiral  an- 

1 83 

3634 

«6  novembre. 

Menou. 

Ordres:  réquisitions  de  chevaux;  recouvrement  des 

Le  Un. 

impositions.  Cavalerie  A réunir  A Rosette 

1 8;> 
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lur,i* 

3656 

1798. 

a a novembre. 

Le  Caire. 

Sauvegarde  accordée  aux  Albanais  abandonnant  le 

camp  de  Mourod-Bey  

iy8 

305> 

s3  novembre. 

Cheik  LI-.Miwiri. 

Tranquillité  a maintenir  dans  Alexandrie;  espoir  d v 

Le  Caire. 

rétablir  la  prospérité  du  commerce 

» Ml 

3658 

a3  novembre. 

MirmtiL 

Réponse  à des  objection*  contre  le»  travaux  ordonnés 

Le  Caire. 

au  fort  d'Aboukir 

aoo 

3659 

a3  novembre. 

Menou. 

Ile  pria  de  Rosette  4 reconnaître.  Ordre  de  faire  alla- 

Le  Caire. 

<jui*r  dos  chaloupe*  anglaises 

aoo 

| 3660 

a 3 novembre. 

Le  même. 

Sévérité  4 prescrire  au  conseil  miliUire  de  Rouelle 

Le  ('.air* 

contre  le*  dilapidaient 

20  1 

13661 

a 3 novembre. 

I<*«lerr. 

Recommandations.  Agent  d’Ibrohim-Bev  4 prendre; 

| 3662 

1 3 novembre. 

Berlbier. 

Ordre  4 Davout  de  surprendre  une  tribu  arabe  dans 

Le  Cuir. 

le  Delta;  croisière  sur  la  Nil  pour  le  soutenir. . . . 

909  J 

3663 

9 3 novembre. 

Le  même. 

Sabre  d'honneur  4 remettre  au  chef  de  brigade  San- 

fi*  làirr. 

son  pour  «es  services  en  Italie  et  en  Égypte 

91)3 

3664 

a 3 novembre. 

Le  même. 

Détail  de  manœuvre  militaire  à modifier  d'après  l'an- 

U Caire. 

cicnne  ordonnance 

ao3 

3665 

a 3 novembre. 

PouaseHguc. 

Ordre  de  saisir  des  magasins  de  bois  4 BouUq;  c*ti- 

Le  Gain». 

malien  et  indemnités 

ao4 

3666 

a 3 novembre. 

foffirelli. 

Avis  aux  membres  de  la  rmnminMon  de*  arts  désirant 

Le  Caire. 

voyager  en  Égypte;  expéditions  à suivre 

3o4 

3667 

«4  novembre. 

D«K’*- 

Impuissance  des  ennemi*  du  eAlé  de  la  Syrie.  Acli- 

v lié  à déployer  datv*  la  province  de  Daiundle .... 

ao  5 

3668 

9 4 novembre. 

Bclliard. 

Ordre  de  protéger  tout  spécialement  un  village  affecté 

Le  Caire. 

A l'entretien  d'une  mosquée 

90  6 

3669 

a 4 novembre. 

Menou. 

Chameaux  à fournir  pour  transporter  à Roaette  un 

Le  Caire. 

matériel  d'imprimerie 

ao6 

:«170 

a 4 novembre. 

IVAure. 

Approvisionnements  4 préparer  en  prévision  d'une 

3671 

a4  novembre. 

Bcrthier. 

École  d'infanterie  4 établir  pour  apprendre  les  ma- 

3672 

a 4 novembre. 

DuRewtlei. 

Autorisation  de  faire  imprimer  U jf) réods  égyptienne 

à l'imprimerie  nationale 

908 

3673 

a 4 novembre. 

foffarelli. 

Fort»  du  foire  : marchés  à passer  avec  des  Turc*  pour 

Lr  Caire. 

transporter  de*  matériaux  de  construction 

31)8 

3674 

a4  novembre. 

Le  même 

Demande  d’un  rapport  sur  des  études  topographiques 

4 faire  dans  le  Delta 

aoq 

3675 

a 4 novembre. 

Décision  sur  un  rapport  de  foffarelli  : transports  a 

placer  sous  la  direction  d’un  Turc 

J OC) 

3676 

a 4 novembre. 

Ordre  du  jour  : rappel  des  réglements  relatifs  aux  do- 

Le  Caire. 

mastique*  des  officiers 

910 

T. 
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PALI» 

1798. 

3677 

s 5 novembre. 

Le  Directoire  ■néentif. 

Retour  en  France  du  riloven  Suey.  ILUimenta  A dia- 

La  Cm». 

penser  de  la  quarantaine.  Recommandation 

9 1 1 

3678 

a j îmvtmbrv. 

Menou. 

Ordre  de  presser  la  levée  du  myn.  Avia  de  relations 

L«  Cai/t. 

suivie*  entre  lea  bey»  et  les  Anglais . . 

9 1 9 

3679 

dire*.  Rappel  dus  ordres  relatifs  tut  domestiques. 

9 1 3 

3680 

a 6 novembre. 

Laffarelli. 

Défense  du  lac  Bourios  : fort  et  tour  à construire  ; 

L»  Caire. 

croisière  à tenir  dsus le  lac..... 

a 1 3 

3681 

a 6 novembre. 

Me  ooai. 

Possibilité  d'une  attaque  des  Anglais  par  le  lac  Bout- 

Li  Lairc. 

lu*  ; ordres  en  conséquence 

9 1 5 

3682 

*7  novembre. 

Le  Divan 

Honoraire*  à prélever  aur  les  imposition»  de  la  ville. 

ai  5 

3683 

a 7 novembre. 

Menou. 

Demande  de  renseignements  sur  l’envoi  d’un  parle- 

U Caïn-, 

mari  taire  et  le  résultat  de  m mission 

916 

3684 

*7  novembre. 

Poonielftue. 

Rapport  à faire  sur  les  indemnités  dors  au*  cheiks 

LcXiIdl 

privés  d'un  revenu  sur  la  Monnaie 

o 1 6 

3683 

a8  novembre. 

Berihier. 

Mansronrt  ann»*|é  au  Caire  pour  se  juatifier  et  rem- 

Le  Cairr. 

placé  par  Marmont  à Alexandrie.  Ordre*  divers. . . 

*•7 

3686 

dais  près  de  la  colonne  du  MeqvA*... 

9 1 8 

3687 

aq  novembre. 

Marmont. 

Ordre  de  prendre  le  commandement  d’Alexandrie; 

Le  Laine. 

relations  avec  1»*  Anglais  interdites;  instructions. . 

918 

3688 

a g novembre. 

Gui— mne. 

BilimenU  et  déjièche*  à expédier  à Malle,  Corfou, 

La  Caire. 

Ancône,  Toulon.  Instructions  

atg 

3689 

pour  des  levées  et  envois  de  chevaux 

99  1 

1 3690 

«j<>  novymbnra 

Le  même. 

Ordre  A Davoul  d’inve*tir  le  village  de  Cbobré  et 

Ia>  Céf* 

d’emmener  l«*s  cheik*  en  otage .............. 

399 

369! 

3o  novembre. 

Leclerc. 

Ordre  de  confisquer  le*  biens  et  de  brûler  la  maison 

La  Caire. 

d'un  agent  d'Ibnvbim-Bey 

99  3 

369*2 

3o  novembre. 

CaflBrelli. 

Demande , pour  le  général  en  chef,  de»  ouvrage»  mili- 

La  f,»iw 

taire*  apportés  par  Caffnrelli  en  Égypte 

993 

3693 

ln  décembre. 

Ordre  de  faire  teindre  en  noir  le»  voile»  de»  avisos  »ur 

L«  Gur». 

le  Ntl 

9 93 

3694 

i ,r  itoanbte. 

lantiw. 

Ordre  de  correspondre  avec  un  agent  surveillant  le» 

Le  Caire. 

Arabes  A Terré  neh 

9 93  1 

3695 

Le  Caira. 

re*  ' 

994 

! 3696 

i**  décembre. 

Btrlkiw. 

Ordre  A Bon  de  *»•  rendre  à Sue»  avec  les  troupes 

Le  Uir*. 

désignée»  ; vivre*  à faire  préparer. ........... 

934 

3697 

i"  décembre. 

Bon. 

Ordre  de  *••  rendre  A Sue*  pour  en  prendre  le  corn- 

Le  Caire. 

mandement;  instruction* 

990 
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3 WM 

1798. 

l"  décembre. 

ÜaflareU). 

Soldat»  et  effider»  du  génie  à faire  partir  pour  Suez. 

Projet  de  fortification  demandé 

a 17 

3699 

i"  décembre. 

(ianteaume. 

Ordre»  et  instruction*  à donner  à on  officier  chargé 

Lr  Cair». 

de  commander  le  port  de  Suex 

È12 

3700 

T*  décembre. 

Dérision  : village  appartenant  à U femme  de  Mournd- 

Lr  Caiiv. 

Bey  i donner  en  indemnité  A dre  cheiks 

•y»  H 

3701 

s décembre. 

Martnonl. 

Conaeil  i réunir  : qiiretiona  à poser  aur  ia  croisière 

Le  Caire. 

anglaise  et  Je  port  d’Alexandrie 

aad 

3702 

a décembre. 

Berihicr. 

Ordre  d’envoyer  un  détachement  i El  Malaryeh  pour 

> surprendre  des  A relire 

;Ajiü 

3703 

a décembre. 

Eugène  Beoiiharnoi». 

Ordre  de  se  rendre  à Suez  avec  le  général  Bon .... 

»3o 

L*  lÎ4JfT. 

3704 

a décembre. 

Ordre  du  jour  réglant  la  retenue  sur  le  salaire  des 

soldais  employés  aux  fortifications 

»3. 

3705 

3 décembre. 

Marmont. 

Ordre  de  retenir  Ire  jeune»  matelot»  étrangère  et  de 

L*  Caire. 

Ire  envoyer  ag  La  ire  pour  recruter  larme* 

‘j-.ii 

3706 

3 décembre. 

le  Rot. 

Paquets  à expédier.  Ordre  de  retenir  le»  matelot* 

La  Caire. 

ayant  main»  de  trente  an* 

lis 

3707 

3 décembre. 

Berthier. 

Ordre  A donner  à Muret  de  #e  rendre  i Meoouf  par 

Terrineth 

3708 

4 décembre. 

Le  même. 

Ordres  à donner;  troupe»  à cheval,  artillerie  légère 

14  I^ÏIT 

envoyée»  A la  poursuite  de  Mourad-Bev 

a 33 

3709 

4 décembre. 

Reynier. 

Avi»  de  l’ordre  ci-drasus.  Nouvelle»  à prendre  de  la 

\s  Caire. 

marche  de  Bon  sur  Sues;  ordre»  divers 

a 34 

37  JO 

6 décembre. 

Ordre  du  jour  ; éloge»  donné»  à I»  division  Bon  et  à 

ia  cavalerie 

371! 

5 décembre. 

Marmont. 

Inatrurtion»  pour  l'exécution  de  l’erdre  suivant  ; blême 

à infliger  à de*  crapbivrë  de  la  manne 

a33 

3712 

5 décembre. 

Berlhirr. 

Soua-commiireaire  destitué  et  incorporé  comme  main- 

lot  sur  une  djmnc 

lM 

3713 

5 décembre. 

Leclerc. 

Versement  à faire  dana  ia  caisse  du  paveur  général. 

L*  Caire. 

Avi».  Instance»  pour  «le»  levée»  de  chevaux 

iM 

3714 

5 décembre. 

Le  même. 

Argent  perçu  illégalement  par  un  cheik.  Approbation 

Irf  Caire. 

d'une  mesure  de  Leclerc  à Qdjciah 

□ 32 

3715 

5 décembre. 

Deuil. 

Avis  d'envoi  de  djerme»,  de  cavalerie  et  de  vivres 

dam  la  haute  Egvple 

îll 

3716 

6 décembre. 

ilampon. 

Demande»  de  nouvelle»  du  général  Bon  à Suez. 

I '.a  1 tv. 

Arabe»  i épier  à liirket  el-llâggv 

»3k 

3717 

7 décembre. 

L’Intendant  general. 

Prorm-sae  de  relever  la  nation  copte  «le  sou  abois- 

I<f  fiiir 

sement;  service»  attendus  eo  retour 

»38 

3718 

7 décembre. 

Berihier. 

Ordre»  à donner  i Andrénaay  et  Boyer  pour  le»  pro- 

La  Caire. 

viocc*  «le  Gyxrii  et  du  Fayoum 

»3<j 

,6. 
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pints 

1798. 

3719 

7 décembre. 
Le  Cêirr. 

Andréoasy. 

Objet  de  l'envoi  d'Andréossy  dans  la  province  de 
Gjich  ; instruction*. 

a ’iu 

3720 

7 décembre. 
UüMfr. 

Bertbier. 

Ordre  de  faire  payer  de*  bateaux  enlevé*  par  Dom- 
marün  A dm  particulier*.  * 

ai» 

3721 

7 décembre*' 

UC*»'. 

Le  mémo. 

Ordre  de  donner  des  sauvegarde*  A de*  beys  ennemis 
de*  Mameluk* 

ail 

3722 

7 décembre. 
U Caii*. 

Pouasielgue. 

Contribution  supplémentaire  à imposer  A la  femme 
de  Ïlourod-Bey 

aii 

3723 

7 décembre. 

Le  Caif*. 

Ordre  : nom  donné  à la  djerme  de  l'artillerie. ..... 

a4a 

3724 

7 décembre. 

U Caire. 

GanleBume. 

Questions  faite*  à Ganteaume  sur  la  croisière  anglaise 
et  le  port  d'Alexandrie;  réponses 

ai* 

372.'» 

7 décembre. 
Le  CÛ». 

Pûussielguc. 

Ordre  de  faire  fabriquer  des  billets  pour  la  caisse 
du  payeur  de  l'armée 

*46 

3726 

8 décembre. 
L*  Cilrr. 

Rnrnpofi. 

Instructions  pour  une  mission  A Birkct  d-Higgy. 
nrnnnaifsance»  à faire;  noie*  A prendre. 

*46 

3727 

8 décembre. 
La  Caire. 

Berthier. 

Blâme  A infliger  aux  individus  demandant  des  certi- 
ficat» jKiur  retourner  en  Europe. 

*A7 

3728 

8 décembre. 
U Caire. 

Ordre  du  jour  : lois  sanitaires.  Femmes  et  enfants  à 
prendre  dans  les  expéditions  contre  le*  Arabes.  . . 

*4; 

3729 

9 décembre. 
Le  Caire. 

Ganteaume. 

Instructions  pour  l'envoi  d'un  brick  et  d'un  officier  ù 
berne;  nouvelles  à prendre 

*48 

3730 

9 décembre. 

Le  Caire. 

Arnaud. 

Instruction  pour  une  mission  A Deme;  lettres  A re- 
mettre; nouvelles  A prendre 

*5o  ) 

3731 

9 «lérembre. 
Le  Caire. 

1/  Bpj  de  Dp  me. 

Assurance  d’amitié.  Prière  de  faire  paner  en  Egypte 
les  nouvelles  d'Europe 

*flO 

3732 

9 décembre. 
Le  Caire. 

Le  Bcy  de  Tripoli. 

Meute  sujet 

a5i 

3733 

9 décembre. 

La  Caire. 

Mannonl. 

Ordre  d'embarquer  et  de  faire  partir  en  secret  le  ci- 
toyen Arnaud 

a5i 

3734 

9 décembre. 
Le  Caire. 

Menon. 

Ordre  pour  des  ventes  de  vins  à Rosette  et  Alexan- 
drie; dilapidations  à prévenir. 

a5a 

3735 

9 décembre. 

Le  Caire. 

Ordre  du  jour  : défense  do  fabriquer  et  do  vendre  de 
la  poudre.  Damanbour,  chef-lieu  du  Bahyreh. . . . 

a5a 

3736 

io  décembre. 
Le  Caire. 

Caflarelli. 

Demande  d'un  rapport  sur  l'vlal  de  la  citadelle  et  dos 
forts  du  Caire 

a 53 

3737 

i o décembre. 

Le  Caire 

Le  même. 

Envoi»  A faire  pour  la  construction  de  forts.  Canal 
de  Sân  à reconnaître. 

»53 

3738 

i o décembre. 

Reynier. 

Avis.  Reconnaissance  A faire  sur  Qotyeh  et  Gau. 

Le  Cairr. 

Ordre  pour  la  levée  du  myry, »... 

a54 

3739 

i o décembre. 

La  Caire. 

Bertbier. 

Amnistie  accordée  A la  tribu  des  A'ydy;  nomination 
d'un  cheik  ; conditions. 

a55 
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1798. 

3740 

i o décembre. 

CaiTarelli 

Ofliders,  Mpeara,  ouvriers  è foire  partir  pour  Suet. 

Le  Clin, 

Ordres  à donner  à 1 oüicier  du  Renie 

303 

3741 

l o décembre. 

Domine  rtin. 

Ordre  de  faire  partir  pour  Suci  des  ouvrier!  et  des 

Le  Cure. 

pièces  d'artillerie 

a56 

3742 

i o décembre. 

L?  mémo. 

Ordre  d’emplover  un  avant-postes  an  officier  deroan- 

Le  Cure. 

dant  à retourner  en  France 

*r>7 

3743 

10  décembre. 

Pouasielgue. 

Ordre  de  foire  restituer  la  valeur  d'un  butin  indû- 

Le  Ciiri 

ment  rendu 

a57 

3744 

1 1 décembre. 

Marmont. 

Instruction*  pour  le  transport  de  Reaurliamp  à Cous- 

Le  Ciin 

lanliiiople  sur  la  caravelle  turque 

a58 

3745 

1 1 décembre. 

D uma  noir. 

Ordre  de  laisu-r  la  caravelle  turque  sortir  du  port 

Le  Cure. 

d'Alevatidrie 

a5y 

3746 

1 1 décembre. 

Beanchamp. 

Mission  à Chypre  et  à Constantinople  : Français  dé- 

Le  Caire. 

tenus  à réclamer;  langage  è tenir  

360 

3747 

1 1 décembre. 

Le  Grand  Viiir. 

Avis  de  la  mission  de  Beoucbamp  -,  dispositions  ami- 

Le  Ceire. 

cales  de  la  République  envers  la  Porte 

üfLa 

3748 

1 1 décembre. 

Le  Ministre  français 

Objet  de  la  mUsion  de  Beauchamp:  intrigues  etme- 

Le  Ceire. 

à Constantinople. 

mies  à déjouer;  Français  à réclnmcr 

s 63 

3749 

1 | décembre. 

Ganteaume. 

Instructions  pour  l’envoi  d’un  brick  à Plie  de  Zante. 

s64 

Le  Ceire. 

3750 

1 1 décembre. 

L'Agent  français 

Demande  de  foire  parvenir  en  Égypte  les  nouvelles 

Le  Ceire 

V7ei.il.. 

s65 

3751 

■ 1 décembre. 

Eugène  Ri-euhamais. 

Félicitations  et  conseils 

s 65 

Le  Ceire. 

3752 

1 1 décembre. 

Boa. 

Avis  du  départ  pour  Sues  d'un  convoi  commandé  par 

Le  Ceire. 

l'adjudant  général  Valentin.  Ordres  divers 

■j  66 

j 3753 

1 9 décembre. 

Marmont. 

Reproche.  Ordre  d’envoyer  au  Caire  les  hommes  inu- 

Le  Caire. 

Lies  à Alexandre*,  et  d'en  expulser  les  pèlerins-  . 

367 

3754 

i a décembre. 

Reynier. 

Colonnes  mobiles  4 envoyer  pour  intimid-T  la  pco- 

Le  Ceire. 

rince  de  Charqyeb.  Ordre  d’occuper  Qalyeh 

967 

3755 

1 9 décembre. 

LaeaUflte. 

Mission  à Alexandrie  : ordres  divers.  Voitures  du  gé- 

Le  Ceire. 

néral  en  chef  à foire  partir  pour  BoulAq ........ 

968 

,3756 

i a décembre. 

ArnMé  cirant  un  inspecteur  général  des  domaine*  prè* 

Le  Ceire. 

l’administration  de  P enregistrement 

36g 

3757 

i3  décembre. 

Leclerc. 

Motifs  de  l’iinrslalion  d’un  Arabe  à faire  connaître  au 

Le  Ceire. 

divan  et  aux  ebriks  de  Qelyoub.. 

*7°  j 

3758 

i3  décembre. 

lion. 

A»i*.  Conduite  4 tenir  pour  nsaurer  les  Arabes  corn- 

U Caire. 

merçant*.  RccominamUlions 

370 

3759 

1 4 décembre. 

Arrêté  : création  de  titres  de  garantie  pour  le*  pro- 

Le  Ceire. 

priélés  Houniises  A l'enregistrement 

971 

3760 

1 5 décembre. 

Bon. 

Avis  et  recommandation*.  Permission  de  revenir  au 

Le  Ceire. 

Caire , en  cas  de  maladie ....  

97» 
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1708. 

3761 

16  décembre. 

Eugène  Beauharnais. 

Accusé  de  réception  d'un  croquis.  Recommandation*. 

s73 

Le  Gain. 

3762 

l6  décembre. 

Penvo, 

Présent  d'un  sabre  en  récompense  do  services  rendus 

L»  Caire. 

en  Égypte 

s73 

3763 

i y décembre. 

Beriiiier. 

Ordre  de  faire  partir  pour  Alexandrie  un  officier 

Le  Caire. 

chargé  d’une  mission 

*73 

3764 

1 7 décembre. 

Instruction*  : officier  é conduire  à Malle;  dépêches  à 

Le  Caire. 

rapporter  en  Egypte 

»- , 

! 3765 

1 7 décembre. 

Villeneuve. 

Attente  de  l'arrivée  de  Villeneuve  à Alexandrie;  avi». 

Le  Caire. 

Demande  d'envois  de  fusil* 

s75 

3766 

1 7 décembre. 

Vaubois. 

Ordre  de  faire  partir  pour  la  France  le  citoyen  Fouréa 

Le  Caire. 

diargé  d'une  rabaion.  Demande  de  nouvelle»  .... 

»75 

3767 

17  décembre. 

Le  Directoire  exécutif. 

Nouvelles  de  l'Inde.  Situation  et  travaux  de  l'année. 

Le  Caire. 

Demande  de  nouvelles  d'Europe 

376 

3768 

17  décembre. 

[)  ugua. 

Ordre  de  laisser  libre  le  commerce  de  Damiette  avec 

Le  Caire. 

la  Syrie 

3769 

1 7 dréembre. 

Le  même. 

Régie  de  comptabilité  à maintenir  contre  un  abus  ai* 

Le  Caire. 

gn«l* 

*77 

3770 

1 7 décembre. 

D'Aure. 

Plainte  au  sujet  d’achats  de  blé  à Damiette.  Demande 

t*  Caire. 

de  renseignements 

978 

3771 

1 7 ddmmbre. 

Verdier. 

Réponse  4 une  réclamation  : Verdier  maintenu  au 

Le  Caire. 

commandement  d’une  brigade 

978 

3772 

1 7 décembre. 

Boyer. 

Ordre  d'artivrr  In  perception  du  myrv;  renseigne- 

U Caire. 

ments  à prendre  sur  le  Fayouin 

378 

3773 

1 7 décembre. 

Deuix. 

Avi*.  Défaite  des  Mameluks  attendue;  officier*  à ses 

Le  Caire. 

ordre».  Demande  d’envoi  de  Mé.  * « 

*79 

3774 

1 7 décembre. 

Fourè*. 

Instruction  pour  une  mission  à Malle  et  à Paris. . . . 

*79 

Ijt  Caiw. 

3775 

1 8 décembre. 

Le  même. 

Ordre  de  sc  rendre  à Alexandrie  pour  s’y  embar- 

quer 

3776 

1 8 décembre. 

Bcrthier. 

Ordre  de  faire  partir  pour  Alexandrie  le  citoyen 

Crouler  envoyé  en  mission 

3777 

1 8 décembre. 

C.roiiier. 

Instructions  pour  une  mission  A Corfou  : états  de 

1.»  Caire. 

situation  et  nouvelles  à rapporter 

981 

3778 

1 H décembre. 

— 

Mannonl. 

Avis;  ordre  pour  l’approviaiQnnemenl  d'Alexandrie. 

La  Caire. 

Relations  i favoriser  avec  Dcrae 

.8, 

3779 

1 8 décembre. 

Beriiiier 

Informations  à prendre  sur  de»  brigandages  commis 

Le  Caire. 

par  une  tribu  arabe  . 

s83 

3780 

1 8 décembre. 

Dommartiu. 

Canons  i emoyer  fi  Birket  el-Higgy  pour  l'ai-inemeut 

d’une  maison  convertie  en  fort 

.K.'t 

3781 

1 . fjif. 
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1798, 

3782 

l q décembre. 

Ordre  : protection  et  privilège*  accordé*  eu  courent 

L«  C«irr_ 

du  muai  Suint 

së'i 

3783 

i q décembre. 

Bon. 

Avis;  moinmandaliotw  jiour  T envoi  de  bouteilles 

I-*  !'*■>«. 

d’eau  des  «Mirer*  de  Moïse. 

*86 

37  SA 

i q décembre. 

Ordre  : nomination  d’un  kiAya  des  Arabe*;  son  auto- 

I-*  fjirr. 

rite. 

a86 

3785 

ai  décembre. 

Les  Habita iiLs 

Proclamation  : pardon  et  oubli  de  leur  révolte;  foc- 

L» 

du  ('.aire. 

nation  de  deux  nouveaux  divans ............. 

*8? 

3780 

ai  dérrtnhcp. 

Mr  ni)ii- 

Avis;  ordre  pressant  pour  l'approvisionnement  d’A- 

L*  1 Jirt- 

letondrie  

sR8 

3787 

ai  décembre. 

Berlbier, 

Ordre  à des  guides,  à Dommartin , CalTarelli  et  Gan- 

Le  Cair«_ 

te*  urne  de  se  rendre  à Biiket  el-HAggy 

*88 

3788 

ai  décembre. 

Guibert. 

Mission  à Mcbnllet-H-Kelrçr  et  à Damietlr  : noirs  cl 

I-*  Ijiit 

renseignements  à prendre 

990 

3789 

Ordre  du  jour  : pieux  pour  armer  le*  soldats;  musique 

[ . «-  1 . i rv 

pour  éffaver  !«•*  malailes 

fl«)0 

3790 

s 3 décembre. 

Bon. 

Avis  du  départ  du  général  en  chef  pour  Sues.  Nou> 

Le  Ceut. 

<dle>  ........  Z 

991 

3791 

a 3 décembre. 

Be«M'-nn. 

Ordre  pour  le  départ  et  la  marche  d'une  colonne  es- 

Lr  Caire. 

co riant  le  général  en  chef.  

391 

3792 

fl  3 décembre. 

Berthicr. 

Ordre  4 Lagrange  de  w porter  4 Qalveb  ; fort  à enn.v 

Le  Caire. 

truirr;  reronnnissnnce*  à faire 

99a 

3793 

fl  3 décembre. 

Merlin. 

Ordre  de  suivre  Lagrange  4 Qalveb;  note»,  rensei- 

Le  Caiit. 

gnemcrits  4 prendre. 

39^ 

3794 

s 3 décembre. 

Rcmier. 

Avis  de  l’ordre  4 Lagrange  ; but  de  l'expédition  sur 

L*  Caire. 

Qatyeh  ; ordres 

agi 

3795 

*3  décembre. 

Doramartin. 

Pièce*  el  munitions  à envoyer  de  S41beveb  4 Qalyeli 

U Caire. 

pour  l'armement  d’un  fort 

ag5 

3790 

*3  décembre. 

Gdhitffi. 

Officiers,  ingénieurs,  ouvriers,  etc.  4 envoyer  4 Qa- 

Le  Caire. 

lyeh  pour  construire  un  fort 

a y fi 

3797 

a3  décembre. 

D'Aure. 

Ordre  pour  l'approvisionnement  des  troupes  de  La- 

Le  Caire. 

graoge . à Qalveb 

a 97 

3798 

a 1 d-xcnibre. 

Kleber. 

Surveillance  supérieure  laissai  Kleber.au  Caire, en 

Le  Caire. 

l'absence  du  général  en  chef 

*98 

3799 

fl  4 décembre. 

Bmicrm. 

Rapports  4 expédier  Ions  les  jours  au  général  en  chef; 

1*  Caire. 

avis 

398 

3800 

s 4 décembre. 

Pouaeielgue. 

Ordre  «le  faire  fabriquer  de  nouveaux  billets  pour  la 

Lr  Caire. 

somme  de  cent  mille  franc*. 

ay8 

3801 

»7  décembre. 

Berthier. 

Ordre*  pour  l'envoi  n SAlheveh  d'une  partie  de  la  gnr- 

Sur*. 

nison  de  Surs.  Rnulm  à étudier 

*99 

3802 

*7  décr-mbre. 

I.e  même. 

Ordre  4 Ganlraume  de  se  rendre  aux  sources  de 

Sur* 

Mnw,  où  le  général  en  chef  va  «e  porter 

3uo  1 
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1798. 

.180.1 

»7  décembre. 

Ordre  4 Dornmartin  et  à CafTarelli  d'accompagner  le 

Sue*. 

général  en  <Uel  aux  sources  de  Moïse 

3oo 

.1804 

ao  décembre. 

Berthier. 

Ordre*  : envoi  d'ouvrier*  de  marine  à Suer  ; arme- 

8mm, 

ment,  approvisionnement  du  fort  d'Agerood.  . . . 

3oo 

.1805 

aq  décembre. 

Ordre  4 Dommarlin  et  à CafTarelli  de  suivre  le  général 

9mm. 

en  chef  pour  reconnaître  le  canal  de  Suei ....... 

309 

3806 

3 o décembre. 

Berthier. 

Instructions  pour  de*  officier*  envoyée  en  reconnais- 

Swi. 

earin-  sur  le*  côte*  de  la  mer  Rouge 

3 09 

3807 

3 o décembre. 

(janteanme. 

Armement  de  chaloupes  canonnière*  à Sue*.  Ordre* 

S uer. 

pour  une  recotmaiwanre  du  côté  de  la  mer  Rouge. 

3o3 

1799. 

3808 

s janvier. 

Le  Divon  du  Caire. 

Sentiments  du  général  en  chef  pour  le  divan.  Travaux 

Bolbejs. 

pour  rétablir  le  canal  de  Suei.  Arabes  à punir . . . 

3oA 

3800 

5 janvier. 

Reynier. 

Mouvement*  de  trempes  sur  Sdlhcyeh  et  Qatyeh;  ro- 

Bell-}». 

commandabon  en  prévision  d une  attaque. ...... 

3o5 

38  ICI 

5 janvier. 

Berlbier. 

Ordre*  à donner  pour  de*  envois  de  troupe*  à Kl- 

.Mcnivr '.  .77 

■1o6 

3811 

7 janvier. 

MannonL 

Maures  approuvées;  ordres.  Autorisation  de  parle- 

L*  Céirr. 

monter  avec  le*  Anghiis;  instructions 

•lof» 

3812 

7 janvier. 

Dugun. 

Ordre  pour  une  levée  de  chevaux.  Explication  du 

LeCoito. 

myry  et  d'autre*  impôts  perçu*  en  Égvpto 

3«8 

3813 

7 janvier. 

Lrelerc. 

Ordre  de  chasser  des  Arabe*  de  la  province  de  QeJyouh, 

I.«  Csii*. 

Défaite  de  la  tribu  d'Abou-Svr . . 

309 

3814 

7 janvier. 

Valentin. 

Ordre  de  protéger  la  caravane  de  Tbor  portant  du 

L*  foire. 

charbon  au  Caire 

3oci 

38ir. 

8 janvier. 

Andréossy. 

Autorisation  de  donner  de*  armes  aux  villages  de  la 

Le  Caire. 

province  de  (iyzeh  pour  repouseer  les  Arabes. . . . 

3o<> 

3810 

8 janvier. 

Pouaielgue. 

Ordre  de  confisquer  les  biens  d’un  membre  du  divan 

Le  Caire. 

de  Oelyoub  condamne  à mort 

3io 

3817 

8 janvier. 

Le  même. 

Ordre*  4 donner  pour  le  pavement  immédiat  de  di- 

Le  Caire. 

verses  contributions 

3io 

3818 

8 janvier. 

Ordre  du  jour  : Peine  contre  le*  offirirr*  de  santé 

Le  Caire. 

pour  refus  de  soins;  punition  d’an  chirurgien. . . . 

3io 

3819 

9 janvier. 

Berlbier. 

Récompense*  méritées  par  un  guide  au  passage  de  la 

Le  Caire. 

mer  Rouge 

3 1 1 

3820 

9 janvier. 

Ordre  : création  d'un  régiment  de  dromadaires  ; eon- 

Le  Caira. 

ditions  pour  y être  admis  .................. 

3t  i 

3821 

io  janvier. 

Ordre  du  jour  : répartition  d'une  réquisition  de  dro- 

Le  Caire. 

madaires  entre  lea  provinces  de  l’Égypte 

3 1 3 

3822 

i o janvier. 

Berthier. 

Reproche  à faire  i Menou  de  l'inexécution  d'un  ordre 

L»  Caire. 

pour  l'envoi  d’un  bâtiment  à Damiette 

3i  3 
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3823 

3824 

1799. 
lo  janvier. 

U Ciln. 
i o janvier. 

Berthttr. 
Le  même. 

Ordre  d'envoyer  une  canonnière  dan»  le  lac  Bourios 
pour  suneiller  le*  Anglais 

Ordre  A Jnnol  do  prendre  le  commandement  de  Sues; 

3iA 

3823 

3820 

L»  Oiin. 

envois  à laire.  Mouvement#  de  troupes. 

3ti 

1 1 janvier. 

I.<-  C«ii». 

1 1 janvier. 

Mural. 

Caffarelli. 

Ordre  pour  une  expédition  contre  de*  tribu#  arabes 
dan»  la  province  d’Alfveh;  captures  à faire 

Ordre  de  désigner  un  officier  du  génie  pour  suivre 

3.5 

3ifi 

3827 

Lr  C^ire. 

l'expédition  de  Mural;  nota  à prendre 

1 1 janvier. 

Rev  nier. 

Ordre  d'examiner  une  réclamation  du  chef  de  la  tribu 

3ifi 

3828 

L«  Gain. 

arabe  d'El-Avd . 

1 1 janvier. 

Gantiumme. 

Bâtiments  A préparer  pour  une  mission  secréte;  (lot- 

3. 7 

3829 

U Caire. 

Ullo  h armer  pour  le  lac  ttourlus 

1 1 janvier. 

Caflarelli. 

Ordre  de  mettre  en  marche  six  cent»  sapeurs  sur 

3 1 8 

j 3830 
3831 

1*  f.irr. 

Oatyeli  et  Kl -A  rvcli 

1 1 janvier. 

La  Caire. 

1 1 janvier. 

Valentin- 

Avis;  départ  d'une  caravane  pour  Suei.  Ordre  con- 
cernant le  puits  d'Ageroud 

Ordre  : outres  pour  transporter  de  Peau  données  * la 

3 « 8 
3it> 

3832 

Lr  Caire. 

cavalerie;  chevaux  mis  a l'eau  saumâtre.  

» a janvier. 

Aodréoaay. 

Ordres  pour  une  tournée  dans  la  province  de  Gyaelt; 

3833 

U Caire. 

lacs  ftatroiin  et  fleuve  sans  eau  à reconnaître. . , . 

3iq 

1 s janvier. 

Reynier. 

Chameaux  à reqnérir  pour  transporter  des  denrées  à 

3ao 

3834 

Caire. 

bAlheych  et  a Oatveb 

i • janvier. 

Poussielgue. 

Avis  i donner  nus  marchand»  du  Caire  du  départ 

3 90 

3835 

3830 

Lr  Caire. 

d'une  caravane  poOr  Sun 

i a janvier. 

U Caire. 

1 9 janvier. 

Junot. 

Dommartin. 

Instruction*  pour  commander  à Sues;  police  i main- 
tenir; commerce  A protéger 

Ordre  de  faire  réparer  un  pont  entre  Silbryeh  et 

391 

3aa 

3837 

1^  Caire. 

Qatveh 

i a janvier. 

Rerthier. 

Expédition  A confier  an  chef  de  brigade  Do  vivier; 

3*3 

3838 

Le  Caire. 

chameaux  i capturer  sur  les  Arabe* 

i a janvier. 

Le  même. 

Expédition  A confier  à Croirier  ; chameaux  à capturer 

3*3 

3839 

384Û 

i a janvier. 
Le  Caire. 

1 9 janvier. 

Le  même. 

Caflarvlii. 

Ordre  pour  une  expédition  sur  Qantarah;  chameaux 
à capturer  dans  le  désert 

Ordre  pour  Penlèvement  d’an  ballon  au  Caire;  an- 

3*6 

3*5 

384] 

is  janvier. 

Ordre  pour  l'éclairage  «le*  rare  du  Caire  #ou»  la  sure 

3*5 

3842 

1 3 janvier. 

Calïurelh. 

Ordre  de  faire  connaître!  aux  membres  de  la  rotnmi»- 

3*6 

3843 

Le  Caire. 

sion  de*  arts  le  départ  de  diverses  expéditions. . . . 

1 3 janv  ier. 

Le  même. 

Avis  ; ordre  de  terminer  rapidement  des  travaux  de 

3*7 

Le  Caire. 

fortification  au  Caire. 

97 
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1799. 

3844 

1 3 janvier. 

Ordre  du  jour  : amuatnats  commis  par  des  soldats  à 

I a Cur. 

Exbeàych  ; leur  punition 

3a8 

3845 

1 3 janvier. 

Ordre  du  jour  : officier»  destitues  pour  avoir  joué 

UfeS». 

a ver  dus  soldai* 

3a8 

3848 

i3  janvier. 

Ordre  déterminant  l'autorité  compétente  pour  juger 

Le  UtR. 

les  délits  commis  par  les  indigènes 

3*9 

3847 

1 4 janvier. 

Maraiont. 

Menace  à faire  eu*  consuls  à Alexandrie.  Masures  4 

Le  Caire. 

prendre  contre  un  nommé  Ienovich 

.1.9 

3848 

t 4 janvier. 

Lagrengr. 

Ordre  d'activer  le*  travaux  de  fortification  à Qalych. 

La  Caire 

Avis  et  demande  de  renseignements. 

33(i 

3849 

1 4 janvier. 

CnfFareüi. 

Distance  entre  le  Caire  et  Sue*  à faire  mesurer  par 

Le  C*iR. 

des  ingénieurs;  recommandations. ........... 

33 1 

3850 

1 4 janvier. 

Ordre  relatif  aux  imprimeries  française  et  arabe; 

Lt  Caire. 

\ enture  et  Bourienne  nommes  inspecteurs 

.73. 

385 1 

1 4 janvier. 

Ordre  du  jour  : transport  d’oulrv*  remplies  d'eau  par 

U Caire. 

l'artillerie;  dispositions  diverses 

33* 

385*2 

1 5 janvier. 

Marmonl. 

Départ  d'officier*  de  santé  pour  Alexandrie;  recoin- 

1.*  Caire. 

mandations 

333 

3853 

1 5 janvier. 

.Menou. 

Agent  envoyé  par  les  Mameluks  à Edkou  pour  corn- 

la  Caire. 

muniquer  avec  1rs  Anglais. 

333 

3854 

1 5 janvier. 

Renner 

Ordre  de  prendre  dans  la  province  de  Charqyeh  les 

Le  Caire. 

moyens  de  transport  pour  ajqirovisioaner  Qatyeh . 

333 

3855 

1 5 janvier. 

Ganlcoumc. 

Établissements  de  la  marine  de  Sues  i inspecter.  Or- 

la  Caire. 

dre»  pour  une  mission  à Qoaeyr .............. 

334 

3858 

1 5 janvier. 

la-  (aiirunn mi.int 

Bâtiments  à emboaser  sur  le  Nil  pour  compiler  la 

la  Caire. 

•Id  armes  à Bouliq. 

défense  du  Caire. 

335 

3857 

1 5 janvier. 

Arrêté  : conseil  dre  finance*  pour  délibérer  sur  les 

Le  Caire. 

ressources  de  l’année  en  Égypte 

336 

3858 

io  janvier. 

Pouswelgiie 

Ordre  pour  le  payement  immédiat  de  diverses  cou- 

La  Caire. 

tribu  lions;  rapports  demandés.. 

336 

3859 

1 5 janvier. 

Bon. 

Recommandations  à faire  aux  rhefii  «le  la  3s*  demi- 

La  Caire. 

brigade  pour  le  maintien  de  U discipline 

337 

3860 

1 6 janvier. 

Marmonl. 

Mosquées  » occuper  pour  divers  services  de  l'armée  à 

Le  Caire. 

Alexandrie 

338 

3861 

1 6 janvier. 

Le  même. 

Avis  et  recommendations  ; ordre  de  punir  de  mort  le 

Le  Caire. 

refus  de  soins  aux  pestiférés. 

338 

3862 

16  janvier. 

Le  Roy. 

Ordre  pour  l'armement  d’un  bâtiment 

33g 

La  Caire. 

3863 

1 6 janvier. 

Menou. 

Détachement  à faire  partir  la  nuit  pour  surprendre 

Le  Caire. 

une  tribu  arabe  pré*  d«  RorcUc 

33g 

3864 

16  janvier. 

LeUirrq. 

Rappel  d'ordres.  Arab«  i surprendre;  bestiaux  à en- 

Le  Caire. 

voyer  à Alexandrie 

34o 

Digitized  by  Google 


TABLE  DES  PIECES. 


771 


V 

dr. 

nècts 

DATES 

" 

DESTINATAIRES 

SOMMAIRE  DES  PIÈCES 

PALM 

1799. 

3865 

1 6 janvier. 
U Cm*. 

Ordre  : payement  de  sommes  due*  pour  l'enregiatre- 
niml  el  pour  le  rachat  des  femmes  des  Mameluk.». 

34  0 

3866 

16  janvier. 
LtGûft. 

Ordre  du  jour  : gratification»  pour  l’administration 
«ni taire  d’ Alexandrie.  Transport  de»  blessé». . . . 

34  0 

3867 

1 7 janvier. 
L*  Cm  p*. 

Ordre  du  jour  : ordre  à KleWr  de  reprendre  le  com- 
mandement de  la  province  de  Damiette 

34 1 

3Hlis 

1 8 janvier. 
Le  Caiie. 

Brrlbirr. 

Ordre  à donner  4 Menou  de  *0  rendre  au  Caire  pour 
remplacer  le  général  en  chef. ............... 

34 1 

3869 

1 8 janvier. 
U Cair*. 

Le  même. 

Sauf-conduit  à donner  4 la  tribu  des  SaouAlhàl;  pri- 
sonniers 4 échanger  contre  de»  chameaux 

34s 

3870 

1 8 janvier. 
L#  Ceii*. 

Caflardb. 

Dispositions  faite»  pour  réprimer  le*  insurrection»  au 
Caire  ; demande  d'un  mémoire. 

3.4  a 

3871 

1 8 janvier. 

1.»  Caire, 

Berthier. 

Ordre  d'orgauber  deux  compagnie»  de  vétérans  pour 
le  service  de  la  citadelle  du  Cair*. 

343 

3872 

1 8 janvier. 
La  Cale*. 

Caflardli 

Ordre  de  faire  boucher  de»  porte»  de  la  citadelle  du 
Caire;  communication»  à garder 

344 

3873 

1 8 janvier. 
UCait». 

Verdier. 

Ordre  de  punir  de  mort  un  cheik  recèlent  de»  canon» 
appartenant  aux  Mameluk» 

344 

387  A 

1 8 janvier. 
Le  €«(**. 

Lcdcrr. 

Am.  Arabes  de  Dente  à surprendre. 

345 

3875 

1 8 janvier. 
Le  Caire. 

CniLert. 

Ordre  de  conduire  un  convoi  4 Qatych;  travaux  à 
inspecter;  note»  à prendre  sur  U route  ........ 

345 

3870 

1 8 janvier. 
U Cale*. 

Ugruis». 

Avis  d'envoi».  Rrcsniuiaumce  4 faire  sur  U cite.  De- 
mande de  nouvelle»  de  Syrie. 

346 

3877 

19  janvier. 
Le  Caire. 

Ordre  : chasseur  nommé  sou»- lieu  tenant  en  récom- 
pense de  service»  rendu»  en  Égypte 

347 

3878 

1 9 janvier. 
Le  Caire. 

CaSatvIli. 

Renseignement  demandé  sur  l'état  de»  travaux  pour 
1»  construction  d’un  moulin. ................ 

348 

3879 

19  janvier. 
Le  Gain. 

Dugu». 

Ordre»  pour  T approvisionnement  de  Qa  l y eh  ; de- 
mande d'un  rapport  sur  U situation  de  Lesbé. . . . 

348 

3880 

ao  janvier. 
Le  Cair*. 

Uerlhier. 

Ordre  de  faire  partir  Murat  pour  surprendre  un 
camp  arabe  dans  la  province  de  Qelyoub. ...... 

36y 

3881 

*0  janvier. 

L*  Cair*. 

Le  même. 

Ordre  pour  le  retour  de  Ram  pou  et  de  Zajonchek  au 
Caire  et  à Gytch  ; recommandations  4 leur  faire. . 

369 

3882 

a 0 janvier. 
Le  (Me*, 

Menou. 

Ordre  de  se  rendre  au  Caire  pour  y commander  en 
cas  d'absence  du  général  en  chef. ............ 

35o 

3883 

ao  janvier. 

\*  Caire, 

Berlliier. 

Ordre  déterminant  la  garnison  dr»  fort»  Dupuy  et 
$u!kow»ki  ; signant  pour  annoncer  le»  Arabe*. . - 

35 1 

3884 

a 0 janvier. 
L*  Cale*. 

Dommartin. 

Ordre  de  faire  faire  un  modèle  de  lance*  pour  la  ré- 
giment de»  dromadaire».  

35 1 

3885 

•0  janvier. 
La  Caire. 

Ordre  du  jour  : peine  de  mort  pour  le»  cbeikael-beled 
cachant  de»  canons  appartenant  aux  Mameluk». . . 

97 

35» 
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r*<ïi-s 

1799. 

3886 

ai  janvier. 

Klebcr. 

Ordres  : flottille  de  Damiette.  Ordre  de  se  rendre  à 

LeCaier. 

Qalyeh  avec  une  partie  de  sa  diviaiou 

35s 

3887 

ai  janvier. 

IVNtuiel/pi*'. 

Ordre  de  tirer  reçu  d'nrtion*  prises  sur  la  compagnie 

Le  Caire. 

<l'ÉOTfc 

354 

3888 

a«  janvier. 

Manitou! . 

Matelot»,  matériel  d’imprimerie  à envoyer  au  Caire; 

Le  Caire. 

fusils 4 réunir 

355 

388y 

*9  janvier. 

Cafîarelli. 

Observation*  sur  le  port  de  Tyneh;  ordre  de  recon- 

Le  Caire. 

naître  un  lac  entre  Qatyeli  et  El-  Vrycii, ........ 

355 

3890 

9 9 janvier. 

Domina  rlin. 

Eipéilition  dp  Syrie  : onlras  pour  l'artillerie  et  le 

Le  Caire. 

transport  de  munitions .......... 

356 

3891 

99  janvier. 

Rerthier. 

Contre-ordre  pour  un  mouvement  ordonné  par  Rey- 

356 

3892 

s3  janvier. 

Dommartiri. 

Approltaüon  de  mesures  proposée*  pour  l'armement 

I.e  Caire. 

de  la  citadelle  du  Caire 

357 

3893 

93  janvier. 

Le  même. 

Ordre.  Rapport  4 faire  «ur  un  équipage  de  pont  do- 

Le  Caire. 

vant  suivre  l'artillerie. 

357 

3894 

93  janvier. 

Caflarclli. 

Onlre  de  faire  mettre  en  étal  la  salle  d'arme*  d'un 

Le  Caire. 

hôpital 

3895 

93  janvier. 

Berthicr. 

Ordre  coiiuuuant  la  pâme  infligée  4 des  officiers  pour 

Le  Caire. 

avoir  joué  avec  des  soldat*. 

358 

3896 

9 4 janvier. 

Zoulfiqâr. 

Soins  à donner  à de*  femmes  arabes  capturées  par 

Le  Caire. 

Croiuer 

359 

3897 

9 5 janvier. 

Bcrtbier. 

Instructions  pour  ce  général , chargé  d'une  mission  en 

Le  Caire. 

France.  Note 

3 09 

3898 

9 5 janvier. 

Le  Commandant  de  la 

Ordre  de  former  sans  délai  un  tribunal  de  commerce 

Le  Caire. 

province  de  lloseUr. 

4 Rosette.  

36» 

3899 

9.'»  janvier. 

Le  Sultan 

Envoi  d'un  réglement  sur  la  douane  de  Sues;  M9U- 

Le  Caire. 

de  !a  Mecque. 

rance  à donner  au»  m-godanU  du  Hrdjaa 

36 1 

3900 

95  janvier. 

L'Iinani 

Promette  de  protection  pour  les  bâtiment*  venant  à 

U Caire. 

ir  M.v.lf, 

Sud.  Lettre  4 faire  parvenir  4 Tippoo-Sahib .... 

36 1 

3901 

95  janvier. 

Tippoo-Sahib. 

Désir  de  le  délivrer  du  joug  des  Anglais,-  demande 

Le  Caire. 

de  nouvelles  de*  Indes. .................... 

36* 

3902 

g 6 janvier. 

Klidc-r. 

Demande  d‘un  rapport  sur  l'état  sanitaire  d'une  do- 

Le  Caire. 

mi-brigade 

36t 

1 3903 

96  janvier. 

Berlhier. 

Ordre  pour  la  punition  d'un  détachement  convaincu 

Le  Caire. 

de  pillage 

363 

3904 

96  janvier. 

Ordre  : conseil  d’administration  des  hopitau»  créé 

Lt  Caire. 

pour  vérifier  le*  compte*  de  l'agent  en  chef 

363 

3905 

96  janvier. 

Ordre  : établissement  «k  cimetière*  |*our  les  individus 

Le  Caire. 

de  l’arnKgt . . . . « . i . » . . ^ i » ; - . * : ; ^ . ■ ; * ■ 

364 

3906 

97  janvier. 

Bertbier. 

Ordre  4 Reynier  de  *e  porter  4 Qatyeli.  Souhait 

U Caire. 

chargé  de  commander  la  province  de  Cbarqych . . 

364 
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fieu 

1799. 

3907 

97  janvier. 

Caffarelli. 

Officiers,  ingénieur»,  ouvriers  à faire  partir  pour 

l.e  Caire. 

suivre  Hunier  i iJ-A'rycb . . . 

36.» 

3908 

97  janvier. 

Pousaielgue. 

Ordre  de  requérir  des  mulets  chec  les  Coptes,  les 

Le  (Mire, 

juifs  et  le*  marchand*  du  Caire 

360 

3909 

98  janvier. 

Marmont. 

Instruction*  pour  le  service  des  troupes  pendant  ta 

Lf  Caire, 

peste;  recommandations 

300 

3910 

98  janvier. 

Ganleaume. 

Lettre  à écrire  au  commandant  des  frégates  de  Pile 

Lf  Caire. 

de  France  croisant  devant  Aden 

3 08 

391! 

98  janvier. 

Ordre  : vivre*  A transporter  par  mer  «le  Damiette  i 

Le  Luire. 

Casa;  conseil  chargé  «le  l'exécution 

368 

3912 

98  janvier. 

Bertliier. 

Avenues  renvoyés  en  France;  ordre»  pour  leur  dé- 

1^'  0«in», 

P»rt 

3913 

98  janvier. 

Ganteaunie. 

Ordre  de  revenir  an  Caire;  expédition  sur  Qoaeyr  à 

L<  Caïn. 

conlier  à un  olliaer  ; avis 

30q 

391  4 

99  janvier. 

Bcrlhier. 

ÉtablUacment*  de  l'armée  à Rosette  A faire  transporter 

U C*.re- 

dans  un  tort 

3-0 

3915 

99  janvier. 

Le  même. 

Ordre»  pour  des  mouvements  de  troupes.  Soldats  ve- 

U Cavre. 

nant  «l’Alexandrie  à mettre  en  quarantaine. 

370 

3910 

a«i  janvier. 

Le  niênMf. 

Ordres  A «lonner  pour  envoyer  de  Rosette  A Qalveli 

Le  Caire. 

trois  compagnie  de  grenadiers 

3 7» 

39)7 

9 y janvier. 

Ordre  : vivre*  à embarquer,  sur  divers  bâtiments,  A 

L*  Caire. 

Bon  14 q et  à Damiette. 

379 

3918 

99  janvier. 

Reynier. 

Autorisation  d'emmener  avec  l'expédition  des  cheiks 

Le  l'jiff. 

arabe* 

3-3 

3919 

3o  janvier. 

Le  Divan  du  Caire. 

Désir  du  généra]  en  chef  de  voir  le  RamaiAn  célébré 

3920 

3o  janvier. 

Ordre  : province  «b».  Gvieh  réunie  A une  partie  de 

Le  Caire. 

celle  de  Qelyoub  pour  former  une  province  du  Caire . 

3,4 

3921 

3o  janvier. 

Ordre  : provinces  de  Menouf  et  de  Qelvouh  réunies 

Le  Caire. 

sous  le  cummandcment  «le  lanuase 

3,4 

3922 

3o  janvier. 

Ordre  : provinces  de  Gharhvch  et  de  Mansoimili  réu- 

L Caire. 

nies  sous  le  commandement  «b*  Fugière 

3-r. 

3923 

3o  janvier. 



Ordre  ; provinces  de  Beny-Souevf  et  du  Favoum  réu- 

Le  Caire. 

nies  sous  le  commandement  «le  Zajonrbek 

375 

3924 

3o  janvier. 

Berlbier. 

Ordre  de  donner  de*  tambours  au  régiment  des  dro- 

L*  Caire. 

madaircs 

376 

3923 

3o  janvier. 

Menou. 

Ordre?  pour  le  départ  du  citoyen  Casablanca  retour- 

Le  Caire. 

nant  en  Franco 

376 

3926 

3o  janvier. 

Pousaielgue. 

Ordre  de  conserver  A U femme  de  Mourad-Bey  les 

Le  Caire. 

biens  d’Ali-Bey,  «on  premier  mari;  motif 

3927 

3 1 janvier. 

Bertbier. 

Ordre*  A Revnier  et  A Kleber  pour  un  mouvement  snr 

L*  Caire. 

Kl-A'rych:  inMnirtiona  à leur  donner 

377 
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CAGM 

1799, 

3928 

3i  janvier. 

Kleher. 

Av  w et  recommandations.  Lettre  à écrire  à Abd-Lllab- 

U Caire. 

Ptdka.  Mouvement*  de  Tancée 

3 79 

3929 

i“  février. 

Berthier. 

Ordre  da  jour  pour  U marche  de  l'émir-hadji  et  d'une 

UCwt. 

compagnie  turque  A la  suite  de  l'armée 

38o 

3930 

i"  février. 

Ordre  réglant  les  avances  à faire  par  les  marchands 

La  Caire. 

de  ris  pour  la  culture  des  rinères. 

38o 

3931 

i”  fo.ri.r_ 

Ordre  pour  le  remboursement  «le  divers  empreints 

La  Crise, 

forcés  en  terre*  appartenant  A la  République. .... 

38  « 

3932 

i**  février. 

Ordre  : dons  de  maison*  dans  Plie  de  Roudah;  ter- 

La  Caire. 

raina  destinés  A récompenser  de*  odirier*. 

38  s 

3933 

a février. 

Ordre  du  jour  : récompenses  diverses  promises  A Par- 

L*  Cura- 

mée  pour  actions  d éclat 

383 

3934 

3 février. 

Dm.it. 

Mouvement  de  Tannée  sur  la  Syrie.  Avis  d'une  eipé- 

I.*'  Ciln. 

dition  dirigée  par  mer  sur  Qo*eyr;  ordre 

384 

3933 

3 février. 

Fusil  garni  d'argent  accordé  à un  grenadier  pour  une 

Le  Caire. 

actioni  d'éclat  en  Italie. 

384 

3936 

5 février. 

Le  Directoire  exécutif. 

Retour  d'ofliciere  en  France.  Arrivée  i Alexandrie 

Le  Cane. 

d’un  hltiment  ragusin  porteur  de  nouvelles .... 

385 

3937 

5 février. 

Marmonl. 

Attente  de  l'arrivée  du  citoyen  Hamrlin  au  Caire.  Avi* 

La  Caire. 

à «loua pt  A l'amiral  anglais . 

386 

3938 

3 février. 

kleher. 

Nouvelles  de  France  et  d’Europe  apportées  par  un 

L«  Carre. 

bâtiment  ragusin 

386 

3939 

5 février. 

Berthier. 

Questions  A faire  aux  commandants  de  ta  citadelle  et 

I. e Caire. 

des  forts  du  Caire.. » 

388 

39*0 

5 février. 

Dooimartin. 

Avis;  pièces  d'artillerie  A placer  pour  compléter  la  dé- 

L Caire. 

fcusc  de  la  ville  du  Caire 

388 

3941 

6 février. 

Ordre  du  jour  : registres  pour  constater  l'état  civil 

La  Caire. 

des  Français  non  militaires 

■'18  9 

3942 

7 février. 

Donimarün. 

Reprochas  ; ordre»»  pour  l'armement  et  Papprov  ision- 

Le  Caire. 

nement  des  forts  du  Caire 

38y 

3943 

7 février. 

Ordre  du  jour  : satisfaction  témoignée  au  commis- 

La  Cane. 

sa  ire  de*  guerre*  Michaux 

3g  0 

3944 

8 février. 

Questions  faite*  au  citoyen  Hamelin  par  le  général  en 

U Cane. 

chef  ; réponses ...... ............. ....... 

3go 

3945 

8 lévrier. 

Bcrtliier. 

Ordre  de  passer  la  revue  des  compagnie*  de  draina- 

La  Caire. 

dairvs;  préparatif»  pour  leur  départ 

3gs 

39  4 G 

8 février. 

l>e  même. 

Ordre  A (tampon  de  se  porter  A SAlheyeh;  ordre  aux 

Le  Caire. 

guide*  de  se  tenir  prêt*  à partir 

3g3 

3947 

8 février. 

Pouseûelgtie. 

Ordres  A donner  pour  la  rentrée  des  imposition?. 

Le  Caire. 

Somme*  nécessaire*  A l'expédition  de  Syrie 

3, ,3 

3948 

8 février. 

Ordre  du  jour  : arrêts  infligés  au  commandant  du  fort 

Le  Caire. 

Dupuy  ; inspection  de*  forts  du  Caire .......... 

3y4 
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PâfiïS 

1799. 

3949 

9 février. 

Mannont. 

Importance  du  commandement  de  Marmont  i Alcxan 

I «*  Oé» 

arie;  instruction*  et  ordre* 

3y5 

3950 

9 février. 

Diifjua. 

Ordre  de  prendre  ie  commandement  de  la  province 

L«  (Mtr. 

du  Cure;  instruction*. 

*97 

3951 

9 février. 

Arrête  : imprimerie  nationale  placée  sous  ta  direction 

I.»  Caire. 

de  Pouaeielguc  ; impression  ae  la  Décade  tgypttetw. 

Aoo 

3952 

i o février. 

Le  Directoire  exécutif. 

Ari*.  Motif»  cl  luit*  d'une  expédition  en  Syrie.  État 

!•«  Caire. 

do  l’armée;  découvertes  scientifique* 

Ami 

3953 

to  février. 

Deaii. 

.Nouvelle*  d’Kuropc.  Av»  d'une  expédition  sur  Qoaevr. 

Lf  Caire. 

Ordre  de  construire  un  fort  dans  la  haute  Egypte. 

Aoi  | 

395* 

1 1 février. 

Bertbier. 

Départ  du  quartier  général  et  d’autres  troupes  pour 

IWtx-f» 

koràym  ; ordre*  divers 

A»6 

3955 

1 1 février. 

Bon. 

Ordre  de  se  porter  à Qatyeh.  Vivre*  à prendre  à Tyneb 

Bdbni. 

pour  Kl-A'rych  ». 

*07 

3950 

■ i février. 

Klelier. 

Avis  de*  mouvements  ordonnés  sur  Sdlheveh.  Succès 

BHl ej». 

de  Desaix  contre  le*  Mameluks  

Aoa  1 

3957 

ia  février. 

Bertbier. 

Ordre  à Rarapon  de  se  porter  à SAIbeyeh.  Recoin- 

$àll*«eb. 

mandations  pour  le  commandant  de  Belheys 

ûo8 

3958 

i3  février. 

Stemfélcl. 

Ordre  de  conduire  dan»  la  rade  d’HAVych  une  flot 

A 09 

3959 

i*  février. 

CaffareUi. 

Oflirier*  du  génie  à faire  partir  pour  diriger  des  Ira 

Qeljvb. 

vaux  aux  puits  d'EféA’ryeh 

A09 

3900 

i * février. 

Bon, 

Ordre  de  ae  porter  sur  la  route  d'ELA’ryeb  ; bagages 

A IrâMr  A Qatyeh 

*10 

396! 

i*  février. 

Mural. 

Ordre  de  se  porter  A Bvr  d-Abd , A cinq  lieue»  de 

0^4 

Qatyeh 

4io 

3962 

i»  février. 

Kleher. 

Avis  des  mouvements  de  l'armée  et  du  dépArt  de 

Qaljrh. 

convois  pour  FJ-A’rycb 

6 1 1 

3903 

1 5 février. 

Berihier. 

Effets  & réunir  dans  le  fort  de  Qatyeh.  Transport  d«* 

magasin*  de  vivre*  de  Tyneb  A Qatyeh 

A 1 1 

396* 

1 5 février. 

Oreuen. 

Ordre  de  se  rendre  A Tyneb  pour  faire  transporter  A 

Qatyeh  des  magasins  de  vivre* 

* l i 

3965 

i5  février. 

D’A  are. 

Av»;  approvisionnement  d'El-A'rych  ; ordres  A renou- 

QaljA. 

veler  pour  des  envois  de  vivres  A Qatyeh 

4 ■ 3 

3966 

i5  février. 

lamU-rt, 

Ordre  au  commandant  des  dromadaires  de  rejoindre 

«Xl*A 

le  général  en  chef. 

Ai* 

3967 

i5  février. 

bnitM. 

Ordre  de  se  porter  A Ei-A'rvrh  ; Iwgsges  A laisser  A 

Qatyeh 

Ai  4 

| 3968 

17  février. 

Dominait  in. 

Ordre  d'envoyer  des  chameaux  A un  puits  pour  y 

Mnouiijali. 

prendre  de  l’eau 

A 1 5 

j 3969 

17  février. 

Dugua. 

Prise  d’El-A’rych;  blocus  du  fort;  défaite  des  Blâme 

Driaal  Ei  A ryb 

luks  venus  pour  le  défendre 

A.5 
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pâoks 

1799. 

3970 

17  fc*rier. 
Dcitul  El  A'rytb, 

('.alfanlii. 

Siège  du  fort  d'El-A’rvcb  : instructions  pour  ouvrir  la 
tranchée  et  placer  (les  batteries  ; avis 

A 16 

3971 

1 7 Icrrier. 

El-A'rjrb. 

Reynier. 

Ordres  pour  le  blocus  du  fort  d'El-A'rych;  opérations 
à concerter  avec  l'artillerie  et  le  génie 

A17 

3972 

17  février. 
Drijul  El-A'nrb. 

Le  même- 

Diversions  n faire  pour  protéger  les  travaux  du  siège 
et  occuper  les  assiégea  .................... 

&18 

3973 

1 7 février. 
IkvMl  B-t'rjé. 

Poly. 

Instructions  pour  la  marche  des  détachements  se  ren- 
dant de  Qatyeh  à El-A’ryeh 

Ai  9 

397 A 

17  février. 
Dnml  El  A'rjeh. 

D’Auro. 

Vivres  à distribuer  aux  divisions  Kleber  et  Bon  sur  le 
point  de  partir.  Avis  d'ordres . .............. 

' 1 '.1 : 

3975 

18  février. 
Dnaal  El-A'rjcb. 

Heynier. 

Échange  de  chevaux  arabes  contre  de»  chevaux  fran- 
çais. préférés  pour  les  attelages  d'artillerie 

A90 

3970 

18  février. 

L**  Commandant 

Réponae  i l'envoi  d’un  parlementaire.  Demande  d’un 

IVimI  Bl-A'rjrb. 

du  furid'üi-A’nidi. 

ofEcirr  pour  Imiter  

A 90 

3977 

«8  février. 
Dr»»nl  El-Vr«»h. 

Reynier. 

Avis  : détachement  mis  en  observation;  ordres  pour 
empêcher  U fuite  dus  a**i<-jp-s.  ...a.......... 

.'1*1 

3978 

18  février. 
l'*-t.ui  El-A‘rjtb. 

Dugna. 

Réunion  de  l'armée  i El-A'rych  ; marche  retardée  par 
des  négociations  pour  1a  reddition  du  fort. 

A 9* 

3979 

18  février. 

!/•  Commandant 

Refus  de  laisser  la  gBrnison  du  fort  rejoindre  Djextar. 

Détint  El-A’rycb. 

du  fort  d’El-A'rych. 

Conditions  de  capitulation. ................. 

A 93 

3980 

18  février. 
Devint  El-A  nvL. 

1*  même. 

Proposition*  relitMr*;  avantages  des  offre*  faites  par 
le  général  en  chef.. ...................... 

U3 

3981 

18  février. 
Dt'inl  El-A'neb. 

Le  même. 

Autre!»  condition*  de  capitulation  proposé*-*  par  le 
général  en  chef. 

AaA 

3982 

19  février. 
Ürunt  Kl  A'rjcli- 

Le  même. 

Nouvelle  offre  de  capitulation 

As5 

3983 

90  février. 
Dnul  Ki-Jt'rjrb. 

Le  même. 

Dernière  sommation  de  capituler 

A 96 

398  A 

st  février. 
El-A'rj«b. 

Dugua. 

Avis  de  la  reddition  d'El-A'rych;  magasins  trouvés 
dans  le  fort 

A«G 

3985 

st  février. 
El  A’rytb. 

D’Aurf. 

Ordre  de  faire  donner  des  soins  aux  blessés  trouve* 
dans  le  fort  d'Kl-A'ryrb 

s*7 

3986 

si  février. 
El-Vrjfb. 

Kleber. 

Ordre  de  se  porter  avec  sa  division  et  les  troupes  de 
Murat  sur  la  route  de  KhAn-Younè». 

‘•7 

3987 

as  février. 
El-A’rj**. 

Dugua. 

Avis.  Fête  à concerter  à l'occasion  des  succès  de  l’ar- 
mée. Instruction  jiour  IVnvoi  de  lettres  ; demande*. 

496 

3988 

as  février. 

Ël-A'rjfh. 

Mar  mont. 

Avis  ; demandes  de  nouvelle*.  Ordre  pour  l'envoi  de* 
dépêches  importantes. . ................... 

A 99 

3989 

9 s février. 
Bl-A'rjvb. 

Reynier. 

Ordres  pour  La  garnison  d'El-A'rych.  Annules  A for- 
mer en  compagnie  ou  à renvoy  er  à Alep. 

A3o 

3990 

a 4 février. 
U—j. 

Allocution  aux  soldats  de  la  division  Kleber  égarés 
dans  le  désert 

A3o 
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SOMMAIRE  DES  PIÈCES 

n»  ut» 

1799. 

3991 

9 A février. 

Les  Cheiks  et  Ulémas 

Promesse  de  protection  ; invitation  d'envoyer  des  dé- 

KMti-Yuaoit. 

de  Gau. 

pûtes  au  général  en  chef 

A3 1 

3992 

a6  février. 

D ligua. 

Marche  do  l'armée;  retraite  de  Djeoar;  prise  de 

Gau. 

Gau  ; magasina  trouvés  dans  ta  ville .......... 

A3. 

3993 

a 6 février. 

Le  même. 

Opérations  des  Anglais  non  4 craindre.  Climat  de  U 

Gaa. 

Syrie.  Avis  ; demande  de  munition* 

A3* 

3994 

16  février. 

Marmont. 

Nouvelle*  de  l'année.  Instruction  jtaur  le  tir  .4  boulet» 

Gau. 

rouge*  contre  les  bâtiments  anglais 

A 33 

3995 

96  février. 

Menou. 

Ordre  de  M rendre  au  Caire  et  de  gouverner  en 

Gau. 

Égy  pte  avec  vigueur. 

A3  4 

39% 

96  février. 

Caffarelli. 

Travaux  pour  le  château  de  Gau  ; hôpitaux , maga- 

435 

3997 

96  février. 

Berlhier. 

Garnison  de  Gau.  Route  de  l'armée  du  Caire  à Gau. 

Uu. 

Ordre  pour  les  convois  venant  de  Damiette 

436 

3998 

96  février. 

Dommartin. 

Pièces  d'artillerie  des  guides  à céder  i la  division  de 

Ctu. 

cavalerie  de  t'armée  

438 

3999 

96  février. 

Ordre  du  jour  : éloge  de  la  conduite  de  la  99'  d'infan- 

Gau. 

terie  légère  au  combat  de  Gau 

43g 

4000 

97  février. 

Deuil. 

Nouvelles  de  l'expédition;  climat  cl  aspect  de  la  Svrie 

Gau. 

rappelant  la  France 

A3  g 

4001 

97  février. 

Berthier. 

Ordres  à donner  pour  un  mouvement  de*  divisions  de 

Gau. 

l'armée  sur  Ramleh 

4ûo 

4002 

97  février. 

Lambert 

Ordre  pour  l'escorte  d'équipage*  restés  en  arrière. 

Gau. 

Dépérîtes  â envoyer  par  un  officier 

44t 

4003 

97  février. 

Ordre  : établissement  d’un  hôpital,  de  magasins,  de 

Gau. 

fours,  dans  un  couvent  à Ramleh 

A Ai 

4004 

9 mars. 

klebcr. 

Autorisation  de  sommer  Jaffa  et  de  faire  un  roouve- 

lUmlrh. 

ment  pour  accélérer  ta  reddition  de  cette  ville.  . . 

44  a 

4003 

a mars. 

Lanncs,  Bon. 

Ordre  â ces  généraux  de  marcher  sur  Jaffa  avec  leurs 

FU  ib  Mi. 

divisions 

443 

4000 

& mar*. 

Ordre  du  jour  : recommandations  pour  le  campement 

Dtiao»  Jaffa. 

des  divisions  et  la  surveillance  des  poalra 

443  | 

4007 

3 mars. 

Berthier. 

Arrêts  infligés  à des  officier*.  Autorisation  de  sévir 

bavant  Jaffa. 

contre  le*  chameliers  et  charretiers.. 

444  1 

4008 

5 mars. 

Le  même. 

Ordre  â donner  â Andréoasy  de  faire  jeter  des  ponts 

bavant  Jaffa. 

en  différents  endroits 

445 

4009 

6 mars. 

Caffarelli. 

Siège  de  Jaffa  : dispositions  arrêtées  pour  l’attaque; 

Drvant  Jaffa. 

ordre*  à Dommartin , Bon  et  La  unes .......... 

445 

4010 

6 mars. 

Berthier. 

Envoi  de  Junot  â Gau  pour  réunir  des  ntovens  «h; 

bavant  Jaffa. 

transport,  escorter  des  équipages,  punir  de*  Arahe*. 

448 

4011 

7 mars. 

Abd-Allah-Aga. 

Sommation  de  rendre  Jaffa.  PromesK?  de  sauvegarde 

Dtvant  Jaffa. 

pour  la  garnison,  de  protection  pour  la  ville 

■0» 

9* 
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DESTINATAIRES 

4012 

1709. 

9 mars. 



4013 

JaCi. 

9 mars. 

Berthier. 

4014 

Jaflb. 

9 mars. 

GaflareUi. 

4015 

Jafla. 
q mars. 

Bertbire. 

4016 

Jaffa. 

9 mors. 

Cailhrrlli. 

4017 

Jaffa. 

9 msr». 

Bertbi«?r. 

4018 

Jaffa. 

9 niant. 

Ganluauine. 

4010 

Jaffa 

9 mare. 

Kldwr. 

4020 

Jaffa. 

9 mais. 

Le  Cheik 

4021 

Jaffa. 

9 mars. 

dp  No  pieuse. 
Diigua- 

4022 

Jafla . 

9 mars. 

Le*  Habitant*  de  Gala, 

4023 

Jaffa. 

9 mars. 

Rairb-h  et  JatTa. 
Marrmml. 

4024 

Jaffa. 

9 mors. 

Reynier. 

4025 

Jaffa, 
g mars. 

Le  ('«oui  mandant 

4020 

Jaffa. 

9 mars. 

de  Jérusalem. 
Djezur-Paciu. 

4027 

Jaffa 

10  mars. 

Aimeras. 

4028 

Jafla. 

10  mors. 

P«>ussie|gue. 

4029 

Jafla. 

10  mars. 

Caflardti. 

4030 

Jafli. 

10  mars. 

Rerihier. 

4031 

Jaffâ. 
10  mars. 

Le  même. 

4 (WJ 

Jafla. 
10  mars. 

Le  même. 

Jaffa. 

SOMMAIRE  DES  PIÈCES 


Ordre  du  jour  : marche  et  victoire»  de  fermé»!;  prise 
de  JalFa.  Ordre  pour  les  attelages  et  la  cavalerie. . . 

Ordre  de  faire  fusiller  de»  Turc*  pris  le»  arme»  à la 
main  à Jafla 

Ordre»  à donner  pour  organiser  en  compagnie  d'ou- 
vriers de»  Égyptiens  prts  à Jaffa.. 

Envoi  au  Caire  de  drapeaux  et  d’Égypticn»  pri»  à 

Jaffa  ; ordre  pour  leur  escorte. 

Ordre  de  faire  déblayer  la  brèche  rt  rechercher  de» 

boulets 

Ordre  pour  Gkuilier  : liieu»  à sét|u«-*trer  à Jaffa; 
finances  de  1a  Palestine  à organiser 

Ordre  à Perré©  «le  *•  rendre  ù Jaffa  avec  un©  flottille 
portant  de  l'artillerie  et  dre  munition*. 

Ordre  pour  l'envoi  de  U lettre  ci -après.  Accueil  à faire 

aux  parlementaire»  de  Djcuar.  Aria 

Paix  offerte  à condition  de  chasser  le»  Mameluk*  et 
le»  partisan»  de  Djcaar. 

Annonre  de  la  prise -de  Jaffa.  Attente  de  nouvelles 
plu*  précis»:*  sur  le»  affaire*  en  Égypte 

Expédition  provoqué*  par  Djeuar.  Promesse  de  pro- 
tection pour  U»  habitant»  paisible* 

Avis;  demande  «le  bâtiments  pour  le*  fréter  i Jaffa. 
Proclamation  à répandre  dans  tout  le  Levant 

Ordre  pour  l'envoi  de  la  lettre  ci-après.  Demande 
d'avis  sur  un  chemin  allant  à Acre.  Nouvelle* 

Offre  de  paix;  invitation  d'envoyer  des  députés  au 
camp  do  Jaffa  

Nouvelle  tentative  de  paix;  offre  «l'alliance  à condi- 
tion de  chasser  le»  Mameluks  et  le»  Anglais 

Avi*  à donner  aux  négociant»  de  Damiette  pour  le* 
encourager  à commercer  avec  Jafla.  Nouvelle». . . . 

Proclamation  à répandre  dan»  le  Levant.  Commerce  A 

encourager  entre  Dnmiette  et  Jaffa. 

Ordre  do  faire  travailler  sans  delai  au  fort  d'EI- 

A'rytta 

I«rdée  chargé  de  l'organisation  d'un  divan  dan*  la 

province  de  Gata 

Ordre»  divers;  Gretieu  chargé  «lu  reiuinandemctit 
provisoire  «!«•»  province*  do  Ratuleh  et  Jafla 

Récompenses  accordées  i «les  soldats;  promotions 
d'officiers:  demande  de  renseignement*. ........ 


ri  et* 


450 

45 1 
45i 
65» 
65» 
653 

653 

654 
656 
455 
656 
607 

458 
658 

459 

460 

660 

661 
46» 
66» 
463 
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(1™ 

piiciit 

DATES 

DESTINATAIRES 

sommai  ois  pièces 

P*CE* 

1799. 

4033 

1 1 mars. 

Hevnior. 

Ordre  de  tenir  im  poste  à Lvdda  pour  faciliter  l'or- 

Jaffa. 

gamsation  de  cette  ville  et  de  fûrah-b. 

464 

403 4 

ta  mars. 

Berthicr. 

Vivre*  à faire  dUtnboer  à l'armée.  Avis  à donner  de 

Jaffa. 

l'évacuation  de  Raiuleh 

464 

4035 

1 3 mars. 

Le  Directoire  evéeulif. 

Motifs  tic  lYxpédilion  de  Syrie.  Combat  d'El-A'rych; 

Jaffa. 

siégé  du  fort.  Combat  de  Ceu.  Prue  de  Jaffa. . . . 

465 

4036 

i3  mars. 

Omicu. 

Ordre  de  prendre  le  commandement  des  provinces 

Jaffa. 

de  Jaffa  et  de  Raralcb  ; instructions 

46g 

4037 

■ 4 mars. 

Beribier. 

Ordre*  pour  Reynier  : évacuation  de  Ramleh  ; mou- 

Jaffa. 

veinent  de  l'année  sur  Sainl-Jean-d’Acre  a suivre. 

470 

4038 

1 8 mars. 

GatiteAume. 

Ordre  de  retenir  à Damiette  les  flottilles  commun- 

Mont  Carmel. 

déc*  par  Slcndctel  et  Perrée 

f.7 1 

4039 

18  mars. 

Le  Commandant 

Ordre  de  «fonder  un  chnk  chargé  de  transporter 

Muni  Carat*!. 

de  Cé*arée, 

de*  vivres  a flavfi.  Avis - . 

471 

4040 

18  mars. 

Üreiieu. 

Avis.  Ordre  pour  les  bAliiumD  venant  de  Damiette. 

Muni  C-irmrl. 

Demande  d'envoi  de  vivre*. ................ 

479 

4041 

1 8 mars. 

I>*  Habitant* 

Arrivée  de  l’armée  française  pour  les  délivrer  du  joug 

Mol  Cannai. 

du  paduihk  d'Arre. 

de  Djezxar;  invitation  d'envoyer  des  députes. . . . 

4,3 

4042 

19  mars. 

Lanne*. 

Ordredese  rendre  à CbaCi-AW  et  d'v  éuMir  un  hApi- 

Dnml  \fir. 

tai.  Assurance  d’amitié  à donner aui  villages  voisins. 

474 

4043 

19  mars. 

Lambert. 

Ordre  de  se  rendre  à IltyÛk  cl  d’en  prendre  le  com- 

Drraul  Arrr. 

mandement  ; instructions  pour  défendre  cette  vil  Y. 

475 

4044 

19  mars. 

Le  Fil* d'Oraar-Dàhcr. 

Nomination  de  ce  cbdk  au  commandement  de  toute 

Diraol  Aerr. 

la  Tibériade. 

475 

4045 

so  mars. 

Beriliier. 

Lettres  à écrire  aux  principaux  village*  du  pacbalik 

Dr»  aol  Acre, 

d'Acre  pour  les  engager  n se  soumettre.  

476 

4046 

90  mars. 



Ordre  du  jour  : recommandation  de  respecter  les 

Draal  Arrr. 

Dnue*,omis  des  Français;  ordres  contre  le  pillage. 

4 77 

4047 

■ta  mars. 

LVmir  Brehir. 

Projet  d'affranchir  1a  nation  druse;  invitation  de  ve- 

D*w»t  A rrr. 

mr  conférer  avec  le  général  en  chef 

477 

4048 

st  mars. 

Beribier. 

Travailleur»  à requérir  dans  les  divisions  pour  faire 

Dnanl  Arr». 

des  fascines 

'■T- 

4049 

si  mars. 

Miulafa-Berhir. 

Nomination  de  ce  cheik  ou  enmmandomcnt  de  Snfed 

Dnttt  Acre. 

et  du  pont  de  Bendt-\akoub 

478 

4050 

99  mars. 

Mural. 

Ordre  pour  une  expédition  à ChafA-A'mr;  capture*  à 

rvuBt  Art»'. 

faire;  Naploosains  à repousser 

4 79 

4051 

99  mars. 

D'Aure. 

Dén liment  de  l'hôpital;  ordre  de  procurer  sans  délai 

IlrVMil  A*rr. 

les  objets  de  première  nécessité 

479 

4052 

9.3  mars. 

Rerthier. 

Disposition*  arrêtée*  par  le*  généraux  de  l'artillerie 

Driant  Aftr. 

cl  du  génie  pour  le  siège  d’Acre. ............ 

48o 

4053 

93  mars. 

Le  même. 

Établiva^iiM-nt  à Cbnfï-A'mr  de  deux  hôpitaux  di*- 

Dntnl  Atr*. 

Itncta  pour  le»  bleuté*  et  Ire  fiévreux 

48i 

780 


CORRESPONDANCE  DE  NAPOLÉON  J". 


N" 

lie* 

ri  *•:*.■* 

DATES 

DESTINATAIRES 

SOMMAIRE  DES  PIÈCES 

PK.ES 

1799. 

4054 

«3  mars. 

Berthier. 

Ordres  pour  de*  patrouilles  contre  de*  Arabes.  Nou- 

tV«»nl  Aci*. 

vriles  » donner  à (î  relieu 

48a 

4055 

s3  mars. 

Sidney  S miü». 

Renvoi  d'Anglais  tait*  prisonnier*  4 Havfâ;  Français 

D*>an(  Ane. 

réclamés  en  échangé.  Remerciaient* 

48* 

4050 

a 4 mars. 

Ordre  du  jour  : défense  aiu  soldai*  de  s'éloigner  du 

Üntu  Am. 

camp  ; surveillance  recommandée  aux  généraux . . 

483 

4057 

#5  mar*. 

Berthicr. 

Ordre  d’envoyer  Vial  dissiper  un  rassemblement 

Dnitl  Acre. 

d'Arabes  et  de  Naplousains  à Geydâ 

484 

4058 

»5  rnar*. 

Le  Commandant 

Ordre  de  restituer  aux  habitant*  de  Chafà-A'mr  de* 

IMiil  A en. 

4 Chafà-A’mr. 

Iwstiaux  indûment  enlevé* 

4H4 

4050 

a 5 mars. 

Le  mênie. 

Ordre  pour  IWortC  «h*  blcmé»  «liant  de  l'ambu- 

Dca»)  Acre 

485 

4060 

aG  mars. 

Berthicr. 

Ordre  à Murat  pour  une  expédition  À Safcd;  recon- 

Un  ml  A m. 

naissance*  à faire  sur  le  dminin  de  Damas 

485 

4061 

«7  mars. 

Le  niante. 

Dispositions  arrêtées  pour  un  as&aut;  ordres  à donner 

Ornai  An». 

en  conséquence  

486 

4062 

«7  mars. 

Le  même. 

Ordre  j»our  le  tir  des  pièce*  de  canon , des  mortier* 

I^onl  An». 

et  des  obusiers 

48? 

4063 

*7  mars. 

Le  Mollah 

Assurance  d’amitié  pour  les  Damasquins;  offre  de 

- 

Ih"Mil  lien. 

Murad-Iladeli. 

protéger  la  caravane  de  la  Mecque. . 

488 

4064 

a 9 mars. 

Bertkier. 

Ordre  à Jnnot  de  se  porter  à Chafü-A'mr  et  à Naxa- 

IVuni  Act». 

reili  pour  y dissiper  des  rassemblements 

4*9 

4005 

■j  ij  mars. 

Dugna. 

Situation  prospère  «U*  l'armée  ; travaux  du  siéged'  Acre; 

Dnaal  Am. 

insuccès  d’une  croisière  anglaise. . 

4K,| 

4066 

3o  mars. 

Ordre  du  jour:  moyens  «le  transport  re«]ui»  dans  l’ar- 

Dnaal  Aett. 

mée  pour  le  service  des  vivres  et  des  bùpitaux . . . 

4qo 

4067 

î"  avril. 

Reynier. 

Dispositions  arrêté**  pour  un  assaut;  ordre  de  garder 

Dnial  Am. 

la  tranchée  et  de  soutenir  l'attaque 

4 g a 

4668 

i"  avril. 

Le  même. 

Division  Reynier  relevée  per  celle  de  Lannea  et  pia- 

D'ilia  A a». 

céc  en  olwcrvotion.  Avis . 

493 

4069 

a avril. 

Aimeras. 

Demande  d'envoi  de  munition»  de  guerre  et  d’artillo- 

IViial  Am. 

rie.  Nouvelles  de  l'expédition 

4g4 

4070 

a avril. 

.Murat. 

Ordre  pour  la  garde  du  fort  de  Safcd  cl  du  pont 

D«i«il  Aci». 

d'4  akoub  ; instruction* 

4q4 

4071 

9 avril. 

Junot, 

Ordre  de  rester  à Naxareth;  rassemblement*  de  Na- 

Dmml  Kcrr. 

plouuins  4 surveiller 

4q5 

4072 

9 avril. 

D'Aura. 

Malade*  et  blessés  à faire  transqiorter  de  Cbafd-A'mr 

DmsiiM  Am. 

4 Jaffa 

4g6 

4073 

3 avril. 

Klebcr. 

Ordre  de  (aire  couper  des  arbre*  pour  le*  travaux  du 

[l'ilia  Am. 

siège;  gratilication  prurnisc  aux  sapeur*.  ....... 

497 

4074 

4 avril. 

Ordre  du  jour  : prime  donnée  aux  soldats  jvour  chaque 

Oiuni  Am. 

boulet  apporte  au  camp. . » 

497 
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r*r.r» 

1799. 

4075 

5 «iri!. 

Kleber. 

Ordre  de  rettforcer  un  poste  au  moulin  de  Dioud  ; 

Dmnl  An*. 

instruction*  pour  loflicier  commaodant 

ÛcjK 

4076 

5 avril. 

Grtmeo. 

Ordre  pour  le»  renvoi»  de  munitions  el  d'artillerie 

Dr«*ut  Art*. 

attendus  il  Jaffa;  envoi»  à faire  à Tanlmirab;  «via. 

4rj8 

4077 

G avril. 

Aimera». 

Ordre  pour  l’envoi  de  munition*  «*t  d’artillerie  à Jaffa. 

IV» Mil  W. 

Nouvelle»  d' Europe.  Avis 

5 no 

4078 

S avril. 

Dugtia. 

Situation  de  l'armée  devant  Acre;  relations  amicales 

Dr**nt  A trt. 

avec  le»  habitant»  de»  montagne». 

5oi 

4079 

6 avril. 

Uebcr. 

Détachement  à envoyer  pré»  d'Ilayf.i  pour  surprendre 

Dtv  J«C  Aeft- . 

de»  émissaire»  de  Djcuar 

JOI 

4080 

8 avril. 

Marmont. 

Prise  d’Acra  retardée  iwr  l’arrivée  de  renfort»  ame- 

Dm*l  Âcrt. 

né»  par  le»  Anglais  Recommandation» 

Soa 

4081 

8 avril. 

Ordre  du  jour  : rappel  d’ordre»  précédent»;  plainte» 

IMni  Am. 

contre  le  pillage 

boa 

4082 

g nvril. 

Kleber. 

Ordre  de  so  porter  i Naxorelh  pour  couvrir  l'armée 

lV»«nl  Acre 

et  dissiper  de*  rawu-mblcmetil.».  Av» 

3o3 

40h:î 

io  avril. 

Mural. 

Refus  de  distraire  de  l'année  de»  travailleur»;  re- 

Dr*anl  Am. 

commandatîons 

5o4 

4084 

I o avril. 

Le  Commandant 

Envoi  «le  cartouche»;  munition»  avoriéos  H boulet»  à 

tVuni  Am. 

du  fort  de  Safetl. 

renvoyer  au  parc. 

5o5 

4085 

J o avril. 

Loiret. 

Ordre  de  désigner  lou*  le»  jaars  un  officier  do  santé 

[ViidI  Am. 

pour  être  de  service  à la  tranchée 

5o5 

4086 

1 3 avril. 

Murat. 

Ordre  do  débloquer  le  fort  dr  Safed  cerné  par  tes  en- 

Dînant  Am, 

nanti»;  avi*  de»  instruction*  donnée»  à Kleber.  . . 

5o5 

4087 

1 3 avril. 

Kleber. 

Avi»;  mouvemcnU  i faire  pour  seconder  le»  ojiérations 

DtimI  An>. 

de  Murat  et  couvrir  Acre 

5o8 

4088 

i3  avril. 

Le  même. 

Avi»;  lettre  4 écrire  an  cheik  de  Naptouae.  Compli- 

Devant  Avr*. 

meut»  sur  le  combat  de  Cana.  Mouvemeut  coturillé. 

5io 

4089 

i4  avril. 

Le  même. 

Aria;  conjecture»  »ur  la  marche  de»  ennemi»;  mou- 

Dc<miI  Acn. 

vemeul  A faire  en  conséquence. 

5i  1 

4090 

i 4 avril. 

Murat. 

Ordre»  en  conséquence  de  mouvement»  supposés  de 

Devant  Am. 

l'ennemi  ; avi». 

5ia 

4091 

tà  avril. 

Marmont. 

Recommandation  pour  le  fort  de  Rosette.  Nouvelle* 

De»»nt  Am. 

de  l'armée;  opérations  du  »iége  (T Acre 

5t3 

4092 

*4  avril. 

Aimeras. 

Nouvelle»  de  lVxpédit»on  ; combat  de  Naiarcth.  Re- 

Driaot  Am. 

eommandation  pour  le  fort  de  Leebé 

5 » 6 

4093 

i5  avril. 

Bon. 

Ordre  do  se  porter  entre  .Minaret h et  le  village  do 

Dniil  Am. 

Soulyn;  instruction» 

5 1 6 

4094 

i5  avril. 

Kleber. 

Avi»  : attaque  de  Murat  à Stifed  ; départ  do  Bon  el  du 

D«-»»nt  Am. 

général  en  chef  pour  Soulyn 

5i7 

4095 

17  avril. 

(lautenume. 

Ordre»  i Perréo  : M liment»  à réarmer  A Jaffa  pour 

Mnnt  Thabor. 

faire  une  croisière  contre  les  Anglais 

■ 

017 
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l’Ai.Ei 

1799. 

4090 

17  avril. 

Le  Cheik  de  Naplouse. 

Cardon  accordé  aux  habitant*  de  .NaplouH  s'ils  aban- 

Di-iàul  Jure. 

donnent  la  cause  de  Djetxar. 

5i9 

4097 

j 8 avril. 

Ordre  du  jour  : combats  de  Nazareth,  de  Safcd,  de 

Dnwt  kxrt. 

Cana,  talaillodu  mont  Tbabor.  Nouvelles  d'Europe. 

6l9 

A 098 

18  ovni. 

Bertiuer. 

Barbarie  de  Sidnev  Srailh  envers  de*  prisonniers  frai»- 

Dt  tuii  A*r*. 

çais;  défense  de  recevoir  des  parlementaires 

5îo 

4099 

18  avril. 

Le  même. 

Ordre  à donner  à Bover  pour  reMOrie  de  r artillerie 

DvfMlt  VfC. 

arrivée  à Jalla  cl  dirigé  sur  Acre «... 

090 

4100 

tq  avnl. 

Dugua. 

Hévolle  de  féniir-hadji  |»eu  à craindre.  Punition  du 

Dnwit  Avrr. 

commandant  de  la  place,  au  Caire 

59  1 

4101 

«9  avril 

Desaix. 

Nouvelles  : bataille  du  nutul  Tbabor;  succès  d'une 

Defaut  Acre. 

croisière contre  U*»  Anglais.  Compliments. 

099 

4102 

i g avril. 

PoussiL'lgue. 

Es|ioir  de  prendre  bientôt  Saiut-Jean-d'Acre  ; pro- 

Defaut  Acre. 

cltâin  retour  du  général  en  chef  au  Caire 

593  ! 

4103 

iq  avril. 

Foncier. 

Autorisation  de  correspondre , au  nom  de  l'Institut 

Drttal  Acre. 

d'Egypte,  avec  l'Institut  national  Nouvel!».  .... 

r>  9 3 1 

4104 

i g nvril. 

Ordre  du  jour  : achat  du  butin  fait  au  moût  Tbabor; 

Df w ut  Acrr. 

recrutement  de  l’armée  par  de*  indigènes.  Avis. . 

5 9 4 

4105 

ao  avril. 

Instruction  pour  le  général  de  brigade  de  tranchée; 

tVvwl  Acrr. 

mesure*  prises  pour  protéger  le  travail  de  la  upe . 

595 

4106 

ai  avril. 

Kleber. 

Travaux  du  siège;  attente  de  grosse  artillerie.  Ordre 

Devant  Acrr. 

de  faire  faire  «les  remnnaiseances 

597 

4107 

a i avril. 

Ordre  du  jour  déridant  l'exécution  d'un  tableau  com- 

Devant  Acr*. 

niemoratir du  condsat  de  Niisarelh.  » 

598 

4108 

a H avril. 

Lan  ne*. 

Dispositions  arrêtées  pour  donner  un  nouvel  assaut 

Devant  Am. 

après  l'explosion  d'une  mine 

598 

4109 

aô  avril 

Uerlhier. 

Ordres  : départ  d'au  bataillon  pour  le  Caire;  envoi  d'une 

1 levant  Acrr. 

patrouille  à Sour.  Nouvelles  à donner  en  Égypte.. 

53o 

4110 

»7  avril 

Kleber. 

Insuccès  îles  assauts  donnés  pendant  les  journée*  «1» 

Devant  Acrr. 

5 et 6 floréal (9 &,  9 5 avril);  avis.  Mort  deCaflarolli. 

53 1 

41  II 

97  avril 

D’Aurc. 

Gratification  accordée  à Deagcnetles  et  à Larnrv  en 

Devant  Acrr, 

récompense  des  services  rendus  à l’armée 

539 

4112 

1"  mai. 

Bcrtbier. 

Ordre  d'expédier  un  courrier  à Damiette;  nouvelles 

Devant  Acrr. 

du  siège  4 faire  connaître 

53* 

4113 

9 mai. 

kleber. 

Envoi  d'ingénieurs  pour  leier  de»  plans.  Travaux  du 

Devant  Acrr, 

siège;  sortie  de*  ennemis  repoussée 

533 

4114 

9 mai. 

Samoa. 

Officiers  4 envoyer  au  camp  de  Kleber  pour  lover  le 

Devant  Acr». 

plan  du  cour»  du  Jourdain  cl  des  environs 

533 

4115 

9 mai. 

Juiuit. 

Avis  s donner  au  cheik  Soleil- Dalier  de  l'intention  du 

Devant  Acr». 

général  en  chef  de  le  nommer  ebeik  de  Scideb. . . 

534 

4110 

4 mai. 

Karopon. 

Ordre  de  fuire  occuper  un  bovau  établi  par  l'ennemi 

Devant  Acre. 

sur  le  glacis;  instructions 

534 
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1799. 

4117 

6 mai. 

Ordre  du  jour  : formation  d'une  couqvagnie  d'édoi- 

DcmiI  Am. 

reurt  dans  chaque  dciiii-brigadi* 

4118 

7 mai. 

Viol. 

Ordres  : diversion  4 faire  pour  protéger  un  assaut 

Datait  Am 

donné  par  le  général  Bon * 

41  M» 

7 mai. 

bommartin. 

Ordre  jiour  le  tir  des  batteries  devant  préjiorer  fll> 

Dotait  Am. 

laque  du  jfliiri'  et  «b:  la  tour  de  brèche. 

4120 

8 mai. 

Klebcr. 

Appel  de  la  brigade  Verdier  jnsur  ronrourir  4 la 

Dorant  Am. 

prise  d'Acre;  positions  i faire  garder  par  Junot.  . 

4121 

9 nui. 

UpimS*- 

Poste  imfiortant  à ronamer.  Attente  de  U division 

Dorant  Am, 

Klebcr  pour  donner  un  nouvel  assaut., 

4122 

il  nui. 

Mural. 

Ordre  de  faire  orruper  une  lour.  A*i*  d’un  jimsiiiI  pour 

Dotant  Am, 

le  lendemain 

4123 

9 mai. 

Dotnmarlin. 

Ordre*  i donner  en  conséquence  dit*  disposition» 

4124 

10  nui. 

U Directoire  ex-Vnlif. 

Bêlai  ion  de*  opérations  et  de»  victoires  de  Parmi** 

Dotait  Am. 

depuis  son  entrée  en  Strie 

4125 

tu  mai. 

Ordre  : nomination  de  Lanne*  au  grade  de  général 

Dorait  Am. 

de  division 

4126 

1 1 mai. 

Ferrée. 

Rlomé*  à conduire  de  Tanlourah  4 Damiette  et 

Dotant  Am. 

Alexandrie;  gloire  attachée  à cette  mission 

4127 

t3  mai. 

Ahi»«d-hdu. 

Proposition  d'une  suspension  d'armes  pour  enterrer , 

Dotait  Am. 

lès  morts  et  échanger  des  prisonniers 

4128 

t3  tutti. 

Lambert. 

Troupes  placées  sous  les  ordres  de  Lambert  pour  une! 

Dotant  Or». 

expédition  contre  les  Naplousains 

4129 

t4  mai. 

Boyer. 

Aria  et  ordres  pour  l'évacuation  des  malades  de  Tan- 

Dotant  Am. 

lourah  sur  ialîo 

4130 

1 5 mai. 

bonunartin. 

Ordre  à Dommariin  et  A Sanson  de  faire  fabriquer 

Dotait  Am.* 

des  brancards  pour  transporter  les  malades 

4131 

16  mai. 

L*  même. 

Munitions  à préparer  pour  couvrir  de  mitraille  l’en- 

Dotait  Am. 

neoii  faisan!  des  sorties 

4132 

16  mai. 

Lelurtq. 

Convois  de  blessés  à faire  partir  pour  Tanlourah  ; de- 

Dotant  Am. 

mande  d'état 

4133 

1 6 mai. 

Bmrer. 

Ordre  de  faire  évacuer  sur  Jafï»  les  ldew*  et  malades 

4134 

1 6 mai. 

Aimeras. 

Avis.  Ordres  pour  l'armement  de  L«*bé  et  h réorga- 

Dotait  Am. 

nisation  d'une  flottille  à Damiette 

4135 

16  mai. 

Un*™. 

Annonce  de  la  levée  du  siège  d’Afre;  motifs.  Ordre* 

Dorant  Am. 

et  recommandations 

4136 

1 6 mai. 

Le  Divan  du  Caire. 

Destruction  de  S»int-Jr*n-d'Acre  et  de  l'armée  de 

Dotant  Am. 

Djcuar  ; retour  du  général  en  chef  au  Caire 

4137 

16  mai. 

Ordre  du  jour  prescrivant  aux  soldats  <f  aiguiser  leurs 

Dorait  Am. 

baïonnette*. 
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1799. 

413$ 

17  mai. 

Drttal  ter». 

L’Année. 

413V 

17  mai. 
llnuil  Au». 

Domina  rtin. 

4140 

17  mai. 
Dntnl  Aire. 

Sansou. 

414! 

17  mai. 
Detant  A» iv. 

Latines. 

4142 

17  mai. 
Dniil  Vf*. 

Murat. 

4143 

t7  mai. 

IV1111I  Acre. 

Junoi. 

4144 

t8  mai. 
(Muni  Am-. 

Le  même. 

4145 

19  mai. 

Iti'iol  Art» 

Letureq. 

4146 

90  mai. 
Roial  Acrr 

Le»  Généraux 
de  division. 

4147 

ai  mai. 
T*oUMir*li. 

Doiumartiii. 

414$ 

ai  nui. 
TiUl.,MfiÎ4. 

1 at  même. 

4149 

si»  mai. 

Taota*»r*li. 

Le  même. 

4150 

94  mai. 
Jaff». 

Boyer. 

4151 

9 4 mai. 
Jaffn. 

Bcrlhirr. 

4152 

9 4 mai. 
Jalf». 

Le  même. 

4153 

»4  mai. 

lait». 

Le  même 

4154 

95  mai. 

J«fi. 

Le  même. 

4155 

96  mai. 

Jafla. 

Le  même. 

4156 

97  HUI. 
Jaffa. 

Le  Directoire  exécutif. 

4157 

97  mai. 

Jaffa. 

Berlhicr. 

415$ 

98  mai. 
Jaffa 

Klebcr. 

SOMMAIRE  DES  PIECES 


Proclamation  : rappel  des  victoires  de  l'armée  en 
Syrie;  motif  du  retour  en  Égypte 

Retraite  ; ordres  pour  l'artillerie;  bombardement 
d'Aere  ; destruction  du  matériel  abandonné  . . , 


Ordre  de  Tain.1  Muter  un  aqueduc  et  différents  points 
de  l'enceinte  d'Aere. 


Bataillons  à envoyer  A Hayfl  pour  y tenir  garnison  et 
servir  d'escorte  h des  blessés 


Ordre  de  diriger  sur  Ha v fit  et  Tanlouiab  Ica  femmes, 
Itommcs  à pied,  bagages,  etc.  Avis 

Ordre?  de  prendre  position  sur  les  bailleurs  de  Safou- 
n-h  ; nioulins  cl  magasins  d«  vivres  à incendier.  ■ . 

Ordre  de  recueillir  les  habitants  de  N suret  h et  de 
Cbatt-A'mr  qui  voudraient  suivre  les  Français.. . 

Ordre  |>our  l'évacuation  des  malades.  Hauteurs  4 
occuper  pour  protéger  la  marche  de  l'année. . 


Dispositions  arrêtées  pour  lever  le  camp  pendant  ta 
nuit  et  marcher  sur  HayfiL 


Ordre  d’employer  au  transport  des  blessés  les  che- 
vaux des  employés  du  porc 

Canonniers,  haut-Je-pied , conducteurs,  etc.  à em- 
ployer pour  te  transport  des  malades 

Détachement  à envoyer  à l'hôpital  de  Tantourah  pour 
aider  au  transport  des  blessés 

Blessés  en  étal  de  marcher  A ramener  en  Égypte  par 
Gaxa.  Kl-.Vryrh  et  SAlheyeh;  instructions..  . . 


Instniclions  pour  Boyer;  marche  sur  le  Caire  ou  sur 
Üomictte  suliordonnée  aux  événements  ..... 


Envoi  d'un  officier  pour  commander  à Gau  ; moyens 
de  transport,  magasins,  vivres  è préparer. . . 


Ordres  à donner  pour  faire  creuser  des  puits  sur  la 
roule  de  l'armée 


Mesures  û prendre  pour  le  départ  et  l'escorte  de  con- 
vois de  hlcwcs  cl  de  fiév  reux 


Commission  evinterdinaire  chargée  <lc  réprimer  la 
dilapidation  de»  magasins  de  l'armée 


Bombardement  de  Saint-Jean-d'Acre;  sortie  de  l'en- 
nemi rtpouaadai  motif  de  la  retraite  de  l'armée. . 
Ordre  pour  le  général  Robin,  chargé  d'escorter  un 
convoi  de  blessé*  et  de  fiévreux 


Ordre  de  rallier  à Ebneh  la  division  Reynier  et  de  se 
rendre  à Gau  ; avia  et  instructions. 


553 

555 

555 

556 

556 

557 
556 
556 

559 

560 

560 

56 1 
56 1 
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566 
566 
568 
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rt«u 

1799. 

4 1 59 

98  mai. 

Bertbier. 

évacuation  de  JnlTu  : imgUUI  ù incendier;  otages  ù 

ht». 

prendre  pour  répondre  d'une  con  tri  billion 

56g 

4160 

3o  mai. 

Kleber. 

Avis;  ordre  de  surveiller  U destruction  des  fortifier- 

Gau. 

lion*  el  de*  magasins  de  Gaxa 

670 

4161 

3o  mai. 

Domraartin. 

Ordre  de  détruire  le  matériel  d'artillerie  laissé  4 

Cm. 

Gata  

670 

4162 

9 juin. 

Bortliicr. 

Ordre  au  général  Robin  de  »e  rendre  à Mesoudyab,  et 

El-A'rytA. 

de  14  à Qalyeh 

5?. 

4163 

a juin. 

Le  rnénw*. 

Ordre  a Robin  de  laisser  4 Qalvcb  les  chrétiens  rame- 

nés  de  Syrie;  avis  à leur  donner 

57« 

4164 

a juin. 

Le  même. 

Ordre  pour  la  garnison,  l'armement  et  1'appnivision- 

Kl-Vrjeh. 

nernent  du  fortd'El-A’rych 

57i 

4165 

7 juin. 

Le  même. 

Ordre  à Kleber  de  se  remira  à Damiette  avec  sa  divi- 

Qaljd.. 

sion;  instruction*  et  ordre*  divers. 

679 

4166 

7 juin. 

I>e  même. 

Mission  4 donner  4 Menou  : inspection  de*  magasin». 

Qaljï*. 

d’hl-A’rych  cl  de  Qatych 

57A 

4167 

9 ja,°. 

Dugua. 

Avis.  Cortège  4 réunir  pour  aller  recevoir  le  général 

SilWj^b. 

en  chef  à £I-Matiryeb.  Compliments. 

675 

4168 

g juin. 

Mmmoril. 

Avis.  Ordre  pour  la  conduite  à tenir  envers  le  corn- 

Stib»}»b. 

mandant  ae  l’escadre  anglaise 

076 

4169 

q juin. 

Bcrlluer. 

Ordre  pour  la  garde  de*  ulage*  pris  4 Jaffa  et  à Gau  ; 

Sélheveh. 

recommandations  aux  generaux  des  divisions .... 

577 

4170 

9 juin. 

Onlra  : soldais  atteints  de  la  lièvre  4 boitons  soumis 

SAlheyeh. 

à une  quarantaine.. 

577 

4171 

9 juin. 

Sanson. 

Ordre  pour  rétablissement  de  puits  entra  S4llicych  et 

Sllbj«b. 

Qalyeh 

578 

4172 

11  juin. 

Murat. 

Expédition  à faire  contre  la  tribu  de»  Bil*  ; satisfaction 

IWIUrja. 

4 témoigner  au  cheik  de*  SaouélhiU ........... 

•70 

4173 

» 4 juin. 

Divoul. 

Approbation  du  ralour  de  ce  général  au  Caire.  Coin- 

Le  Gair*. 

pliment 

5/0 

4174 

1 4 juin. 

Dommartin. 

Mission  4 Rosette  et  Aleiandrie  : magasins  4 inspcc- 

Le  Caire. 

ter;  équipage*  do  campagne  4 reformer 

58© 

4175 

■ 4 juin. 

Berthier. 

Ordre  pour  le  recensement  de  l'armée.  Partage  delà 

Le  Caire. 

cavalerie  en  brigades  sous  Davout  et  Murat 

r.8o 

4176 

1 5 juin. 

Ordre  du  jour  : témoignages  divers  de  satisfaction  cl 

Le  Caire. 

de  mécontentement 

58 1 

4177 

i5  juin. 

Berthier. 

Réorganisation  de  la  6g*  demi-brigade  ; condition*  pour 

Le  Caire. 

y être  admis  grenadier.  Ordres  divers  4 donner.  . . 

58a 

4178 

i5  juin. 

Kouner. 

Avis  pour  le*  membres  du  divin  et  le*  habitants  du 

Le  Caire. 

Caire  désirant  parier  au  général  en  chef 

584 

4179 

i5  juin. 

Desoit. 

Avù.  Demande  d’une  relation  des  <qiératiom  de  l’nr* 

La  (au*. 

mré  dan*  la  haute  Egypte 

584 

780 
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1799. 

A 180 

17  juin. 
U Gain. 

Rerthier. 

A 181 

17  juin. 
L«  Caire. 

Dommartin. 

A 1 82 

17  juin. 

ha  Caire. 

Marmont. 

4183 

17  juin. 
La  Caire- 

Crétin. 

AI84 

18  juin. 
L*  Caire 

Dommartin. 

A 185 

16  juin. 

La  Caire. 

Poiueieigue. 

4186 

16  juin. 
Le  Cure. 

Le  même. 

4187 

1 8 juin. 

La  Caire. 

4188 

ty  juin. 
Lr  Caire. 

Le  Directoire  exécutif. 

4189 

1 9 juin. 
U Cure. 

Le  rndme. 

4100 

• 9 juin. 
Caire. 

Desaix. 

4191 

19  juin. 
U Cure 

Dugua. 

119-.' 

ty  juin. 
La  Caire. 

D’Aure. 

4193 

so  juin. 
U Cure 

Rerthier. 

4194 

*0  juin. 
La  Caire. 

Ssiuton. 

4195 

*0  juin. 
1.*  Caire. 

Le  même. 

4196 

*1  juin. 
La  Caire. 

le1  même. 

4197 

*1  juin. 
La  Caire. 

CantoawiMt. 

4198 

91  juin. 
I.a  Caire. 

Berthi'T. 

4199 

B 1 juin. 
La  Caire. 

Desaix. 

4*00 

a 1 juin. 
In  Caire. 

Fugièr*. 

I 

SOMMAIRE  DES  PIECES 


Ordre  d'envoyer  Duraoy  en  mission  à Sue*;  inspec- 
tion» à faire 

Aria.  Demande  d'un  rapport  sur  El  ■ Rahminyeh  ; im- 
placement  d’une  redoute  à désigner  pré»  d’A'lqAm. 

Mouvement  de  troupes.  Réunion  au  taire  des  équi- 
jiage®  de  aiége  et  de  campagne,  Reproches. 

Compliment.  Redoute  à faire  construire  à l'embou- 
chure du  lac  Ma'dyeh.  Ordre  de  se  rendre  au  Caire . 

Ordres  pour  l'organisation  de  l’artillerie  de  cam- 
pagne; pièces  à donner  aux  divisions 

Kmprunt  é faire  à des  négociants  dmnasquin*;  rem  - 
l «jurement  d'un  prêt  à régler  avec  des  Copies. . 

Ordre  au  sujet  du  départ  de  Sues  du  citoyen  Par 
aeval. » .... 

Ordre  du  jour  ; propositions  insultantes  du  comman- 
dant de  l'escadre  anglaise;  ordres  divers. 

Relation  des  événements  qui  ont  eu  lieu  en  tgyple 
pendant  l'expédition  de  Syrie;  l’ange  El-Mahdv. . . 

Éloge  de  taffarHIi,  Dolroye,  Say  et  Cruiiier,  mort# 
en  Syrie 

Avis  du  dé j «Art  d'oQieiers  du  génie  pour  Qoaeyr  et 
Qatyeh;  demande  d'envoi  d’argent.  Compliments. 

Ordre  de  faire  fusiller  des  Moglirebins  et  Mekkin* 
ayant  pris  part  à une  insurrection 

Demande  do  rappoiU  sur  des  modifications  4 faire 
dans  les  administrations  de  l'armée 

Ordre  à Andréowy  d’inspecter  l’école  française.  Hom- 
mes à pied  à remonter  dons  U haute  Kgvpte 

Réparations  à faire  au  fort  Sulkowski  pour  y placer 
des  chevaux  ; demande  de  renseignements 

Demande  d’un  rapport  sur  le  fort  Carain.  Tour  à 
construire  pour  défendre  la  place  Eibekyeh 

Ordre  de  conférer  avec  Dupas  sur  de*  travaux  à faire 
à la  citadelle  du  Caire 

Mission  à Rosette  et  Alexandrie;  ordres.  Bâtiment*  à 
tenir  prêts  à partir  pour  la  France 

Demande  de  rapport  sur  les  militaires  français  déte- 
nus é U citadelle 

Envoi  de  renforts,  de  munitions  et  d'outils  dans  la 
haute  Égy  pie.  Avis  à donner  au  chéri  f de  1a  Mecque . 

Avis;  recommandation  pour  des  envoi*  d'argent  et  de 
chevaux ...... 


rsecs 


585 

586 
586 
588 

588 

589 
5go 
5yo 
5g* 
5 96 
597 
597 

59* 

59» 

599 

599 

600 

601 
6o« 
6o3 
6«3 
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ruu 

1799. 

4201 

as  juin. 

Lepère. 

Demande  de  renseignement*  sur  de*  travaux  au  Cairr 

Lr  Gain. 

el  à RonlAij 

6o3 

4202 

9 a juin. 

Sanso». 

Projet*  s proposer  pour  l'établi  cernent  de  redoute»  à 

Le  Caire. 

Myt-Gliamor  et  Mansourah 

tioi 

4203 

a a juin. 

Desaix. 

Jeunes  nègre*  11  acheter  pour  les  incorporer  dans  l’ar- 

Le  Cairr. 

ruée 

60  4 

4204 

sa  juin. 

Ordre  du  jour  : éloge*  a Dupas;  ordre  pour  la  garde 

La  Caire. 

des  magasins  de  siège  des  différentes  places 

6o5 

420.) 

a3  juin. 

Le  Directoire  exécutif. 

Relation  des  événement*  nui  ont  eu  lieu  dans  la  haute 

Lr  Caire. 

Égypte  pendant  1'cxpéailion  de  Syrie 

6o5 

420fi 

■a  3 juin. 

Klebcr. 

Commerce  à permettre  avec  la  S* rie.  Aria.  Défense 

Le  Caire. 

et  organisation  de  la  province  de  Domicile 

610 

4207 

a 3 juin. 

Le  même. 

Départ  d’Hassan-ToubAr  pour  Damiette;  services  qu’il 

La  Caire. 

peut  rendre  dans  la  province 

61 1 

420H 

a 3 juin. 

Sur  iso  ri. 

Demande  de  projet*  sur  divers  travaux  à ordonner 

Le  Caire. 

dan*  la  ville  du  Caire 

6m 

4209 

a 3 juin. 

Le  Chef  de  In  69*  demi- 

Acculé  de  réception  d’un  mémoire  sur  cette  demi- 

Le  Caire. 

brigade. 

brigade  ; réorganisation  néeirwaire- . . ♦ 

619 

4210 

a3  juin. 

l’oustielgti'-. 

lirains  exportés  par  une  tribu  arabe  de  Qetyoub;  ren- 

Le  Caire. 

seignements  4 prendre  4 ce  sujet 

6 1 3 

4211 

a3  juin. 

Le  même. 

Mesure  è proposer  pour  régler  U sortie  et  l'entrée  de* 

Le  Caire. 

marchandises  à dues. 

6.3 

4212 

a 4 juin. 

Raille. 

Accusé  de  réception  de  notes  justifiant  la  compagnie 

U Caire. 

commandée  par  cet  officier. . 

fi.  3 

4213 

a. > juin. 

Ü’Aure. 

Visite  d’un  bApital  par  le  général  en  chef;  ordre  de 

L>  Caire. 

remédier  à h»  déuûroent ......... 

61  h 

4214 

a'»  juin. 

Le  même- 

Pouvoirs  d’administration  donnés  à Kleber.  Marmont 

la  Caire. 

et  Desaix  ; ordre  en  conséquence 

61 4 

4215 

a 5 juin. 

Hamriin.  Litron: 

Importance  des  opérations  confiées  à ces  agents;  pro- 

Le  ('.aire. 

messe  de  protection 

6 * 5 

4210 

a6  juin. 

Desaix. 

Ordre  de  faire  rendre  à l’un  de*  chef*  de  la  caravane 

Le  Caire. 

du  Darfour  sa  fille  enlevée  par  un  chirurgien . . . 

6 1 5 

4217 

ali  juin. 

L?  Divan  du  Caire 

Motif  de  l'arrestation  du  cadi;  Egyptien  è présenter 

Le  Caire. 

pour  le  remplacer 

61  fi 

421 S 

afi  juin. 

Ordre  chargeant  exclusivement  le  citoyen  Chainpv  de 

La  Caire. 

la  direction  de*  fabriques  de  poudre  en  Égypte.. . 

fitfi 

4219 

s6  juin. 

KJrher. 

Ordre  de  garder  vu  otage  un  Osmanli  pour  répondre 

Le  Caire 

de*  Français  prisonniers  4 Constantinople. ...... 

617  1 

4220 

afi  juin. 

Marmont. 

Troupes  rassemblées  pour  maintenir  le  Babyreh.  Opi- 

Le  Caire 

nion  sur  Sidney  Smith 

6.7 

4221 

a 6 juin. 

1)  alglIS. 

Ordre  de  convoquer  le  grand  divan  pour  reconnaître 

Le  Caire. 

le  cadi  el  assister  n son  installation 

G18 

99» 
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CA  GIS 

1799. 

4222 

97  juin. 

Davout. 

Ordre  do  se  porter*  Atfyeh  pour  uue  expédition  contre 

LC  UlTT. 

des  Mameluks;  instruction*.. . * 

617 

4223 

97  juin. 

Dugua. 

Onlre  de  traiter  arec  égards  le  eadi  laissé  libre  de 

U Caire. 

choisir  le  lieu  de  sa  retraite. 

6ao 

4224 

97  juin. 

Le  Divan  du  Caire. 

Motifs  de  l'élection  d'un  nouveau  cadi;  conduite  du 

U Caire. 

général  en  chef  conforme  aux  principes  du  Coran. 

G*o 

4225 

98  juin. 

Le  Directoire  exécutif. 

Situation  de  l'armée.  Nécessité  d'envoyer  «les  renforts 

Le  Caire. 

en  Égypte  on  de  faire  la  poix.  Nouvelles 

699 

4226 

98  juin. 

Dcstaing. 

Avis  d'envois  de  troupes  à EI-RabmAnych  et  à Mc- 

1*  Caire. 

nouf  pour  soumettre  la  province  de  Babyreb .... 

6a4 

4227 

98  juin. 

Ordre  : réunion  dus  ingénieurs  géographes  à l'état- 

I>  Caire. 

major;  confection  d'une  carte  générale  de  l'Egypte. 

6a5 

4228 

98  juin. 

Fourier. 

Demande  de  rapport  sur  les  membres  du  divan  ; pré- 

La  Caire. 

tentation*  à faire  pour  des  nominations 

6 96 

4229 

98  juin. 

Pousaidgue. 

Donation  d'une  maison  « Klcbcr.  Maison  de  Marne- 

Le  Caire. 

luks  À donner  au  cheik  El-Chcrqâouy 

696 

4230 

99  juin. 

Dugua. 

Ordre  de  foire  mettre  en  liberté  le  lils  du  radj  détenu 

Le  Caire. 

à la  citadelle. 

6t6 

4231 

99  juin. 

Ordre  : corps  des  pont*  cl  dsaussées  placé  sous  les 

L#  Caire. 

ordres  du  citoyen  Lepèrc, 

697 

4232 

99  juin. 

Poureirigue. 

Renseignements  A prendre  sur  de*  cadavre  noirs  qne 

ta  Caire. 

le  général  en  rhef  désire  acheter 

617 

4233 

3o  juin. 

Muni. 

Avis  et  instructions  pour  une  exfre^Iiüon  dans  le  Ba- 

Le  Caire. 

hyrrh;  Deslaïng  et  Marmont  aux  ordres  de  Murat. 

6*6 

4234 

3o  juin. 

Le  Chéril 

Demande  d’envois  de  marchandises.  Prière  de  faire 

L«  Caire. 

de  la  Mecque. 

parvenir  Ire  lettres  ri-aprè» 

6*9 

4235 

3o  juin. 

Le  Sultan  du  Darfour. 

Promesse  de  protection  pour  la  caravane  du  Darfour; 

Le  Caire. 

demande  d'envoi  de  jeune*  esclave*  noirs 

63o  i. 

4236 

3o  juin. 

Le  Comm’1'  de  l’Ile  de 

Avis  de  l'occupation  do  Suex  et  de  Qoneyr  par  les 

Le  Caire. 

France.de  la  Réunion. 

Français.  Nouvelles  et  demandes 

63o 

4237 

3o  juin. 

I-e  Commandant 

Prière  de  paver  au  chérif  de  la  Mecque  des  lettres  de 

Le  Caire. 

de  l'Jle  de  France. 

change  tirées  sur  le  payeur  de  l’Üe  de  France. . . 

63 1 

4238 

3o  juin. 

Onlre  pour  l'investiture  des  radis  dos  provinces  par 

Le  Caire. 

te  premier  cadi  du  ('.aire ................... 

63 1 

4239 

*•  juillet 

Marmont. 

Envoi  de  fonds  pour  Alexandrie.  Expédition  de  Marat 

Le  Caire. 

dans  le  Ralivrcb  de  concert  avec  les  HenAdv 

63a 

4240 

l"  juillet. 

Kleber. 

Avis  du  déport  d'Hasaan-ToubAr  pour  Damiette;  mo- 

Le  Caire. 

sure*  prise*  pour  répondre  de  sa  fidélité 

633 

4241 

t"  juillet. 

Berthier. 

Commission  chargée  de  faire  le  dépouillement  des  pa- 

Le  Caire. 

piers  laissé*  par  le  général  CaUaralli 

633 

4242 

9 juillet. 

Le  même. 

Projet  de  Mourad-Bey  de  se  rendre  dans  le  Buhyrdi  ; 

La  Caire. 

tris  et  ordres  é donner  à Mural. ...... 

634 
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r 4g  !-» 

1799. 

4243 

a jtiillcl. 

[Vsait. 

Inquiétude»  causées  par  les  mouvements  du  Bnhvreh 

\+  < Jirr. 

et  Mourad-Hey  ; demande  de  cavalerie;  nouvelles. . 

634 

m\ 

3 juillet. 

BerUûer. 

Ordre  « Friant  de  M porter  à Àtfvch  contre  de*  Ma* 

U Caire. 

meluks;  avis. 

635 

4245 

3 juillet. 

Friant. 

Compliments;  expédition  à faire  dans  ln  province 

1.*  Cairr. 

d'AÜyeh; avis.  

635 

4246 

3 juillet. 

Reynier. 

Promesse  de  cavalerie  pour  une  evfrdition  dan» 

U Caire. 

l’Uuâdv  ; recommandation  pour  la  levée  du  myry.. 

63  7 

424? 

3 juillet. 

Le  tutoie. 

But  do  rétablissement  d’une  redoute  à Mvt-Ghajnar; 

Lt  Cuir. 

ordre  pour  la  défense  du  canal  de  Moo«y* 

M, 

4248 

3 juillet. 

Berthier. 

Inscription*  à faire  {paver  sur  des  sabres  destiné*  à 

Le  Caire. 

Deuiv , Belliard  et  Friant 

638 

4249 

3 juillet. 

Pomaielgoc. 

Donation  à Desaix  de  la  maison  habitée  par  ce  gé- 

1*  Caire. 

itérai 

638 

4250 

3 juillet. 

Le  Cheik  El-Bekry. 

Compliment  ncroinpagniinl  le  renvoi  d'une  demande 

Le  Caire. 

faite  par  ce  cheik  au  général  en  chef 

639 

4251 

4 juillet. 

Ordre  réglant  les  droits  A percevoir  pour  l'administra- 

!.<•  Caire. 

lion  de  la  justice  ; confirmation  des  juges  par  lecadi. 

63y 

4252 

& juillet. 

Pouarietgua. 

Demande  de  rapport  sur  l'organisation  à donner  à la 

La  Caire. 

douane  de  (|»nr. 

64o 

425^ 

5 juillet. 

Friant. 

Avis  divers  ; ordre  de  poursuivre  sans  relâche  Mou- 

I«*  Caler. 

tdfcf 

64o 

4254 

5 juillet. 

Deuix. 

Avis  des  mouvement*  faits  à la  poursuite  de  Mourad- 

La  Caire. 

Bey.  Mameluks  A envoyer  au  Caire.. 

64 1 

4255 

5 juillet. 

Lamine. 

Demande  de  nouvelles  du  Bahyreh  ; recommandations 

La  Caire. 

diverses;  construction  projetée  d‘un  fort 

65  a 

4256 

7 juillet. 

Murat- 

Ordre  d’envoyer  an  Caire  Sélim-KAchcr;  Mameluks  à 

U Caire. 

poursuivre;  expédition  à faire  sur  Maryout 

643 

4257 

7 juillet. 

Boyer. 

Avis;  sucrés  de  Mural  dans  le  Bahyreh;  attente  de 

La  Caire. 

renseignements 

643 

4258 

7 juillet. 

tanusw. 

Renseignement  sur  la  position  occupée  par  Mourad- 

Le  Caire. 

Bey;  mouvements  suppovs. 

644 

4259 

9 juillet. 

f.igrangr-. 

Instructions  pour  une  expédition  dan*  l’Ouâdv;  ordre 

La  Cair*. 

de  rejeter  Elfy-Bey  dans  le  désert 

644 

4260 

9 juillet. 

Friant. 

Avis:  marche  de  Murat  pour  se  porter  aux  lacs  Na- 

Le  Caire. 

IrOUA  ; Mameluks  signalés  A Belliey* 

645 

4261 

9 juillet. 

Desaix. 

Détachements  de  cavalerie  A envoyer  au  Caire:  succès 

La  Cane. 

remportes  sur  les  Mameluks 

666 

4262 

q juillet. 

Marinent. 

Avis:  ordres  donnés  pour  le  renouvellement  de  1a  gar- 

Le  Caire. 

oison  d'Alexandrie 

647 

4263 

9 juillet. 

Gantcoumc. 

Pièces  d’artillerio  à envoyer  par  mer  A Rosette  et 

Le  Cane. 

à Damiette  ; avis  divers . ................... 

648 

790 
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1-AiilS 

1799. 

4264 

1 1 juillet 

Berthier. 

Instruction*  pour  Lamliert,  cliargé  d'opérer  avec  une 

Le  Caire. 

colonne  mobile  entre  le  Caire  et  Belbcya. ...... 

648 

4265 

1 1 juillet. 

Le  même. 

Pâme  ports  » faire  pour  le*  bâtiments  du  ebérif  de 

Le  Caire. 

la  Mecque  d de  Seul  Mohammed- A’kyl. . - 

6Vl 

4266 

1 9 juillet. 

Le  Directeur  Merlin. 

Nouvelle*  «lu  jeune  Merlin  ; témoignage  de  la  Mtis- 

Le  Caire. 

faction  du  general  rn  chef 

65o 

4267 

i a juillet. 

Le  Directoire  exécutif. 

Probrtion  du  Gouvernement  sollicitée  pour  la  famille 

Le  Caire. 

de  Venlure,  mort  en  Syrie 

65 1 

4268 

i a juillet 

Le  Sultan  du  Darfour. 

Iterommandation  en  faveur  d'un  Turc  sc  rendant  au 

L»  Caire. 

Darfour;  demande  d'envoi  d'esclave»  noirs.. . . . 

65 1 

4269 

i a juillet 

Magnv. 

Ordre  de  se  porter  A Tormh;  informations  à prendre 

1»  Caire. 

sur  la  marche  «le  Moura«i-Bey  ; avis. 

65 1 

4270 

i i juillet. 

Lanuaoe. 

Contre-marche  faite  par  MaurwbBev  vers  le*  lor*  Na- 

Le  Caire. 

trou»  : avis  A donner  A Destaing  d Mural 

65  s 

4271 

i a juillet 

Murat. 

Renseignement*  sur  In  direction  suivie  par  Mourad- 

Le  Caire. 

Bey;  avis  de  fa  position  de  Junol 

653 

| 4272 

i a juillet 

Draeix. 

\vi*;  marche  de  Moiirad-Bey  vers  les  lacs  Natroun; 

Le  Caire. 

mouvement*  de  Murat.  Junol  et  Destaing 

654 

4273 

i a juillet 

Gilbert 

tomjiliments  accompagnant  l'envoi  d‘une  paire  de 

L*  Caire. 

pistolet» 

654 

4274 

t3  juillet. 

Lambert 

Ordre  à cet  officier  de  revenir  sur-le-champ  au  Caire 

Le  Caire. 

avec  la  colonne  mobile  qu'il  commande 

654 

4275 

1 3 juillet. 

Berthier. 

Envoi  de  troupe*  ù F.mlubch  et  A TerrAneh  aux  ordres 

Le  Caire. 

de  Junot  pour  poursuivre  Mourad-Bey. ....... 

655 

4276 

1 3 juillet 

Dtaui. 

Avis;  flottille  ennemie  signalée  pria  d'ElA’rvrh;  do- 

Le  Caire. 

656 

4277 

l3  juillet. 

Marmont. 

Annonce  d«t  ItAlimi-utseniwmisse  dirigeant  vers  Alexan- 

Le  Caire, 

drie  ; ordres  en  prévision  d'un  débarquement;  avis. 

657 

4278 

i A juillet 

Berthier. 

Envoi  de  troupes  à Kmbaheh  ; ordre  à Menou  de  se 

La  Caire. 

porter  aux  lacs  Natroun  pour  occuper  les  oouveuts. 

658 

4279 

i4  juillet. 

Destaing. 

Pardon  accordé,  sur  U demande  du  divan  du  Caire. 

L*  Caire. 

aux  habitant»  de  Kafr-d-Ma'sarah 

65g 

4280 

i A juillet 

Berthier. 

Départ  «lu  quartier  général  pour  les  Pyramides  ; ordre 

Le  Caire. 

à donner  aux  citoyens  d' A lire  et  Pouasielgue 

66o 

4281 

1 5 juillet. 

Desaix. 

i Avis;  mouvement*  d'ibrahim -Bey  à Gnia  ; arrivée 

Le  Caire. 

d'une  flotte  turque  à Alexandrie  ; ordre» 

66o 

4282 

l5  juillet. 

Berthier. 

Ordre»  A donner;  concentration  de*  troupes  en  corné- 

G jrefc. 

quenre  des  dernières  nouvelles 

66a 

4283 

là  juillet 

»»*>“• 

Départ  du  général  en  chef;  avis  A donner  A Desaix  . 

Gjwti. 

Reynier  et  Lagrange,  «vivant  fa*  circonstances . . . 

663 

4284 

1 5 juillet. 

Puimslelguc. 

! Onire  «U*  tenir  le  général  en  chef  instruit  «U»  non- 

Gjui 

vellc*  du  Caire;  compliment* 

664 
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4285 

1799. 
i5  juillet. 

KMnt. 

Avis;  ordre  de  prendre  position  prêt  de  Rosette,  en 

4286 

17  juillet. 
T'rnliwh . 

17  juillet. 

TfprtMh. 

17  juillet. 
T*rrti**h, 
17  juillet. 

Trrrincà. 
90  juillet. 
El-Ribistofft. 

eo  juillet. 
P.I-tUAminfdi. 

90  juillet. 
EI-RiluiitajiA. 
90  juillet 

Le  Cheik  Mousse. 

Avis;  renseignements  à donner  au  général  en  chef; 

665 

4287 

Lot  Habitant* 
du  Bahyreh. 

Dogua. 

Pardon  général  accordé  aux  habitants  de  la  province 

4288 

Avis  et  ordres  A Desaix  cl  Reynier  : réunion  des  homme* 

4289 

Marmonl. 

Position  à prendre  4 Aboukir;  marche  de  l'année  sur 

4299 

Kleber. 

Avis  du  débamuement  des  Turcs  4 Aboukir.  Ligne 

668 

4291 

670 

670 

67  3 

4292 

4293 

La  même. 
Marmont. 

Ordre  de  $c  porter  A Besontoudy  ; reiu-eignemmU  à 
prendre;  avis  à donner  i Marmonl;  instructions. . 
A vis  des  mouvements  de  l'armée  ; ordres  pour  Aboukir; 

4294 

90  juillet 

Dugua. 

Soldats  restés  en  arrière  4 réunir  et  À envoyer  à l’ar- 

679 
674 
67  4 
67Ü 

676 

677 

678 

679 
6m0 
63 1 

4295 

91  juillet. 

Le  même. 

Ordrr  de  faire  arrêter  et  conduire  i El-RabmAnyeh 

4296 

91  juillet. 

Hl-RaJm4*5*!i. 

9 1 juillet 

Le  Divan  du  Caire. 

Annonce  du  déliait|urment  i Aboukir  d'une  arne  <- 

4297 

Le  Divan  de  Rosette. 

Avis  de  l'arrivée  de  l'armée  4 El  -RahmJnyrh  ; nou- 

4298 

91  juillet 

Le  même. 

Circulaire  à faire  pour  maintenir  les  villages  de  la  pru- 

4299 

91  juillet 

EI-IUkiutn]nli. 

91  juillet. 
EI.RkbniAa;«li. 
9 1 juillet 

Menou. 

M usures  4 prendre  à Rosette;  ordre  en  cas  d’un  mou- 

4300 

Marmonl. 

Aris;  vigilance  recommandée.  Insinuations  à faire  aux 

430! 

Ordre  pressant  pour  des  envois  de  troupes  ; recomman- 

4302 

4303 

99  juillet. 
Km«bm4oj*h,  ^ 
99  juillet 

Le  même. 
Duaii. 

Avis;  attente  de  renforts.  Rappel  de  Demis  au  Caire , 
en  cas  de  mouvements  d'Ibrabim-Bcy  sur  Gau  - . . 

Avis;  ordre  de  se  porter  au  Caire  pour  être  en  m**- 

4304 

99  juillet 

Lauivcn. 

Ordre  de  se  rendre  au  village  de  SamAdys  pour  de  14 

4305 

9«  juillet 

LanuMC. 

Mouvement  de  t'armée  i suivre;  ordre  de  se  porter  i 

683 

1 

1 

1 

702 
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4 30(1 

1799. 

9 9 juillet 

Marmont. 

Ordre  de  tenir  les  troupe*  commandé»  par  Destaing 

683 

4307 

Rl-lUhioAnjrli. 

i3  juillet 

Menou. 

prêtes  à partr  pour  rejoindre  l'année. ......... 

Ordre  de  prendre  position  au  Inc  Ma’dyeh;  buts  divers 

4308 

Hirl«C 
9 4 juillet 

Mormon  1. 

à atteindre;  instructions 

Position  entre  Alexandrie  et  Aboukir  à occuper;  pa- 

683 

4309 

ikiMilm. 
ni  juillet. 

Ganteeume. 

trouille*  à foire  bor»  de  la  ville;  ordres. 

Détachement  de  marins  à placer  pour  surveiller  la  côte 

685 

4310 

1*  puil»  «itr* 
AI*»  uni!,  ri  Abuukir. 
a h juillet. 

Murat. 

entre  Alexandrie  et  Aboukir 

Ordre  de  marche  pour  attaquer  l’ennemi;  troupes 

687 

4311 

LrpUiUnlIlT 
Ain»  ml.  rt  Aboukir. 
9 4 juillet. 

Le  mécue. 

composant  l'avant-garde. 

Ordre  de  designer  un  escadron  pour  faire  de*  pa- 

687 

4312 

1.*'  fmil*  enlrr 
Alnand.ci  Aboukir, 
s 4 juillet. 

Kleber. 

trouilles  et  assurer  les  derrières  de  1 année. ..... 

Division  Kleber  tbtlgée  de  former  la  réserve;  avia  à 

688 

4313 

\jt  finit»  mlr» 

AUuikir. 
9 5 juillet. 

Dm  oui. 

donner  au  gémira]  en  dmf. 

Ordre  de  prendre  position  entre  le  quartier  général 

688 

4314 

L » poil*  entre 
Ali'tmuL  «t  Aboukir. 
*6  juillet. 

D ligua. 

et  Alexandrie;  patrouilles  4 faire 

Débite  de  l'année  turque;  Moustafo-Pacha , commun- 

688 

4315 

Le  rnmp 
.!<•  lumlmkerre. 

*6  juillet. 

Berthier. 

dant  en  chef,  fait  prisonnier.  Pertes  des  Fronça». . 
Ordre  au  commandant  d’El-Rahinényeb  de  retenir  les 

089 

4316 

Le  puit»  enlrr 
A!>'uu<i.  rt  Aboukir. 
97  juillet. 

Dugua. 

troupes  en  inarehe  sur  l'armée 

Avis  des  mouvements  de  farinée;  recommandations 

690 

4317 

fr*,ui  Aboukir. 

Dosait. 

diverses 

Détails  sur  la  bataille  «f  Aboukir.  Ordre,  de  retourner 

690 

4318 

Dnnnt  Aboukir. 
*7  juillet. 

Marmont 

dans  la  haut*  Egypte 

Avis;  demande  de  mortiers,  de  pièces  de  siège  et  de 

691 

Cil» 

Diiul  Atnuiir. 
97  juillet. 

Menou. 

munition*.... 

Avis  divers:  nouvelles  de  France.  Position  à conserver 

691 

4320 

Dctonl  Aboukir. 

97  juillet. 

Reynier. 

jusqu’à  la  prise  du  foit 

Avis  et  ordres;  troupes  à réunir  i Relbeys  en  caa  de 

699 

4321 

Dtvaat  Abouktr. 
97  juillet. 

Latine. 

mouvements  du  côté  de  Ib  Syrie. 

batteries  à établir  pour  ha  lire  la  merci  le  fort  d'Ahou- 

699 

4322 

Dkvaat  Aboukir. 
97  juillet 

kir;  troupe»  à «es  oidres. .................. 

Ordre  du  jour  : pièce*  de  canon , prise*  à Aboukir, 

6rf3 

4323 

Di'iont  Aboukir. 
98  juillet. 

Le  Directoire  exécutif. 

données  à la  brigade  de  cavalerie  (le  Mural 

Relation  de  la  bataille  d'Aboukir;  victoire  due  à la 

Cÿi 

4324 

Aleumirir. 
98  juillet 

Kaullrter. 

cavalerie;  perte»  de  l'année.  »... 

A via  d'envoi»  de  mortiers  et  de  pièce*  d'artillerie;  in»" 

6y5 

4325 

Aleu  urine. 

98  juillet 

MeiKM». 

Inictinns  pour  le  siège  du  fort  d'Aboukir.  ...... 

Ordre  de  prendre  le  commandement  en  chef  des 

«97 

4326 

Alctoortrie. 

98  juillet 

troupe» devant  Aboukir:  instructions 

Ordre  du  jour  : noms  donné*  À de*  forts,  à Alexandrie* 

«97 

Aloamlh*. 

en  mémoire  de  Crétin  et  de  Calfarelli 

698 
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rxtt* 

1799. 

4327 

3o  juillet. 

Ordre  du  jour  : noms  donm*  à des  fort*,  4 Alexstn- 

Al«uodn«. 

drie,  en  mémoire  de  Uuvivier  et  de  Leturrq .... 

r.,j8 

4328 

l"  août. 

Ordre  : Irai  aux  A faire  4 Alexandrie,  Aboukir,  Kl- 

Alrumirit. 

Beydah  et  Uirkel 

i;99 

4329 

»"  août. 

Ordre  du  jour  : conséquence»  de  la  bataille;  d'Aboukir 

Alexandrie. 

pour  la  paix  générale 

700 

4330 

s août. 

Menou. 

Ordres  relatifs  aux  Turcs  fui  U prisonniers  dans  le 

Alexandrie. 

fort  d'Aboukir 

701 

4331 

a août. 

Dugua. 

Reprise  du  fort  d'Aboukir.  Logements  4 préparer,  au 

Alrundrw. 

Caire,  pour  Ire  officiers  prisonnier*;  nouvelles.  . . 

7«9 

4332 

a août. 

Bertrand. 

Inst  mêlions  pour  des  travaux  de  défense  4 Aboukir; 

Alnamlnr. 

établissement  d'une  batterie  . 

703 

4333 

a août. 

Menou. 

Ordre*  divers  : mouvements  de  troupes;  travaux  de 

AJriandr». 

défense;  transport  de  l’artillerie  de  siège 

7 oû 

4334 

4 août. 

I/O  Directoire  exécutif. 

Relation  du  siège  et  de  la  reprise  du  fort  d'Aboukir; 

\l-MBdrif. 

destruction  dé  l'armée  turque. 

7of» 

4335 

7 août. 

Destaing. 

Reproche;  opérations  contre  les  Ilenôdy  compromises 

Kl'IUIimJoj«b. 

par  une  attaque  trop  précipitée 

706 

4336 

1 1 août. 

Kl  cher. 

Détails  sur  ta  reprise  du  fort  d'Aboukir;  avis  d'envoi 

Lf  Caire. 

de  pièces  d'artillerie 

7°7 

4337 

1 1 août. 

Desaix. 

Reproche  de  l'inexécution  «l’un  mouvement  ordonné 

U (aéra. 

sur  le  Caire 

707 

4338 

il  août 

Le  même. 

Définie  de  faire*  acte  d'administration  dan»  le»  pro- 

Le  Gain. 

vincre  du  Kayuum,  de  Minyeb  ride  BctpSotMjf. 

708 

4339 

1 1 août. 

Le  même. 

Reproche;  rappel  d'ordre  de  comptabilité;  demande 

U Taira. 

d'état  de  recettes  «1  dépenses. ............... 

708 

4340 

1 1 août. 

BertJiier. 

Arrêts  à infliger  i Zajonchek  pour  négligence  dans 

La  Taira. 

l'cxecntion  d'un  ordre 

7°9 

4341 

ta  août. 

Deaoii. 

Proiels  contre  MoiuwLBey  approuvés  ; avis  et  ordres. 

U Caire. 

Nouvelles;  défaites  de  Jourdan  et  de  Scherer.  . . . 

709 

4342 

ta  août. 

Marmool. 

Envoi  de  bâtiments  pour  défendre  le  Boghii  ; oflicier 

La  Taira. 

i choisir  pour  commander  une  flottille 

7" 

4343 

ta  août 

(«antaaume. 

Aria  et  ordres  ; instruction  pour  l'envoi  de  dépêche* 

La  Gain. 

au  général  en  chef. 

7*« 

4344 

ia  août 

Lanuase. 

Ordre  do  ganter  n Menouf  le*  guide*  et  le*  équipage» 

1*  Cairt. 

du  général  en  chef;  avis.  

7ia 

4345 

19  août 

Poussielguc. 

Pavement*  divers  4 accélérer;  emprunt*  4 faire;  de- 

L*  Taira. 

mande  de  rapports 

7i3 

4346 

l3  août. 

Desaix. 

Compliments;  présent  d’un  sabre  en  souvenir  de  la 

Le  Catra, 

conquête  de  la  haute  Égypte. 

71 4 

4347 

i3  août. 

Veaux. 

Élog*  île  la  conduite  de  ce  général  ; ordres  donnés 

U Caire. 

pour  son  retour  en  France. 

7i4 

791 
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l'Ali  ta 

1799. 

4348 

«4  août. 

Baribier. 

Ordre  à Rampon  pour  une  expédition  à El-Gwvreh, 

U Ciinr. 

contre  le»  Aral***  Rilv  et  A’ydy. 

71S 

4349 

i 4 Août. 

Dugua. 

Ordre  d’arrêter  le*  homme»  de  la  caravane  du  Maroc 

La  C<in 

resté*  en  arrière;  Moghrebin*  4 surveiller ». 

7i5 

1 4350 

i4  août. 

Le  Cheik  El-Aricbv. 

Ordre  de  confier  exclusivement  aux  Égyptiens  les  fonc- 

La  Cuir». 

lion»  de  radi 

7i5 

vr.i 

i4  août. 

Ordre  : réduction  du  personnel  des  administrations 

L«  Caire. 

de  l’année;  jiayeiiient  des  appointements 

716 

4332 

t4  août. 

Ordre  : réduction  du  personnel  de  l'administration 

Le  Caire. 

dos  finances,  de  l'enregistrement,  de  U monnaie. 

716  j 

435» 

i4  août. 

Arrêté  : composition  de  deux  commissions  chargée* 

Le  Caire. 

d'oxplorer  la  haute  Egypte 

7*7 

m> 

i&  août. 

Ordre  ; réduction  du  jwix  fixé  précédemment  pour  la 

1.*  fan*. 

manutention  dm  rations  de  pain 

71S 

4355 

i5  août. 

Ganteaume. 

Emoi  d’une  caisse  destinée  à M.  Smith.  Avis;  pco- 

1»  faire. 

rhaine  arrivée  du  général  en  chef  à Meuouf 

7'» 

1 4350 

i5  noûl. 

Kleber. 

Troupe*  envoyée*  4 Kleber  en  prévision  d’un  déhar- 

!.*•  Caire. 

queincnt  an  Bogliix.  Nouvelles  de  Syrie  

7*9 

4357 

i5  août. 

Desaix. 

Ordre  de  reprendre  le» opération*  contre  Mourad-Bev  ; 

Le  Caire. 

De*aix  bissé  maître  de  traiter  avec  lui 

7*0 

4358 

i5  août. 

Le  Sultan  du  Maroc. 

Protection  accordée  aux  pèlerins  du  Man*;  demande 

Le  Caire. 

de  réciprocité  pour  les  Français 

7*° 

4359 

l5  août. 

1/*  Bcv  do  Tripoli. 

Demande  de  protection  pour  le*  Français  établis  dan* 

Le  taire. 

les  étals  du  hey 

791 

4360 

j 5 août. 

Ordre  du  jour  : gratification  méritée  par  des  chirur- 

le-  Caire. 

giem  à la  ItaLnille  d’Aboukir 

711 

4361 

16  août. 

Soogi*. 

Explication  d’un  ordre  du  jour  exagérant  ù dessein 

le*  Caire- 

le»  force*  de  l’année  d'Egypte. 

7»i 

H (12 

16  août. 

Ordre  : relation  de  la  fête  du  Prophète,  au  Caire,  4 

U Caire. 

envoyer  dans  chaque  province. 

7jî 

4363 

17  août. 

Kleber. 

Départ  pour  Constantinople  d’un  cflendi  porteur  de 

Le  Caire. 

la  lettre  ci-après;  instructions  à ce  sujet 

7*3 

4364 

1 7 août. 

Lo  Grand  Vîxir. 

Tentative  do  négociation  : politique  de  la  France; 

Le  Caire. 

danger  des  alliances  russe  cl  anglaise. ......... 

4365 

17  août- 

Marmont. 

Mesures  n prendre  pour  Correr  de* BégOCTUll à vendre 

Le  Caire. 

des  draps  qu'ils  ont  accaparé 

7*t, 

4366 

1 7 août. 

Zajonchck. 

Zojondrek  indépendant  de  Desaix  pour  l'administra- 

U Caire. 

lion.  Ordre  pour  la  pem-|i4ian  du  myry 

7*7 

4367 

1 7 août. 

Le  Divan  do  Caire. 

Départ  dn  général  en  chef  pour  visiter  la  ba*«  Égypte  ; 

La  Caire. 

confiance  à maintenir  parmi  le  {ample 

79H 

4368 

18  août. 

Ordre  du  jour  : (mveaienl  intégral  des  impositions  ; 

L»  Caire. 

réductions  accordée*  non  avenues. 

7»« 
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P1CX9 

179». 

4369 

19  août. 

M'nouf. 

Klober. 

A via;  ordre  de  se  rendre  A Rosette,  après  nouvel  «via, 
pour  conférer  avec  le  général  en  chef 

739 

4370 

19  août. 

Menouf. 

Dugua. 

Frontières  de  l'Asie  à surveiller  ; ordres  prvManlx 
pour  réorganiser  l’artillerie  et  la  cavalerie 

p» 

4371 

19  wAl. 

Mcnnuf. 

Ordre  du  jour;  renseignements  et  notes  A recueillir 
sur  l'ancienne  digue  d’El-Knra’oiinyeh 

■j3q 

4372 

*0  août. 

* 3 li*,Ur* 
•l'El-Riliriklni.b- 

Menou. 

Ordre  de  se  rendre  A un  lieu  désigné  pour  conférer 
avec  le  général  en  chef. 

P3 

4373 

a a août. 
Aleundri*. 

Le  mène. 

Avis;  ordre  de  prendre  le  commandement  d’Alexan- 
drie, de  Bosette  et  du  Bahyreb  ; lettre  pour  Kleber. 

7.3/I 

4374 

sa  août. 
Alcuaitrw-. 

Klehcr. 

Dqvart  de  Bonaparte  pour  la  France;  commandement 
en  chef  laissé  A Kleber;  instruction»  et  conseil* . . 

734 

4375 

3 a août. 
Alcutrnf  ru*. 

I jc  même. 

Ordre  de  prendre  le  commandement  en  chef  de  l'ar- 
mée d'Orient 

738 

4370 

aa  août. 
Aleundtv-, 

Dugua. 

Motifs  du  retour  de  Bonaparte  en  France;  comph- 
ments. 

73» 

4377 

39  août. 
Alnandrir. 

Le  Divan  du  Caire. 

Commandement  confié  A Kleber  en  l’abacnctt  de  Bo- 
naparte allant  diriger  une  expédition  navale.  ■ . . 

7-lit 

4 37  H 

3 3 »0«if. 

Aimait  rit. 

Poumidgur. 

Départ  pour  la  France  nécessité  par  les  derniers  évé- 
nement* ; compliments 

74o 

4379 

sa  août. 

iunot. 

Regret  de  ne  pouvoir  l’emmener  en  France;  assurance 

A3SI1 

3 9 SOÛL 
Aituodr*. 

L’Armée. 

Annonce  de  son  départ  pour  la  France  ; commande- 
ment en  chef  confié  i Klelier 

74i 

4381 

9 octobre. 

U;  Commandant 

Prière  de  faire  passer  è Tannée  «rÉgvptc  les  journaux 

Fréjiu. 

des  armes  A Toulon. 

des  six  derniers  mois. ..................... 

7Ai 

4382 

1 0 octobre. 
Aii. 

Le  Directoire  exécutif. 

Betour  motivé  par  la  nouvelle  des  défaites  de  Jourdan 
et  de  Scherer;  étal  de  l’armée  d1  Égypte. . 

74i 

4383 

t5  octobre. 

— . 

Bêla  lion  du  retour  du  général  Bonaparte  en  Europe. 

— 
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